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VIRO 

ILLVSTRISSIMO 

1^0 l^INO, 

D. PETRO SEGVERIO 

FRANCIiE CANCELLARIO, 
Innocenti vs Cironivs 

f. 

ONVMENTVM iftud luris 
Pontifici; diu latuit pene obliuioni 
mandatum , ita vt poftremis tem- 
poribus eruditorum etiam diligen- 
tiam effugerit. Nec mirum , fi tan- 
diu tenebris obuolutum renianfit , fi luce caruit 
qua pofTet illuftrari , & in apertum prodire, So- 
lem Gallia non habebat. Et licet fumma Eccle- ; 'L 
fiaftici luris fydera eduxerit , verus tamen Sol ' / 
deerat, quem ad hac tempora mundi Opifex re- 
* feruauit. Te , inquam, huius regni Nomophyla- 

ccm , Patrem Francici Imperi; , Ba<nA««v 

* . 2 2 

‘ 





ac fummum Iuffitiae lumen , qui huius Operis 
caligini lucem praeftares. .dEquum enim fuit ,^vt 
qui clauum Reipubhcae tenes, cuius arbitrio leges 
& lura omnia nomen & autoritatem fumunt , fi 
quod vtilitatis publicae incrementum ex pe «Stent, 
hoc a tua innata , beneuolentia accipiant , nec 
alienos potius, quam tuos omni plane litterarum 
& fcientiarum cognitione* illufbxs oculos , vt ve- 
ros & legitimos Iudices experiantur. In hoc ego 
negotio , & fumma luris Canonici parte , fi quid 
laboris impenderim,eadem qua foles frontis fere- 
nitate probabis i & fi quid tuae fummae dignitatis 
fplendore ac reuerentia minus dignum protulerim, 
filentij tui calculo praenotatum, erit inftar omnis 
cenfurae , quam aequiorem , quam par fit , pro tua 
humanitate, gratia, ac praefidio fingulari expe«Sf o. 
Vnicum mihi in tanto hoc meo obfequio mo- 
leftiae argumentum fubeft , quod aegritudinis , 
quam vix intermiffam patior , impedimentum, 
hanc meam operam pro offici) mei debito tibi 
repraefentare non finat. Vale, Tolosa , Kal. Ian- 
uanj , M. DC. XLV* : 
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AD LECTOREM 

VR Antonius Auguiinus quatuor antiquas DccretalRim 
Colledtiones edi curaueric , quintam, qux cft Honorij 
tertij omifeiit, non video: eius induftiiam& diligen- 
tiam effugifle vix fufpicari velim, qui reconditiora quae- 
que luris Pontificij , & litterarum omnium monumen- 
ta reuoluerat , cum 6c viros Tua; artatis egregios illam habuifle com- 
pertum fit, Cuiacium nempe, Contium, & alios. Confultiits ego cau- 
lam exquirens in omnibus fere codicibus manuferiptis quintam hanc 
dcfuilTc aduerti , &c quamvis accuratilfimorum virorum confilium 
exegerim, neminem tamen nadlus fum, qui eam vidifle, aut alicubi 
extare alfcruerit. Multis annis curiofiiis ac diligentius in talr ne- 
gotio exaftis, fpem omnem abieceram, cum minus in animo id 
habens , in veteris Bibliothecx Albienfis ruderibus tres Codices 
manuferiptos puluere-, fitu , & pedore confeiSos feliciter reperi. 
Hoc Opus diu apud me latere non fum paflus, quin publico darem 
iam a multis annis expetitum : eo quod in eo quamplurima &c 
lingularia , fiue huius luris cognitionem , fine illorum temporum, 
quibus Honorius vixit, hiftorix leriera fpeftemus , reperiamur, qux 
fane in Compilatione Decretalium Gregorij Noni dcfidcrantur.Hanc 
ego prouinciam ideo libentius fufccpi, ac Notis quibufdam illuftrare 
tentaui , quod huius Compilationis Interpretem nullum in manu- 
feriptis tepererim , licet aliis quatuor adic&x ad marginem gloflx 
fint ; tribus quidem primis Vincentij, Alani, Tancredi, Laurentij, 
8c Rogcrij, qui & a fuis antecclforibus Silucftro, Ruffino, loanne Hif- 
pano, loanne Faucntino, 8t aliis hauferanc , vt teftatur Ioannes An- 
drex. In quarta vero Ioannis Teutonici, Scquorundam aliorum Scho- 
lia ndbis exhibuit ipfe Antonius Auguftinus. Ad quintam ver6 
Collcftionem neminem alium Interpretem adfert Ioannes Andrex 
quam Ioanncm Albanum, Fauentinum Eprfcopum, cuius gloflas quis 
viderit ignoro. Idcirco libentius leuia quxdam Scholia huic adii- 
ciendi animum appuli , in quibus nihil fere quod in eruditiflimis 
Decretalium Glolfis expolitum fit repetere, fed ea tantum qux pro 
luris huius cognitione omilfa fuerunt , aut ad hiftorix fidem faciuc» 
proponere operxpretium exiftimaui. Quod quidem negotium feli- 
cius exegilTem , fi integrum Honorij Rcgiftrum videre licuilfct , ex 
quo vclut c proprio fonte veritatem omnem , qux quibufdam 



*mr 


tenebris obruitur, eruiffem. Illud quidem a viro Doftilfimo Chefi 
neo qui Hiftorix Francorum Scriptores edi procurauit , expedla- 
rc poteram , fed eo iam fato funfto ab hac fpe decidi. In hoc fane 
propofito nouum genus feribendi reperies , nec enim in luris Ca- 
nonici expolitione tantum, fed etiam in hiftorica narratione ope- 
ram infumpfi , quia St vtrumque nftxime prodefle vifum fuit : quip- 
pe Epiltolx Honorij , ficut St anteceflorum Pontificum e quibus hx 
Compilationes congeftx lunt , illorum temporum res, lites, & ne- 
gotia Antiftitum , Principum, Regnorum, Vrbium, familiarum illu- 
llrium , St priuatarum , Ecclefiarum quoque St Monaftcriorum fta- 
tum pcrtraiftarunt. Ita fadtum vt in hac clucidatione ad euoluen- 
dos varix Hiftorix Libros St Autorcs, non parum laboris impende-* 
re nccelfe fuerit. Huic curx meorum (ludiorum fidiflimum confor- 
tem adhibui IoannemParrin, virum in hoc genere, ficut St in bo- 
narum artium cognitione maxime verfatum , cui equidem fum- 
mam huius operx partem deber&mc ingenue profiteor. Plura for- 
fitan quam optauerim digna erunt tua ccnfura St caftigatione , qux 
libenter 5c xquo animo examini tuo emendanda St difpungenda re- 
linquo , prxter ea qux inter Typographi manus iniuriam paflfafunt, 
cum diuturna dgSpiiK , quominus huic labori fedulo incumberem 
St vires St animum abftulerit. Piaculum fanc ingens mihi foret filc- 
re quantum mihi profuerit lingularis humanitas Illullriflimi St eru- 
ditirtimi noftri Protoprxfulis Tolofani , cuius litteraria fupellex 
non tantum amplitudine St copia Librorum , fed etiam exquifito- 
rum Autorum multitudine commendanda , faciliorem mihi viam 
3pcruit, St ex hac diuite penu tenuitatem meam auxi. St vberius 
ad exitum perduxi; Pale. 

approbatio. 

O PERA in Ius Canonicum hoc columine contenta, i Clariffimo ac praefllntiffimo 
tiro, Domiho Innocsntio Cikokio , luris vtriufque profeflore, Canonico Sc Cancel- 
lario incritiflimo Eccleiiar , & Vniuerfitaris Tolofanx , fummo Audio elaborata a no- 
bis accurati & maxima cum voluptate perleda , non mod6 funt conformia in omnibus 
dodrinae Catholicae verum etiam pro (olida & non vulgari eruditione , quam comple- 
buntur , tantam lucem ifs , quae ad vniucrfum Ius Canonicum pertinent , afferunt , vr 
maximo adiumento futura fint ad perfpicuam illotum intelligentiam , ideoque publico 
Ecdcfix , & priuato luris Canonici ftudiolorum bono. interiit , ea quamprimum ptxlo 
mandari ,in quorum fidem fubfcripftmus, Tolofa? pridie idus Decembris, anno miUefimo, 
iexccntcfimo , quadragefimo quarto. 

C. DE P EL1SSIER , Sacre facultatis Theologia Proftjfor Regius, Decanus. 

F. S IM'PLIC 1 AN V S , ProfeJJor Regius, Augujlinianus. 
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EXTRA IT 


DV PRIVILEGE DV ROY 


OVIS PAR LA GRACE DE DIEV ROY 
de France et de N avarr EjAnosames Stfeaux 
Cbnfcillcrs lesGens tenans.nps Coursde Parlement.Mai- 
11 res dc Rcqucftes ordinaifts de noftrc Hoftel, Baillifs, 
Scnefchauxjou lcurs Lieuienans,8c a tous nos autres Iu- 
fticicrs & Officiers quii appartieridr» , Salut. Noftre 
clicr &bicn-anie Pierrc Bofc Marchand Libraire de no- 
ftrc bonne Ville dcToIofc, nous afait dire & remonftrer 
quii a recouure vn Liurc in titqle, Imocentij tironi j , Ecclcfiezr Academia Toloja- 
rx Cancellari j , Opera in itu Canonicum x quii defirc fairc imprimer, vendre & dc- 
bitcr,mais il crainr que quclques autres nc lc vouluffenc contrcfairc , cc quituy 
caufcroit vu notable dommage. C’cft pourquoy il nous a bien-humblcment 
requis nos Lettres. A ccs caules , dcfiranc fauorablement traicter ledit expo- 
fant , Nous luy auons permis & permettons par ees prefentes , d’imprimcr 
ou faire imprimer , vendre & debiter ledit Liurc , en tel volume , marge , & 
caradcrc que bon luy fcmblcra , durant lc temps S c efpace de dix ans finis & 
accompliSjdu iourqu’il feraaebeue d‘imprimcr pour la premiere fois, failant 
tres-exprefles inhibitions & defenfesa toutes perfonnes dequclque qualite & 
condition quils foicnt,de Fimprimer ou fairc imprimer, vendre ny debiter en 
tous leslieux de noftrc obeilfance, mefmc auxforains ou cftrangers, d’cn ap- 
porter ou cnuoycr en quelquc facon ny manicrc que cc foit cu ccttuy noftre 
Royaume,fan$ieconfcntcment dudit expofant , fous pretexte d'augmenta- 
tion,corred:ion, clungemcnt de titre,ou en quelquc autre forte ou maniere que 
ce foit, apeinede troismil bures d amande par chacundcs contreucnans ; f^a- 
uoir vn tiers a Nous , vn ticrs a 1’Hoftcl Dieu de noftrc bonne ville dc Paris, 
&l’aucrc tiers audit expofant, confifcation des cxcmplaires contrefaits, & de 
tous defpcns dommages & intercfts , a condition qu’il fera mis deux cxcmplai- 
res dudit Liure cn noftrc Bibliotheque publique, & vn autre cn cclle dc no- 
ftre tres-chcr & fcalle Sicur Scguier, Cheualicr, Chancclicrde France, auant 
deFcxpofer en vente, a pcinc denullite des prefentes, du contenu defquelles 
nous vous mandons fairc jouyr& vfer plainemcnt & paifiblcmSt ledit expofant 
&c tous autres qui auronf droit de luy,fans qu’il luy foit donne aucun trouble ny 
cmpefchcmcnt. Voulonsaufli qu’cn mertant ala finou au commcncemcnt du- 
dit Liurc, vn extrait des prefentes, elles foient tenues pour deuement fignifiecs, 
& que foyy foit adiouftec, & aux copies collationnees par vn dc nos amez 
& feaux Confeillers & Secretaircs, comme a 1’Original. Mandons au premier 
noftrc Huilfier ou Sergent fur cc requis, faire pour Fexccution des prefentes 
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toutes faifies & cxploits neceflaires, fans demander aucune permiflion : Car 
tcleft noftre plaifir, nonobftant clameurde Haro,Chartre Normande, ouau- 
rres lettres i ce contraires. Donne a Paris, le i6.iour de SeptembrCjTan de Gra- 
ce mil fiK iens quarante cinq. Et de noftre Regne Ic troificfmc.Signe par le Roy 
en fon Confcil, C R a m o i s v. Et fccllc du grand feel en cire jaune, fur fim- 
ple queiic. 


Ledis Pierrc Bofc a tranfportc la moitie de fondit Priuilcgc 
4 Arnaud Colomiez. 

'Aiheue £ imprtmer fourla fremtut fois , lc 15. Ofiebrc 164^. 
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QVINTA- ■ 

COMPILATIO 


DECRETALIVM' 

CVM NOTIS. 


TITVLVS I. 

De Conftitutionibus. 

HONORIVS EPISCOPVS, SERWS SERVORVM 
Dei , dilecto filio, Magtflro Ean credo, Archidtacono Bono - 
nicnfi fialutem , E) Apofiolicam benedictionem. 

CAPVT I. 

OVAS caufarum emergentium quadliones nouis exigunt Non 
cicciiiombus tcrminaii, vt fingujis moibis , competenti- F’" 1 - 
bus remedijs deputatis , ius fuum cuique falubruertri- 
buatur. Liccc igitur a quibufdam pratdecefloribus nolitis, 
per ea qua: fuis temporibus funt decifa , forma fututis negotijs pio- 
uidc iit relidta: quia tamen prodiga rerum natura, fecundum varieta- 
tes multiplicium cafuum, paric quotidie nouas caufas;nos quafdam 
Lpiftolas Decretales fuper Ilis, quae noftris fubotta temporibus , per 
nos , vel fratres noftros decidimus , vel etiam alijs de iplbrum conii- 
Jio commifimus decidenda, compilari fecimus 5 6c tibi fub Bulla 110- 
ftra duximus deftinandas : quocirca diferetioni tua: per Apoftolica 
(cripta mandamus.quatenus cis foleanitej' publicatis , abfque vllo 
lcrupulo dubitationis vtaris, &L ab alijs recipi facias, tam in iudicijs, 
quam in fchoiis. . 
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Quinta Compilatio 



ONORIVSIII. liicccflbr In- 
noccntijlH. in multis ipfum imi- 
tatus, Epidolas edidit Decretales 
decem libris comprehenfas, iux- 
ta numerum decem annorum quibus Ec- 
clcfiam rexit, & contra hodes (edis Apodo- 
licx feliciter defendit licut fecit Innocen- 
tius III. qui iuxta fcxdccim annos fui pontifi- 
catus in totidem libros (uas Epillolas digef 
(it. QuidamAddimantTancrcdum,dcquo 
hic agitur, Archidiaconum Bononieofcm, 
liqis profefforem eximium , Honorij iuifu 
lij.icConipilationcirxdidilfcjintcrquos fuit 
Antonius Augullinus Arcbicpilcopus Tar- 
ratonenlis : contra cuius Ictirentiam facit 
prima Conftttuiio buiuscopilationis , quam 
ad ipfum Tancredum dirigit Honorius, ad- 
ditqut Ic Epillolas Decretales compilari fe- 
ci(Te,qtias poilca fub Bulla ipfi Tancredo dc- 
ftinautt, vt ti in iudicijs, quam in Scholis cis 
vtcrctur , & ab alijs recipi faccrct. Scio qui- 


bufdamvifum fuific , quamuis id Honorius 
fcnpfcrit,non tameninde fequi quinTancre- 
dus iple colledlor fuerit. HuiuS opinionis 
nullam cotue&uram video. Nam quamuis 
Iudinianus Triboniano iuris ciuilis collc&io- 
nem exfcqut mandauerit , ex ipfa tamen 
conllitutionc ad eundem Tribonianum di- 
lucide condat, lurifeon Iu! torum diucrfa ref- 
ponla & volumina congerendi negotium 
demandafle i quod Tancredo delatum non 
agnofcitiir. Ratio vero cur Honorius jubeat 
Tancredo hanc conditutionem Bononiz pu- 
blicare cft, quia Poteftas & populus bo- 
nonienfis fcfciunxcrit foedere cum Othone 
Imp.Ideo Innocentius IU. lub poena excom- 
municationis & Scholarum trandationis dc- 
fidere iubet populo Bononienfi fpifl. 79. 
'Ib. a. qua in pertinacia contra ledem Apo- 
ftolicam remanferat , licet antea Otho ab In- 
■noccmio.lt. depofttus, & in eius locum fuf- 
fedhis Fndcricus fuiflct. 
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Honorius papa III. Bononienfi Epifcopo. 

Capvt II. * 

pOuerit Fraternitas tua,qu6d Nos in Bafilica principis Apoflolo- 
jj;um,prxficntc Reucrcndiffimoin Chrifto filio noftio, illuftri 
Romanorum Imperatore & femper Augufto , in celebratione Mif- 
farum, poftquam capiti fuo impofuimus Imperij diadema , de con- 
fenfu fratrum noftroium 1 accenfis candelis, ocommunicauimus ex 
parte Dei omnipotentis, auCtoiitatc quoque Apoltolorum Petri &c 
Pauli, & nofira, omnes Haereticos vtriufquc fexus .quocumque nomi- 
ne ccnfeancur, &c fautores, receptatores ,& defenfores eorum j nec 
non 6c qui de cetero fenmi fecerint k ftatuta edita ,& confuctudines, 
vel potius abufiones introductas contra Ecclefix libertatem, Stnifiea 
de * Capitularibus infra duos menfes.poft huius publicationem fen- 
tentix, fecerint amoucri. Item cxcommunicauimus ftatutarios, 6c 
feriptores ftatutorum ipforum, necnonPotcftates, Confules , 8c Re- 
ctores, &Confiliarios locorum, vbide cetero huiufmodiftatuta , vel 
confuetudincs editxfuerint , vel feruatx: necnon Sc illos qui fecun- 
dum ea Capitularia prxfumpferint iudicare, vel in publicam formam 
feribere iudicata. 
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H ./EC Conftftutio feripti cft Epifeopo 
Bononicnfi,Hcnrico dolia frattu, Se. qua; 
refertur Ltuap. Nouent.jig.de fent.excommtm. in 
qua rame n nulla fit mentio Frukrici. Hu- 
ius Epilcopi Eononicnlis intererat bona Ec- 
elefiiE fua? confirmari, quorum jus in dubium 
rcuocabatur, vtlcnbit Abbas Vrfpcrgenlis, 
&ipfe Honorius Epii}. 572.41» vt refert Bzo- 
uius ad ann. 1218. num. n.confuetudincs con- 
tra libertatem Ecclefia: a Eononicnfibus, 
Spoletanis , Narnieniibus, Ferrarie nlibus. 
Villae Mediana:, Se Montis Falifei ciuitati- 
bus temere editas, concelfioncs quoque, ac 
donationes patrsmomj fandi Petri irritas 
cfle dccreuit. Ciuitas equidem Bononicnlis, 
&fcrc omnes ciuitatcs, quf ad Ecclcliam 
pertinent, rcbclljrat,& vexillum in quo ma- 
lufculis litteris erat delcriptum, LIBERTAS, 
fecerant, vt refert Anonymus m ')ituGregorij 
X/.cditaperC. V'. Francilcum Bofquctum, 
ex Bibliotheca Fuxenfi. Othone vero Impe- 
ratore mortuo , Fridcricus imperium ab Ho- 
norio per Abbatem Fuldcnfem Roma millu 
impetrauit,tum deinde inundiuscft, & co- 
rona tus ea conditione, vt libertatibus Ecclc- 
iiae reftitutis , inueftituris & elc&ionibus 
Epifeopatuum rcnunciarct , tcrrafquc in Si- 
cilia iurisEcdcfiaftici redderet. 

3 CaNDUIS ACCENSIS.] NCC id appO- 
fuit Raimundus In ditto cap Notent, quibus 
verbis tangit formam & modum maioris 
excommunicationis , dequaMatrharus Pa- 
ris fub Cclclliuo II. anno 1145. & Concilium 
Lemouiccnfc II. Qux auidem refertur in 
can. debenr.11. 4.5. Idcmqucobicriuuit Inno- 
centius IV. aduerfus eundem Fridericum II. 
in ConcilioLugdun. iv. & antea Alexander 
III. cum ageretur de pace inter ipfum &: 
Fridericum iEiwbarbum: P apa excommunica- 


utt eot (fui pacem infiingrbjnt ,CS“ ficut hic candeli 
extinguuntur y fu totum animet attina '\ifoni> lu- 
mine p> luentur :cum(juecandeU tjjent p>oiett* de 
mantbuiy Imperator alta hoce cum ahjs pat y fiat y 
excUmauityVt refertur in Chronico Romualdi 
Salernitani. Vide quoque Cidarium hb. 2. 
cap. 9. de Lupoldo Vvormatiae Epifeopo, 
‘qui eo dementia: venii, vt ficut fautor 
Philippi in diucrlis locis Innocentium III. 
ardentibus candelis excommunicarer, 
k Statvta et Consvetvuives.] Similiter 
feribit Honorius Epifeopo Ferentino, &: con- 
queritur de llatutis a populo Pifono editis, 
qua: fub poena excommunicationis e Capi- 
tularibus duitatis eradi lubet 'mcap.grauem y 
infi.de fent. rxrom.quamuis antea fuiflent cor- 
redta a Legatis ApoRolicae fcdis a Cclcftino 
III. miifis,& qu£ hnedubio Pilani in priorem 
Ratum contra Ecdcfiv libertates rcltitucrat, 
ve clare patet ex Epijl. 559. Innoccntij III. 
aj, A rchi* p. cletUj^ dites Piftnos y hb. 1. Jtegifiri. 
e Capitvlaribvs.] Capitularia funt libri ci- 
uitatu quibus decrcta,Ratuta, &confuetudi- 
nes inferuntur i Se ita GIofTa interpretatur re- 
tfc apud Gregor. Vox tft noua, vt quidam 
exiftimarunt. Capitula tamen & Capitularia 
pro eodem fumi promifeue notat Lexicorl 
Papia:, Se probatur ex cap. 145. hb. 1. CapuuUr . 
Car oli Magm:Pcr Capitula nojlra tn toto regno man- 
c/4M/mf»,Tomo 2. Conciliorum Sirmondi , tit . 
de fonodityC?* de Capitularibus <jua in ijfdem edita 
feruntur. luo Carnot. Epifl. 171. librum Ca- 
pitulorum regalium citat; Alij Capitulum cum 
Capitolio confundunt ; Palladius de itiona- 
chis iEgyptijs, T et xalurteAia tue Uosayut 
vocat , Itali Capitol y Se inde Confules To- 
lofani fub Capitolinorum , &, Capitularium no- 
mine paifim in veteribus adis reperiun- 
tur. 
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Fredcricus Imperator, cunctis quos Clementi a 
KoJfrA regit imperium. 


C A P V T III. 



D honorem Dei omnipotentis , 5t Ecclefiae fandta: Noa 
Dei , dic quo de manu lacraufTimi Patris noftri Ho- 
r.orii III. Summi Pontificis, fufeepimus Imperii dia- 
dema , leges edidimus, quas prsfenii pagina fecimus 
annotari. * Hac edictali lege irritamus, & prsecipiipus 
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irrita nuntiari omnia ftatuta & confuetudincs , quae ciuitates vel 
loca , Poteftates , Confules , vel quxcumque alix perfonx contra 
libertates Ecclelix.ac perfonas Ecclefiafticas edere , vel feruare 
tentarunt , aduersus Canonicas vel Imperiales fandtiones ; &c ea de 
Capitularibus fuis mandamus infra duos menfes poft huius publi- * 
cationem edidti penitus aboleri, &. fi de cetero fimilia attentauerint, 
ipfo iure decernimus efle nulla, 6c eos fua iurifdidtionc priuatos > 
nec non locum vbi deinceps talia prxfumpta fuerint , banno mille 
marcharum prxeipimus fubiacere. Poteftates vero, Confules, Redto- 
res , ftatutarii , Sc feriptores didtorum ftatutorum , necnon Con- 
filiarii locorum ipforum ,Sc qui fecundum ftatuta & confuetu- 
dines memoratas iudicauerint.fint extunc ipfo iure infames; qucftum 
fententias , & adtus alios legitimos ftatuimus aliquatenus non te- 
nere : qui fi per annum huius noftrx Conftitutionis inuenti fuerint 
contemptores , bona eorum per totum Imperium mandamus in- 
punc ab omnibus occupari , firluis omnibus nihilominus aliis poe- 
nis contra tales in generali Concilio promulgatis. 


I N hac Compilatione adiedta cft Confti- 
tutio Fridcrici , quam laudauit & confir- 
mauit Honorius , vtpotc in vtilitatem om- 
nium Chriftianorum editam , qua exfequi- 
tur fibi ab ipfo .Honorio prxlcnpta ; cuius 
pars refertur in aut h. cajft. C. de ftcrof. Ec- 
clef. & alibi : lata cft prxeipue contra Hae- 
reticos Gazaros, Patarenos, Lconiftas, tk 
alios ,uuth.Gd^*roi,C.de Htmic. atque etiam 
contra ciuitates, Poteftates , & Confules, 
a quibus Eccleiix libertates infringeban- 
tur. Et licet quxdam ftatuta aequitate iu- 
ris nitantur, quia tamen citra Eccleiix au- 
toritatem condita liint, nullius funt momen- 
ti, CJf. Ecclefn.de confiunt. 

1 Hac Edictali ] Edi&uin , vel lex Edictalis 


idem eft , qux omnes populos adftringit, 
I. 3. C. de Irgih. Hanc cito legem Fridcricus 
contcmpfit , & ingratus contra iplum Ho- 
norium ceruiccs erexit , ac poft contra Gre- 
gorium IX. & poftremo contra Innocen- 
tium IV'. qui eum inConcilio Lugduncnft IV. 
Iblcnnitcr cxcommunicauit,idqqp exemplo 
Fridcrici vtnobarbi patris liii, qui pacem 
cum Alexandro III. initam ruperat. Tan- 
tum vero odium fuit ditti Fridcrici 1 1. ad- 
ucrlus Ecclcfiam , ~tt ptimooenitum fnum lien - 
nenm in curcerem pofuerit : Cif hoc "Vr alicui di- 
cunt ( refert Ptolcmxus Luccniis in Ge- 
nealogiis ) (jieu Hcnncui fuuehet Eccleftn , tjujm 
diclui f ederunt perfluebatur , tn <7 ac carcac de- 
celfit. 


Capitulo Conflant wopolitano. 


Capvt IV. 


T prxtcritx cotcntionis dccila materia, futuris litigiis oc- 
cafio amputetur, prxfcmi authetica ftatuimus, vtexpcnfx 
neceflarix.quas Capitulum Conftantinopolitanum, vel 
eius Nuntij, vacate fede, pro clcdtionis negotio fecerint, 
de bonis Patriarchatus fiant totaliter, vel reddantur, dum- 
modo ipfi bona decedent is Patiiajchx-nor» occupent , vel vfurpent. 
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H Oc Caput fcriptum cft Capitulo Coii- 
ftantinopolitauo. Honorius prxreriram 
contentionem circa clc&ioncm Patria re hx 
tangit. Verba, Pratentx conrenriomi, &c. omif 
ii fune a Raimundo m cap.^.de eleft. Poft obi- 
te mThoma* primi Patriarchxanno 1211. ina- 
gna & longa diflbnfio fuit inter Capitulum 
Ecclehx Conftantinop. & Venetos , ac alios 
qui ius elc&ionis prxtcndcbant. Lis autem 
inter Archicpifcopum Heraclienfcm,ve vulc 
cap. 6 . Compilationis 4. ( non Eiadicnlcm, 
vt in Editienc Gregorii) & L.Plcbanum 
fandli Pauli Veneriis. Imo inter alios plu- 
res tumultuarie clc&os fuit, vt docet In- 
noccntii 1 1 1 . Rcgiftrum pluribus locis ; in 
fauorem tamen cuius dccila fuerit non in- 
uenitur. Illuftris Apamienfis Kpi/copus ad 
annum 18. lnnoccntii III. nu. 12.. vulc 
neminem ex illis elcdum fuiifc, Icd alium 
quempiam nomine Matthxum,cx eo quod 
Robcrtuni Imperatorem quinquennio poft 


.i Matthxo Patriarcha coronatum fume re- 
ferat ex quodam Chronico M.S. cnius ta- 
men nulla mentio inter Patriarchas Con- 
ftantinopolitanos fit i Chronologis. Imo 
ab anno 1222. quo Robcrcus Imperator 
Conftantinopolitanus receptus fuit, nul- 
lum alium prxter Germanum II. vfque 
ad Methodium lub Balduino Imperato- 
re Patriarcham fuiifc comperimus. 
a D v m m o d o.] Bona decedentis Epilcopi 
a Capitulo futuro Epifeoporeferuaridebenr, 
cuftodia enim clero , huc Capitulo datur* 
Can. bac huim. 12. 7. 2. aut hclcrus, vel Capi- 
tulum non (it, Metropolitanus curam haber, 
C an non liceat. ead. vel potius Oeconomum 
confticuitur , cap. cum *>oj. in 1 . Compilatione, 
de ofjic. C 9 * potej}.. prxUr.Si extra, eod. fiqui- 
dem in omnibus Ecclcliis Oeconomum prx- 
fici dccrcuit Concilium Chalccdonenfe, 
in Can . tjma tn tjtubnjdam. 8<?. d. vrt ur dre- 
ttdffofor tiriq rrr oixoro^iaa rite ixxAnoiac. 


* Eptfcopo & Cantori CabUonevJl, & b Abbati de Firmitate, 
Cabilonenfts Dicectfis. 

C A p v t V. 

X parte venerabilis Fratris noftri ' Epilcopi Eduenfis fuit 
propolitum coiam nobis, quod Canonici Educnles pro- 
priis commodis inhiantes, ‘‘prxbcndarum numerum ab 
antiquo in Eccleiia Eduenfi ftatutum , licet non line 
eius diminuti redditus . reftrinxerunt , vt fic in temporalibus magis 
abundent, dum ea, de quibus valet fullentari Canonicomm nume- 
rus confuetus , tali praetextu nituntur in augmentum conuertere 
praebendarum : & in fafti fui tuitionem , fuper hoc confirmatio- 
nis a nobis dicuntur litteras impetrafle in communi forma. No- 
lentes igitpr diuini numinis £ukum huiufmodi occafionc in Ec- 
clelia ipla diminui , fed potius augmentari : diferetioni veltra: manda- 
mus, quatenus fi praemifiis veritas fulfragatur, antiquum numerum 
facientes autoritate noftra letuari , prxbcndas quas a tempore vl- 
timi (laturi inuenericis in Eccleiia memorata vacantes , non ob- 
llante aliqua conftitutionc fuper hoc a Canonicis ipfis fatta , vel 
confirmatione huius a nobis ab eildem obtenta , perfonis idoneis 
cum conlilio eiufdem Epifcopi.fublato appellationis obllaculo, con- 
feratis. 
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a AeilonenSi Episcopo.]Durando,vel 
V yDiiranno, qui fcdit ab anno laij. 
vfquc ad annum 1225. & fcpultus cft in Ec- 
clefia Firmitatis. Durannum vocat Honorius 
noder in referipto M. S. apud Seuertium 
m Kainaldo Archicpifcopo Lugdunenfi. 
k Artuti di Firmitate. ] Hugoni, vel Pe- 
tro. Abbatia ifta eftad Gronam, vulgo, L* 
lene fur Crone, fundata in diocccfi Cabrlo- 
nenfi, anno Chrifti 1113. 

‘ Episcopi Ebyensis ]GuaItcri fecundi 56. 
Epilcopi Eduenlis , qui vixit vfquc ad an- 
num 1:23. velGuidonis V'ergeyi 57. Epifeopi. 
Verifimilc tamen cft hunc ciie Galtetuma. 
qui valde pius erat, & in expeditione Sa- 
raccnica,Si aduersus Albigenliisfuit, & qui 
anno i22i. confirmauit numerum 30. Ca- 
nonicorum in Ecclcfia Gclncnli. 


<* Nvmexvm Psaeeendarvm. ] Clericorum 
numerus nec augeri, nec minui debet abf- 
que rationabili caufa,c<p. cum Murtinus. cod. 
Debet cfte certus , ese. Qucrtitm. de "Vir. £5” 
bemejh fub eadem matricula,!* tod xaoa\eyco 
tov .iparmi, Id eft, ex nutui uU Succrdotau 
Can.7. ^fpoflol. fub eodem habitu, quem 
Noucll* luftiuiani TP a-itsr eyuua vocant. 
Saluianus, fenCti nominis bubirum. Ratio autem 
huius cap. congruit cum Nouclla 3. qux cft 
denumero Clericorum in Ecclcfia Conftan- 
tinopolitana, quos fub eodem fchcmat^vi- 
ucre lubet. Caucndunt nefiat numerus vitra 
facultates Ecclcfi* , c*p. 2. de injheut. in 2. 
compiUtume , nc penuria vagari cogat. Can. 
118. Concil. Aquilgran. fullicit vt numerus 
ftatutus compleatur, cap. m Ecilefsa , demjli- 

tutton. 
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1 Abbati , £ 5 * Conuentm Adonajlcrij Do! en/is. 

Capvt VI. 


Vm olim fuper petitione prouentunm Ecclefiarum in 
quibus veftrum Monallcrium ius obtinet facienda , in- 
ter Ptiores, Sc t.apellanosipfarum, BituiicenfisDicecefis, 
quxltio coram felicis memoria: Innocentio Papa pra:- 
deceiloic nolVro fuiffet diutius exagitata; tandem ipfe huiulmodi 
quarftionem fopiens prouidendo determinauit, quid Priores, quidve 
perciperent Capellani , ficut in eius litteris farStis fuper prouiiione 
huiulmodi ciudenter apparet. Sed quidam Capellani Ecclefiarum 
ipfarum , occalione llatuti Concilii generalis , quo dicitur, vt pro- 
uilio congrua per parochialium Ecclefiarum Prefoy teros , non ob- 
ftante patroni confuetudine alTignetur, prouilionem eandem , ficut 
afletitis , infringere moliuntur. Quum ergo generali ftatuto non 
tollaturprouifio fpecialis , nos de confenfu Fratrum noftrorum pro- 
uifionem tam didtam auftoritate Apoftolica roborantes, diftriftius 
inhibemus, ne quis illi occalionc praedidta contraire praefumat. 



1 A Beati, et CoNVBHTviDoLiNSi.]Dole- 
j[ \ fe , vel Burgidolcnfc celebre Monafte- 
rium Dioeccfis Bituriccnfis , Ordinis fatxfti 
Bcncdi&i ad Angcrim , vel Indrum , vulgo 
Bounleols, xc\ , Bewgdttux , fundatum abEb- 
bone f»b Carolo Simplici Auchor vit* fan- 
«fti Genulfi cjp. 7. hi. 2. in Brbljoth. Floriae. 


luo Epifl. 78. 

De lute Patronatus Ecclefiarum quarum- 
dam Diteccfis Bituriccnfis Iis diu exagitata 
inter Priores & Capcllanos fiue Rcdtores, 
quos Socerdotei Parqclneitei vocat Innocen- 
tius 1 1 1 . in c*p. exjitrpandet 30 de Prubend. ac 
Abbatem Si Conuentum Dolcnfem coram 


% 
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didlo Innccentio fnit, vtiplc Honorius no- 
tat :Eccldurum nempe fancti Germani, & 
Mari* Paruit in Burgo dolcnli iuxta ciuica- 
icin Bituriccnfcni,in quibus praefentationem 
Capcllanomm pcftincre rcfpondct Innocen- 
tius tfijl.nq. II’. j. Ncclblimi contentio erat 
inter Abbatem & Conuentum ex parte vna, 
& Priorem & Capcllanos ex alia ; led etiam 
inter Priores & Capcllanos , propter Eccle- 
liarmn temporales prouentus , & congruam 
portionem, pro quibus Prior coram Abbate, 
Capcllanus coram Arcbiepilcopo relpondc- 
liic,vtin dicta Hpiftola continetur.Nec tamen 
iub Innocetio bs omnino decifa fuerat, quip- 
pe Capcllaui , (eu Presbyteri propter exi- 
guam portionem conquerebantur, faucntc 


cis Concilio Larcrancnfi (iib codeiti Inno- 
centio Cm. }i. qui refertur in ditio csp. txjtir- 
pmd*. Ethte ratio fingulans contra Capella- 
nos affertur, nempe confuctudinis contra ius 
generale, quod (pccialinon derogare rcfpon- 
dct,in fauoris lingularis erga Dolcnfc Mona- 
ftcrium teftimonium ; quod vulgare non cft : 
maxime quia mdiffocari 32. Innocentius om- 
nem conUictudincm contratiamebdemnat. 

Sic hocMonaftcrium magnis priuilciiiis di- 1 
tarum videmus ab eodem Innoccinio Epijf. 

hbr. qua: nonccnlcntttr abrogata 
per legem generalem ,*tp. (mi . pnwlrg. 
quia tamen aliquatenus damnofa videntur, 
Kaimundus lioc cap. in (ua compilatione 
oinilit. 
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a Poteflati, & populo Paduano. 

e a p v t v i r. 

Ictu eftnoftiis auribus intimatum.primo.reuerentia diuina- 
ium & humanarum conftitutionum pofthabita ftatuiftis , 
ne quis fuper decimis rcfpondcat coram iudicibus a (ede 
Apoftolica delegatis* ac demum, quia fuper talentum jiumbi fedens 
iniquitas femper de malo in deterius corruit, adieciftis.vt nifi Epilco- 
pus & Clerus duitatis veftrac, intra quadragintadies,poftquam is quem 
contigeiit in veftrum Re<ftoremaflumi,regimen ipfius ciuitatis iuraue- 
rit, fe velitis obligaucrint conflitutis, ex tunc eis ipfa ftatutanon pro- 
finc, neceos banna publica tueantur : excogitata malitia id agere (a- 
ragentes, v e (i fe (laturis liuiufmodialligaucrint , Ecclefiafticse liber- 
tatis expettes, publicis oneiibus mancipentur vt laici; fi vero fe illis 
noluerint obligare, pateant periculo perfonarum 6c rerum, vtpotea 
beneficio publici defenfionis excluli. Certe vix poffumus credere 
dinbolicasadinucntiones huiufinodi a vobis, quos de fidei puritate 
toties commendari audiuimus,procc(Tifle. Non nos fallit opinio quod 
a iquis extraneus Ilis temporibus regimen veftri ciuitatis obtinuit, 
qui (ecum afferens fermentum harretici prauitatis.illo veliti fir.ccri- 
tatis azyma fermentauit.Monemusergo Vniuerfiratcmvcftram, roga- 
mus^ obfecramus in Domino Iefu Chrifto.St per Apoftolica (cripta 
mandamus, quatenus huiufmodi morbo dumnouus eft, falubriter oc- 
currentes, nec patientes maculam tam grandem, tamque (aluti ve- 
.(fri contrariam in gloria veftra poni .prxnocatum (latutum, quod di- 
vino Sihumanoiunoburarc cognofcitis, infra xv. dies poftfulceptio- 


Non 

poni- 

tur. 
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nemprifentiumde Capitularibus veftris penitus abradatis , illo , vel 
fimili de cetero non vluri. 


* Y">Ort stati, it vofvlo Padvano.j Plcrx- 
X que ciuitaces Italix, cxculTo Irnpcrij iu- 
go,fibi Duces & Prxtorcs conftitucranr , 
quos Vodtfia Italico verbo vocabanr , inter 
quas fuit Patauium. Inde frequens mentio 
apud Au&ores illius feculi, vt apud Inno- 
centium ffl.& ClcinentcmlV. Hanc vocem 
Grxci recentiorcs libi propriam fecerunt. 
Gregorashi. Codinus ic ojfic. aula 
Cotjfriuiniiap.Curopalatcs vocat -TsTiraVs: I'n- 
totfivear, Potefini Genuenfium. Magi liratus hic, 
quiaJijs C«»/«/,vt Pilanis nominatur, a Vinc- 
tis Au-raiAot, id cft, curator , vt notat idem 
Gregoras lib. 4. vocatur P odejta , cb quod 
fummaiurifdiCtiopeneshunc Iit conditura. 
Sumitur Sc pro omni Magidratu publico, que 
Poteiiatem Juturna» etiam vocat Saluianus 
bb. 5 . Potefiattm terrenam , can. facerdonbul , & 
Can. magnum n. 4. 1. Cognitorem fatali , can. fl 
tjuit exfratnbut,ead.(\c quoque forum fecularc 
vnico nomine, Cuna, vulgo dicebatur, Can. fi 
luitfacerdoeum, & paflim, e ad. 

Honorius conq^ritur i n hoc cap. quod ad 


regimen duitatis, quendam hxrctica-praui- 
ratis luipc&utn adumpferint,& illis iniungit, 
vt datutum diuino & humano iuri contrariu 
i Capitularibus tollere infra quindccimdies 
procurcntrfufpcdlus erar admodum populus 
PatauinusEcdcfix Romanx ob multa bene- 
ficia quibus fe Fridcrico 1 1. dcuin&uni cflc 
exidimabat. Namque illic Imperator diutius 
fedcrn fixerat, & conditutioncs multas dui- 
tati perutiles ediderat, vtEpifcopus Apamic- 
lis,4<f 4iui.i224.»p.r. annorauit; etiam contra 
hxreticosjvt condat ex Eftfi. Petri de Vineis 
2j./ii> r.Imoinfigne Gymnadum Bononicn- 
fc Patauium trandulerar, cbqubd Bononicn- 
fe s ad obedientiam Honori) propenfiores 
cdcnt.Patauini foliti fuercTts Eccleliadicas 
nihili pendere , (ic anno 1 282. Senatus Pata- 
uinus (Ancianos vocat Clemens IV.) vno 
tantum denario, quem Groffum vocant, mi- 
nidros Ecciclia: eltinuuit , ciim lanxit, vt fi 
quis clericum interficeret, vnico gro/To te- 
neretur, vt (cribit Iacobus Cauaccius hb. j. 
Ccenobtj ‘ancta Infima. 



M 

1 Archtepifcopo Mtdiolanenfi. 

Cap vt VIII. 

jX parte venerabilis f. n. b Suancnfis Pripofiti , £c quoiurn- 
jdam aliorum Canonicorum Nouarienfium.fuit auiibusno- 
_ [ ftris intimatum, quod cum in ipforum Ecdelia per te audo- 
ritatenoftrafuicftatutum.vc fit e certus numeius faceidotum.ita qued 
fi locum faccrdotis vacare contingeret, non fubftitucietur alius quam 
facerdos, vel talis, qui J cito in facerdorem promeueri valeret, & Nos 
ftatutum huiufmodi poftmodum duximus confirmandum : nuper bo- 
ni memorii A. Cantore Nouar. qui facerdos fuerat viam vniuerfi 
carnis ingrefio, ciim vellent ad pribendam ipfius , inhitentes llatuto 
huiufmodi, eligere facerdotem, & fic conuenilfent in Hugonem 
Milfum, virum vtiqueviti laudabilis, ficconueifationishondli , qui 
cumfit diaconus cito poffit ad faceidotium promoneri, Venerabilis f. 
n. NouarienfisEpifcopusIo. nepotem fuum, alias magnis redditibus 
abundantem, conftitutum in minoribus Oidinibus, occafionecuiut' 
dam receptionis olim fadidc ipfo a quibuldam C.oncanonicis coiu- 

denv 


igle 
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dem. inueftiens de nominata praebenda , eum fecit autoritate pro- 
prra in iplius pbfleffidneifi indu'ci;6c'vt eis VdlcntibuSfacetdoteftvfeU* 
ge<e viam prxdudercc eligendi, eos fi ad electionem proecderenraiV 
terdisit 5 piopter quod cum eligere non !itdeant,fedis Apoftolicx re- 
medium implorarunt. Ciun igitur non profit ftatuta.in Ecclelijs fieri, 
li ea.maxime vtilia.non feruentur, Fraternitati tua: mandamus, quate- 
niishis non obfianubus.qux per prxdiitum Epifcopiim taliccr fune 
prxlumpta, facias ad praebendam diCti Cantoris per eos adquos ius 
eligendi fpectare dignofeitur, idoneum eligi' in diaconatus', vel laccr- 
dotij ordine conllitutum. 

amiflionem eos efle cogendos: & «his pro- 
batur verum dic, quod Tancrcdus anrrota- 
uit ad finem tcrtixCompilarionis > hoc,& alia 
quxdain capitula) qua; Raimunduslua; com- 
pilationi adrexuit, Ipuna efle ,•& nunquam 
ablnnoccntio III. edita -, erat enim magnus 
lurifconfultus , idque cx cius proprio ore fc 
acccpifle refert. Concilium Trulcminum 
cm i. n.fejf. 24. vitra progreditur, & dimidiam 
.C anomeorum partem ad faccrdotium, alte- 
ram ad Diaconatum, vel lubdiaconacum ad- 
ftringit , fub pccna amilfion is fru&uum pra;- 
bcndarum,non vero bcneficij, quod tamen 
vfii receptum fuerat : imo Declaratio Cardi- 
nalium addit, quamuis ordojacer fit annextts Ca- 
norucatibus C? 1 . prabendis , tum qui promoneri ne- 
plexerit, priu an quidem Itoce Capituli, fednon diftri - 
butionum quotidianarum perceptione. 
d Cito.] Honorius verbum Cito , interpreta- 
tur late fumptutn 5 noninpun&o temporis, 
in momento, in articulo , »r vel, vt aic 
Pollux, tat, 'tay icu , quam celerrime, led i r tr A«- 
ti/ pro latiore temporis Ipatio, /. penult. de 
condi 61 . tr incana. Nam celeriter, antequam 
aliquod damnum contingat, interpretatur 
glolla incap . presbyterorum, de reb. Ectlef aben. 
6 c pro biennio fumitur incap. potuit, de loca- 
to. Ita etiam verbum, mox, cum tempera- 
mento accipitur, veliiii ad triduum, /. tum fpe : 
Ctaln. C. detudicijs. l.fi^bi.C. de error. A iuoc. 
vel ad decem dies in l. promifior. de conf it, pe - 
cun. vel infra triginta dies Accurfio, m auth ; 
de mandat. princip. %.fedZSr fufopientes. vel Clfin 
primum facultas fc obtulerit. /. 2.§.iumcon- 


a A RcniEprscoro MedIolanknsi. ] Hcn- 

Xxrico Scttario Mcdiolancnfi, 95. 
diicpilcopo, ex Rafilica; Metropolitana; Cy* 
•miliarcha , in maxima cleri dillenlione ab 
Honorio noftro creato, vt relerunt Acta D* 
CaroliBouomci. 

b Saonpmsis praepositi.] Sic in vno M. S. in 
aho,Epilcopi. legc,Suancnfis: Suanaapud 
Ptolcmxum bhj.cap. 1. hodie noir.cn reti- 
net, Sc M) cft A rchic p i Ic . Se hefi i hTh ufeia, te- 
pore Honorij III. erat in prquincia Romana. 

Statutum erat Nouarienfis Ecclefia; fuf- 
fragancarMcdiolancnfis (deN ouarre en Lom- 
bardte) vt eflet certus numerus Canoni- 
catuum , fen Prarbendarum lacerdotalium , 
iuxta cap.in Ecclefia. de infiitm. Habet vnaqua;- 
que Ecdcfia fuas leges pro locorum & con- 
suetudinum varietate, can. Catholica, d.n. in 
his fcilicec dc quibus nihil certi diuina Scri- 
ptura flatuit , can. in his , ead. prxfertim li 
Apoftolica autoritate fuerint firmata;. 

cCERTVS*NVMtRVS SACE RIJ O T VM .] Qlllbufdam 

prxbcndis annexum cft laccrdotium.Dchis 
in cap.diltflo. de tejhb. cap. conjhtutus. de concejf. 
prabend.alijs Diaconatus,alijs Subdiaconatus 
Epifl. 275. bb. 1. Innocenti) III. aliis nullus or- 
do annexus d\,cap. 27. dcprabtnd.m d.Inno- 
centius iptjl. 177. bb.i.&c,rpijl. 21. hb. 14. & 
illi cogendi fiint ad ordincs,r4^.(um in cunfiis. 
§.mfcnora.de*tat.&* quaht. hi verb minime: 
ncctalus di fputat 11 m fuerit, an omnes Ca- 
nonici generaliter, vbi non ligantur fratuto, 
ad ordines facros promoneri debeat. GlofTa 
rn cap. quaris. de attat. £? q»*Ht. dubitat, & tan- 


dem condudit cogendos cos efle, quotius# ftftim.ad Trebell. Quandoque vique ad annum 
vtiJitas , vel ncccflitas Ecclefia; exigit , non in can. p*tlU.\Q. q. 2. quod cft Irequcqtius, dc 
alias , can. 1. 2. & can. hbt, & can. 1/h. 74. d . in ius certum traniijt, nempe vt qui ad fiiccr- 
Addir didlum cap. Qtneris^ aliud quod cft vni- dotium promoucri Ita tini tergeantur, annum 
cum, & mri contrarium > per beneficiorum tamen hihcAutjcap.bcti canon, de tletl.m 6 . 
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TITVLVS II. 

De Refcriptis. 

Abbati , & Priori fan&i Protecti , tf L de Villa Vuad. 

* Canonico Santli Quintini , Nouiomenfs. 

CAPVT I. 

APITVLI fandi* Crucis Caraeracenfis exhibita nobis pe- 
titio declarauit , quod \ Rcuardo clerico Nouiomcn. 
Diseccfis fuper przbendali beneficio in eorum Ecclefia 
obtinendo, noltras ad eos monitorias, 8c demum prx- 
ccptotias litteras impetrante , Balduinus clericus Torna- 
cen. dioecefis contra eos fuper confimili beneficio in eadem fibi Ec- 
clefia conferendo ad ‘I. Archidiaconum Tornaccn. & cius collegas, 
deprzdi&is licteris non habita mentione, exeeutorias a nobis litteras 
impetrauit.qui poft appellationem ad nos interpofitamineosfufpen- 
fionis fententias protulerunt j ac didtus R. fuper exccutione mandati 
noftriproeofadli, ad Scholaflicum fandli Quintini Nouiom.dioec.&: 
coniudices eius, obtinuit feripta noftra, qui tulerunt fufpenlionis& 
excommunicationis fententias in eofdem.Vnde nobis humiliter fup- 
plicarunt,vt quum in eadem Ecclefia duodecim tantummodo fint 
prxbendz, 6c ob hoc non fine magno grauaminc fimul piouiderc 
poffent, vtque faceremus cafdem fententias relaxari, Acprouideri eo- 
rum alteri in eadem Ecclefia de prxbenda: prxfertimciim in vtriufque 
litteris claufiula illa contineretur inferta , mfi eadem Ecclefia deman- 
dato nofiro foret in alterius receptione granata. Quocirca dife. v. m. 
quatenus eo recepto in Canonicum & in fratrem, aflignatoque fibi 
beneficio przbendali, qui ad cos prius Apoftolicum mandatum re- 
portauit/prxfatas fententias iuxta formam Ecclefiz.fublato appella- 
tionis obftaculo relaxetis, alteri fuperprzbcndalibencficioineadem 
Ecclefia filentium imponentes. 

I Nfcriptio huiuiCap.oftendit quam faiia fit •frwifiut£H VrmBi, ( 0 - 1 . it ViUt Vmit Ctnanin 
illa qus cft in editione Decretalium Gre- fmfh Qtmtmi Kotnomnfit.hbbztii S.ProiedH, 
gorij,«p-3o.fi« rit. EftfccfeLtgu>»tfi,aiiii, Ltt- Ordini» S. Benedi&i, Nouiomenfis dioecefis, 
tUtttft, vtraquenullo pa&o cogruit.Huiuscor- in fuburbio faniti Quintini. Vide Clicomcoix 
redemi multi perpera infudarut. Vera m(cri- Cameracenfc&k.J. ttf.j. Duo funt S.Proieiiti* 
ptioinduobui M.bb.AWwtityrnon, ytlPn- vnut martyt cumS.Thyrfo»io^jattyrologi« 
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Rem. & inBrcuiarioToleiano$.Ifidori,ahus 
Epifcopus Arucrnenfis &r martyr, qui & Prf- 
icctus vocatur ab Vfuardo, Se a Sigcbcrto,in 
chron. anno 670. vulgo f.Prix. Dubium cui * 
hxc Abbatia dicata. 

a C a n-o Nico Sancti Qv 1 n t i n i. ] 
Santii Ouir.tini Fanum prxciptiaohm Vero- 
manduorum Comitum fedes, ciufdcm Dioe* 
cciis Nouiomcniis. Augufta Veromanduo- 
rum malccrcdita a Iofcpho Scabgcro,in No- 
titia Gallis , nihil enim reftac ex hac ciuitatc 
obm Epifcopdli ( & tranflata Nomomum a 
fando Mcdardo i4.Epilcopo Nouiomcnfi), 
quam Coenobium & Abbatia infignts Ordi- 
nis Pixmonftratcnfis inter Pcronam , & 
fandi Quintini Fanum, hodie nomen retinet 
Vermand^d bbajr . RobertUS Ccenalis,& P.Di- 
UXUS in libello antiquitatum Belgij. 
b Rakv ardo.] Fallum cil igitur quodfcribit 
Baimundus de Callimacho, 
e I. Archidiaconvm Tornacfnsem.] Male 
Archicpifcopum Tornaccnfcm a R ai mundo. 
Tornacum non eft Archicpifcopatus, fed 
Epifeopatus futfragancus Ktmcnfis j imo 
antiquitus Tornacum vnitum fuit Nouio- 
mcnli anno 528. fub I). Mcdardo vfquc ad 
annum 1146. quo, procurante D. Bernardo 
proprius ei redditus fuit Epifcopus , fexa- 
ginta annis ante Honorium noitrum. Bu- 
ZcIinus/6.5. ^fnnal. Gallo-tlandru. Hunc Ar- 
chidiaconum quidam exiftimant cfle Iaco- 
bum Pantalconcin , qui deinde Patriarcha 
Hieroiolymiranus, ac poftmodum Pontifex 
Max. Vrbanus IV. nuncupatus. 

Hoc Capitulum magnam peperit conten- 
tionem inter Interpretes , & alias pro Cathe- 
dra vacantem noflra Vniucrfitatc Tolofana 
in argumentum publica; difputationis per 
triduum, vt mos cit, prslcriptum fuit.Cuius 
adcolubcntiiis hypochcfim propono, quod 
omnes fere in hac parte pcccarmt , eo quod 
huius antiqua; compilationis fidem non ha- 
berent. 

Rxuardus,Clericus Nouiomcniis Ecclc- 
fix, pro Prarbenda obtinenda in Eccldia S. 
Crucis Camcracenfi» litteras monitorias ac 
ptxccptorias ad Capitulu & Canonicos Ca- 
fncnjccnfes i mpetraopoftea Balduinus cleri- 
cus Tornaccniis pro codctn beneficio con- 
tra cofdcm cxccutorias litteras impetrauic 
ad lacobum Archidiaconum Tornaccnfcm, 
A: eius collegas , ieu Concanonicos feriptas, 
nulla faccu mentione litterarum, quas Rx- 
uaruus obtinuerat. Nolentibus Canonicis 


Camcracenfibus parere huiufmodi mfcnda- 
to,Iacobus &eius locius fufpcnfionis fenren- 
tiam in eos tulerunt, licet ia m ipfi ab cxccu- 
toriis litteris appcllalfcnt. Deinde Rxuar- 
dus prxdi&o fatio, ideft petitione fiia, per 
litteras prxeeptorias & monitorias taCta, ad 
Scholalticum fandi Quintini Se coniudiccs 
pariter cxccutorias ab Honorio impetrauir,- 
qui quidem etiam fententiam fufpcnfionis, 
Se excommunicationis in eo filem Camera- 
ccnfcs Canonicos tulerunt. Vnde hi ad fum- 
mum Pontificem recurrunt , Se rcprxfcn- 
tanc duodecim tantummodo efic Prxben- 
das in dido Capitulo ex ftatutis iurciuran- 
do confirmatis , Se ita fin£ magno Ecclcfix 
difpcndio vtrumque, Rxuardum fcilicet& 
Balduinum prxbcndam non polfc obtine- 
re. Rogantes infupervt 'fententias excom- 
municationis Se fufpenfionis rcuocarc di- 
gnaretur , eo quod in vtrifquc litteris ex- 
prefTum cflct , ne Ecclcfia Camcracciifis in 
alterius receptione damnum fentiret. Ideo 
Honorius rclpondec, ei tantum prxbcndam 
affignandam fore, qui prius mandatum rc- 
portauit , fublata etiam fententia excom- 
municationis Se fufpenfionis. *i 

Ex hac cooclulionc Honorij lis inagna 
inter Interpretes exarfie, qui fere omnes hxc 
verba ; qui at i cos prius mandatum ^ fpoflolicum 
reponauit , interpretantur de eo qui primus 
indicibus delegatis prxfcntauit ; eo quod 
verbum , reportare, prefrafentare fumi videa- 
tur , ve colligitur ex cap. ex parte 2. hoc r/r. 
apud Gregor. Se ex cap. fuggeflum. eod. i » 1. 
compilatione. Cum autem , inquit , perfenferint 
illos redtijfe , C£* litteras nojlras reportaffl . V c rum- 
tatnen pugnantiam cap. ex parte , cap. confli- 
tutus, C 9* cap. exterum, de offic. potefl . ludie, 

dele*. Se aliorum iimilium tollere non erit 
difficile, fi, reportare , fumatur pro , obimere , 
vtfanc cxiflimandum cft. Nam in /. eruw/i, 
Cod. mandati , bxC verba, contrariam fenteh- 
tiamrepcrtaueruntfCumuntiir pro,/>jfc*f»w*r. Se 
in /. "V//. C. ad Jenatufe. Turpi ihan. reportare ~)tin- 
diftam,c(i 3 obtinere fenttntiam iuxta mentem 
fcnacufc. Turpiliam. Ita quoque Sipontinus 
Grammaticus interpretatur, nec hanc vocem 
barbaram cfie vllus bene fenore poteft. 
Tullius pluribus in locis, Vi&mam reportare, 
pro , refene , ait. De his me monuit cha- ! 
riflimus frater meus Prxles Tolofimus.Cuin 
vero denotatur prxlcntario,non^^orf4re,lcd 
apportare ad aliquem dicitut , vt in cap.i.jup. 
in 1. Compilat, vel potius afportate , vt cft ia, 
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meo M. S. Bernardi Paplenfts . Et ita mane- quam de fa&o rclpondit. Idque probae c% 
bit ius cerrum in beneficiis obtinendis, "»t eo quod Balduinus hon h&i mentione li- 
ym frior ft ttmforc , fotior fit mc , Se doto o b- terarum Rzuardi exeeutorias filia fuggef- 
tentt, non oUeti rcfcnfti injficutm. tef. ttm tt. tione obtinuerat , quas nullius facit mo- 
itrtfcrift.Hoc addo Honorium in hoccap. menti, ctf.dtUCba, it frtbtnd. Se dido cef. 
tempus pratientationis non inlpicere , fed ex ferte. Fauet Se fenilis horum verborum, 
quia Raeuardum prius mandatum obtinuif- qui frim menienm rtforttmt, vt vox,p«»j,no n 
fe ei conflabat , in eius gratiam concludit; fitaduerbium,fedcomparatiuum,idfil,/>riiM 
& ita non tam de iure, quod certum erat, muniet o eMumi ,fnm ttmforc. 

MU m mi tJL» m fiX* ftln r -in Mi r 1 1 liti MU ii Illi Mi lm ia, «fc tvxt trfcl «-■»-» fje» 

nW vw* 'l -t J l JPJ Wt I PtT TTTrwW7twT»vrwr^W IVI 

o R. de Porta, ff Magiftris /. de M and. Maioris Ecclefta 
(f R. Sancta Maria Magd. Canonicis Monnenf. 


CApvt II. 

Efcrente dilefto F* Mctcnfi b Scholaftico , Nos no- 
ucritis accepifle qadd Magifter VV. dc Brimot, Lin- 
gon. Canonicus, nuper fuper Schblaftica Metcnfi ad 
Priorem dc Claromontc , coniudiccs eius.TuIIen. 
Sc Lingon. Diaecef. c commilfionis a nobis litteras pro 
'Magiftro G. de Burmet Met. Canonico , nunc Cantore TullenfisEc- 
clclix impctrauitjfoloin eis Metenli Primicerio nominato, &illl 
generali claufula, (f quidam altj, fublccuta ; cumque procurator 
iplius Primiccrij d litteris contradixiflet , idem prsfatus Magifter 
VV. coram Magiftro tO. Capcllano noftro , tunc temporislittcra- 
rumhuiufmodi Auditore promifit, quod Primicerius ipfenon con- 
ucnirctur vllo vnquam tempore per eafdem j ficut tam iplius Au- 
ditoris , quam prsfati Magiftri VV. 1 patentes littera: manifeftant: 
nunc autem prsdi&us Cantor au&oiitate huiulmodi litterarum 
conucnire conatur Scholaftrcum memoratum. Quare idem nobis 
humiliter fupplicauit » vt quum in hac parte manifcfta lit malitia 
fupradidti Cantoris , qui fola ea caula piimiceiium nominauit, vc 
per fubic&am claufulam trahere poffct in caufam squales ipli Pri- 
micer io, vel minores, ipfum dc huiulmodi fraude non lineremus 
commodum reportare. Quum ergo nemini patrocinari debeat 
fraus 6c dolus , difc.v.rn. quatenus, li prsmilfis veritas fuffragatur, 
prxdi&as litteras nuntietis nullius efie valoris , reuocantes in fta- 
tum debitum quidquid forte occaftonc ipfarum inueneritis elfc 
faftum. 



* jQ Dc Porta fc Magiftris I. dc Man- 
£\‘dircs maioris Ecclciix,& R. fanda? 
Marif Magdalen* Canonicis Virduncniibus] 
Ita enim legendum , non n in vno M. i 


Canonicis Morincniibiis. Ciuitas Epifcoa 
pabs Verodunum, vclVirdunum, vel Ver- 
donenfium Scabgcro,vel Vcrcduna Papy- 
ria Maflooo.ex fortunato, ad Molam, fui» 
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Treuirenfi. Habet Ecclcfiam Cathedralcm Magiftrum Scholarum eundem cum Pritni- 
dicatam B. Marra;, & aliam B. Matia; Magda- ccrio cflc certo indicat ha-c Epiftola, ftd Sc 
lena-, quam Haymo 38. Epifeopus Virdu- nomine Primiccrij Cahtorcm,leuPra-ccnco- 
nenfis conftnixit , & Leo I X. Pontifex Max. rem fiunt, fuse tra&aui ad Tuet. de Primicrnu. 
rediens e Concilio Rcmcnfi dcdicauit 7. Id. c Commissionis Lite k a s.] Dicuntur 
Odfobr.an. io50.(cdentcTheodorico4. Vir. vulgo litera: Commiliionis & Commilfo- 
dunenfi Epilcopo. Anlelmus in Hiftor. Leo- ria-, ve in cep-3- & hlt, fup.im. CowpiUt.cx 
dienl. Prafid. cap. 5 6. Richardus tamen de quo Raimundus rod. tit. lupprclUc vocem, 
Vvalfcmburgo Archidiaconus Virdunenfis, CotwmjJinai.aliquando verbo vnico dicuntur, 
in Mtiqmttt. Ctiitt Belgice, refert fundatio- Commijficvo rap. 15. /1 f. m 3. nmpifar. (icut 
nem didix Ecdcfe Collegiati- B. Magda- Prxeeptorix dicuntur, Prtcipta, in cap- 3 yip. 
lena-, faiftam fuiffe ab Etmenfrido Archi- in 2. Prxeeptum, eft mandatum 8c impe- 
diacono Virdunenfi in Capella B. Magdalc- rium , Cati, ijnod prtcipitnr. 14. <j .2. fune Sc ilia; 
nae alias conftru&x a firndto Magdalueo, in liten- Confirmatorix , de quibus in cap. t. 
loco , Vetus Monafterium , vocaco, fub dido fup. hoc tit. ir> 3. comptior. . 

Haymone anno 102C. a Lt t e x i s Contr ad ixi ssi T.]Non- 

h Scholastico.] Schola (licus, (lue Ma- dum lis erat conteilata, led tantum apud 
giftcrSchoIarum quis fit notum eft .I11 omni- Iudices fada narratio, & fubfecuta rcipon- 
bus Eccleliis erat Prclbytcr Scholafticus , fio , ctp. "Viare, dtlit. tontc(l. cap. dodnm. i2.de 
qui Theologus deinde dictus fuit, ve condat elcit. 

ex Concilio Mcldcnfi Cw.35. ad differentiam c O. Capiuaso Nostxo. ] De eo- 
alterius Scholaftici, qui puerorum curam dei* O. Capcllano idem Honorius feribie 
habebat ■ & humanioribus litteris iucum- ad Abbatem & Conuentum Caflinenlcin , 
bebat Concil. Mogunt. Can. 45. &in Capi- leadrcformaudu Monafterium mittere Ray- 
tularibus Caroli M.fit.i. cap.72. C^iubusqui- licrium Poenitentiarium , & O. CapeUanum 
dem pr^bendx erant alfignatx ; nec (olum in fuum,apud Epiicopum Apamicnlcm , ahno 
Epifeopatibus, fed etiam in Monafteriis, hoc 1217.cap.it. 

tritum eft. Vnde conqueritur apud Alexan- f Patentes Liteiai Man 1 te stant.] 
drum III. Abbas lancii Petri de Montibus, -Cantor promiferat de hon conuenicndo 
quod Magifter Scholarum Catalaunenfis Scholaftico ,& ita literis a procuratore luo 
Ecclelix in terra liia,fcu intra fines fui Mo- obtentis renunciamt , poftea comrarium a- 
nalteri/ Scholarum Magiftenum vindicarer, gens , de fraude & dolo commodum referre 
vt patet ex Bpifl. 44. Alexandri III. in edi- parans non eft audiendus , «p. ptr ruar, de 
tione Sirmondi. Hunc Scholafticum,fiuc probat. &ccap. lucras. deprtjumpt. 

MWSHiiSWimsHMIUHIIKHSHiWWWdiMSKIWWHKIIUIWSH IU(H«H 

> Epijcopo Attrebatenji. 

Capvt III. 


VI noftraspcr fupprelTionem veri litteras impetrantes il- 
larum commodo carent, cum vpritas referatur, id tibi de- 
bent imputare, non nobis, qui omnium habete memo- *“• 
riam non valemus, quu diuinum fit potilis, quam huma- 
num.Inliuerisliquideper quas olim tibi madauimus, ve dii. f. C.qui 
in fpe prouifionis tua: fruflra diutius Iaborauit, in Attrebatefi Ecclciia 
prouideies.huiulmodi claufula continetur .fe eurus quod pro nullius 
tibi prouijione grauamen ck cetero inf eremus. 'tiwpa autem nobis inft- 
nuaic curalii, quod prtedidus audax poftmoditm ad tefuper prouifio- 
ne fuanoftraslitcras monitorias 5>cpr*ceptorias impettauit, dcclau- 
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fula fupradi&a non habita mentione. Quare nobis humiliter fuppli- 
cafti, vtfuper eo fatigari ab co contra tenorem fxpe didtae claufulx 
non linamus. Nolentes igitur ea irrita facere qux de noftiis labijs pro- 
ceflerunt, de admonitione Scprxcepto huiufmodi tanquamper ve- 
ri iuppreffionem obtentis reddimus abfolutum, ita quod ab eodem 
I C. contra tenorem pixdidtx claufulx vlteriusnon vexeris. 

» A Tnt lATusi Edicof o.]Ro- cenfi. Multis feculis hic Epifcoparus vnitus 
xYduIpho Cardinali , qui fcdit ab anno fuit Camcracenfi/cd Vrbanus fecundus pro- 
iio}. vlquc ad 1220. vel Pontio, quiab anno priumpaftorcprffecirmConcilioClaromd- 
1230 . vfquc ad annu I2ji. Attrcbatum.vel Ori- tcnfi anno 1194. poli morte Gcrardi 2.Camc- 
giacumolimfubRcmcnfi,nunclub Camera- racenfis Epifcopi 35. Mirius in fajhi Belgica. 

TITVLVS III. 

De Confuetudine. 


Parijienfi Capitulo. 
CAPVT I. 


(V M confuetudinisjvfiifquelongauinonfit leuisaufto- 
1 ritas, & plerumque difeordiam pariant nouitates , au£to- 
Sfrirate pixfcniium vobis inhibemus, ne abfque Ven. f.n. 
1 Epifcopi confilio&confenfu immutetis Ecclefix veftrx 
conllitutiones, fic confuetudines vcftras approbatas , vel etiam nouas 
inducatis, irritas decernentes, fi quas forte feciftis in ipfius Epifcopi 
prxiudicium, poftquam eft regimen Parifienfis Ecclefix adeptus. 



H Oc Cap. infuit compilationi fiue Rai- 
mundus in ctp. 9. ttd.ttt. fcd perperam 
omiiit,ri, Conplio. Siquidem non absrc Ho- 
norius dixit Capitulum Parificnfc Confti- 
tutiones & confuetudines abfque confilio 
& confenfu Epifcopi immutare non potuif- 
le. Vtrumque fiephis defideratur , vtpote 
cum res de qua eft quxflio vtrofquc tan- 
git , fcilicct & Epifcopum,& Capitulum. 
Aliquando tantum confeafus , quod fcdulo 
expendendum eft, vt docui ad ««<f. rir.iii Pt- 
raiuln. Ne fcilicct vna pars aliquid in pra:- 
iudicium alterius faciat, vt hic ait Pontifex. 


Epifcopus & Capitulum corpus Ecclefiar 
componunt i ille caput. Canonici membra, 
& fratres nuncupantur iidcoquc apud Cne- 
cos irfctttftuori ic Epifcopi vocatur , id eft 
fitnttnt Ecclrfiajhci Prdfiiei , ab Exedris, icis 
eriflyliis Sc clauftris Ecdefiarum , in qui- 
us olim omnes Conuemus & Synodi fie- 
bant , vt alias docui. Canonici vcrodicun- 
tur n ;-**6 i/ 'pa , vel es un*ci , ^dffiitntti Sc 
ConfiHuri/ in omni tra&atu,cap. r »4, dr Aii <jud fi. 
i Pnef. fini conf. Et quomodo Confilium vel 
confcnfus adhiberi debeat, notat glofla in 
cap. chi» c fu», it trium. 


Decretalium. 
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^ Capitulo Laudunenji. 

Capvt II* > 

V 

t D audientiam noftram nouerixis perueniffe , quod prae- N ?“ 
jltextucuiufdamconftietudinis , vtdicitur iuramentofir- ^ t nM 
i matx, a fingulis quos in Ecclefia v.eftra canonicari con- 
jungit, vnumfcyphum argenteum exigitis , & etiam ex- 
torquetis, eis fru&us praebendarum fuarum, nifi confue- •’ 

’ t.udinem iamdiftamadimpleant, denegando. Quia igitur confuetu- 
do huiufmodi habere videtur fpeciem prauitatis, 6c continet turpi- 
tudinem manifeftam;Vniuerfitati veftrae diftri<ftius iubcmus , vtpre- 
di£tamconfuecudincm irritari faciatis de cetero, nec eiusoccafione 
aliquid exigatis, aut fubtrahatis aliquibus fuarum redditus praeben- 
darum. ‘ 



m 


m 


3 ! 


H Oc Cap. optime congruit cum ctp.la- 
ccbui.qq. ext.de fimon. in quo Canonici 
partem redituum prehendi' reculabant, 
uod uixta cofiietudinem prandium habere 
eberent : quam confuctudinem damnat ibi 
Crcgorius IX.ficut liic Honorius de (cypho 
argenteo prfftando. Ita in antiquitatibus Vi- 
ennx ftatutum cfi in gcncraliCapitulo lan<2i 
Petri ; vt ante fufceptionein habitus mona- 
itici,qui admittebatur traderet vnum (cy- 
phuin,&vnum cochlear argenti boni,pon- 
deris vnius marki ,& xu. vlnas mapparum. 
Quicquid ante pro introdudlionc hc i m m i f- 
Jioftc in Ecclefiam & in (edem , Sc (lallum 
requiritur,ctiam eap.ciun m Ecclefit 9. it fi- 
n<>». damnatur. Hocius aditiale quidam vo- 
cant <«,SoiT/«ot,Malaxiis iuea.ioxl, Nouel- 
laluttin.jS vt & quod ab Epifcopis in in- 
troitu prxllatur tripmtt s>*o» vocat Nou. 5 6. 
vel etiam dicitur Caihciramum , vice verfa ab 
eo quod Epifcopi exigiit ab ali js. Quare illud 
prohibeatur, exponitur latis in tit.de fimon. 
Vcrumtamcn citra crimen eft , fi Epiliro- 
pus,vel Clericus poli confecrationem,vcl 
receptionem quidquam oflcrat , quia non 
eft 4 mptio,fcd oblatio , ieouJr roCtt 00* <sif 
nyopnaix , cMd <ropcc Qofa , inquit NoueUa 
>ej. cap. j. & ita lentit Balfamo ad Cm.j. 
&u‘dt ■}. k. rau Q l u*t iniit 7i{ dvBtupitmt 
mpconyaye i, izxMHtl? 01 dJOthu mpay/npm, 

• titu *j ei XauGdiomc dxuxputficixac Xuu- 
C *nwv,£ u Sutiitu dnmviufJidiajii.ld eft : 


Ethtc quidem quando quifpUmfua fp enti in Eccle- 
fam rei oliquai tulerat, qaai (S* qui accipiunt citra 
hilum prtiudicium accipiunt, & qui dant in ponam 
mminctdtnt.lmb vlteritts progreditur Iu (linia- 
ntis m diifta Nouella 1 & tam Papam Roma- 
num ,quam ceteros Patriarchas Sc Epifeo- 
pos ad pecunix prxftationem teneri dick. 
Innocentius autem m. prauas exactiones, 
non pias confuctudincs damnat incap. ad au- 
dientiam. qi. de fimon. qux (cilicet non in pri- 
uatorum commodum, led Ecclefi? vertun- 
tur 1 quia tales confuctudincs non damnat 
Iuliinianus,im6pro faluteanimx talia offer- 
re hortatur cap. 15. No*f(/<ry. Talia fiint Ca- • 
pell* per Archiepifcopos & Epilcopos Me- 
tropolitanis & Cathedralibus Ecclefijs, & 
Capitulis dandx ; de quibus vide Concilia 
T a rraconeniia annono* ijji. 1 369. tj91.Sc 154J. 
quas ita rigide exigunt , vt velint didios Prae- 
latos teneri ad eas Capellas perfoluendas in- 
continenti, & in adeptione pofielfionis Ec- 
clcfiatum fuarum , & pro traditione earum. 
Capitulis pignora aurea, vclargentca quan- 
titatem dictorum ornamintorum valentia 
dcponcrc(facultatcCapituljsconce(lS,qu6d 
fi intra annum non lajisfecerint, vendito 
pignore per Capitula adimpleatur) aut tre- 
centos florenos pro dictis Capellis dare, aut 
iocalia xquiualcntia, magis Ecdcfix nccef- 
laria tradere. Taba quoque funt omnia illa, 
qux offerri Ecclcfix (olent, (t/nAn/, txmy<0- 
va^uuatifict, yfiotJlf, dp/CpiJ' 1; , 'uto^oaf, 
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*Vp0f{i rui. Id eft, phule , ftxul*, tinnbuU, i)ut omnia rd ataSbftetra nuncupat Pot- 
Miret attente ttj» phiala , cyathi , amphora , lux lib.I.cap. I. 




• £ Alagifiro Iacobo Capellano , c5* Pamtcntiarto nofiro , 
yipoji. fedis legato. 

■ i C*PVT III. 


Enerabilisf. n. Archiepifcopus » Caflellcnfis expofuit co- 
ram nobis, quod in prouinciafua deceftandx b confuccu- 
dlnis vitium per Anglicoruminfolentiaminoleuitj quod . 
videlicet fi Anglicus aliquid amittit, fiemrat illud ab ali- 
quo Hibernenli libi elle furreptum , fex Anglicis iuia- 
mento firmantibus , quod creditur eius verum exiftere iuramentum : 
Hibernenles licet innocentes fint, & bonx opinionis ac vitae, fuam- 
que fuper obiero crimine innocentiam per triginta teftcs, vel plurcs 
fint purgare parati, ad reftitutionemcoguntur nihilominus , tanquam 
fures. Si veroaliquid Hibetnenfes amittunt, & pro certo fciuntquod 
Anglicus furiipuerit illud eis, rdque fuis velint aftruerc iuramentis, 
Anglicieomm iuramenta recipere contradicunt.fic lic vtroque cafu 
conculcata iuftitia, Eccldfijs, ac eorum hominibus graue prxiudiciu, 
generatur. Quum ergo pondus&pondus,mcnfiiia&.menfura vtruna- 
que abominabile fit apud Dominum, dife. t.m. quatenus non obftan- 
te prxfataconfuetudine.vcl potius corruptela, quam ccnfemus pe.ni- 
tus abolendam, di&is Anglicis exprefse inhibeas, ne talia de cetero at- 
tentare prxfumanofed potius ab huiufmodi perucrlitate certantes, pu- 
lillumSc magnum pari permittant iudicio iudicaii , &examinari di«i- 
tum caufas, fic pauperum xqualances quum in iudicio diuinitusin- 
terdi&a litacccptiopeifonarum. 



H Oc Caput quatftioncm ab Archicpilco- 
po Caftcllcnfim Hibernia mota tradat, 
a C asssllensis. ] fcu Galfilicnfis cum 
abis tribus Annachano , Dublinienfi , & 
Tulmicnfi Epilcopatibus fuit in Archicpif- 
copatum erectus jn Concilio babico au- 
toritate Apoftolica anno 1151. fub Euge- 
nio 1 1 1 . in Hibernia celebrato , vt feri- 
pfit Silucftcr GirardusCambrcqfis ,cap. 20. 
diffindi « 1 . 

I, Cossvitvdivis.] Tollit Honorius prauam 
confuctudincm,qua fi Hibernus futti accu- 
fareturab Anglo, &hic iurarct Hibernum 
furtum commifiSc adhibitis fex reftibus cum 
juramento Angli,iuranaentum & accufatio- 


nem veram clfe, ipfius Angb' accufitoris di- 
do ftarcturjncc tamen Hibernus per 30. vel 
plurcs teftcs Tuam innocentiam purgare 
poflct.Contra vero, fi Hibernus furti Anglum 
accularct, & iuramento acculationem ad- 
ftrucrc vellet , ab Anglis non reciperetur. 
Vult autetn Pontifex omnium, fiue aiujtum, 
fiuc pauperum caulas aqua lance iudican,dt 
paria delida mutua compenfatione, id eft 
pari itirc tolli, vt-dicitur in cap.petialt. it adul- 
ter. Ideo iure Longobardorum , iudices qui 
diccbanturParcs adhibebantur, vtpareflet 
indicium, parTiuriididio, nec litigantium 
vnus plurcs quam aduerlarius teftcs adhibe- 
ret, Iit. 3. rir. 8. legum Longoba*d.pulbertus, 

• t prl. 
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tfij}. s<i. Fridcricus tamen Imp. circa tcftes 
adhibendos differentiam poluir,vt fi agere- 
tur de caufis Comitum fidem facerent qua- 
tuor Barones, aut oflo Milites , aut fexdecin 
Burgenfes .fi contra Baronem ageretur, duo 
Barones, aut quatuor Milites, aut odio Bur- 
genfes , Se fic de ceteris pro conditione per- 
lonartim , excepto tamen lala’ maiefiatis 
crimine, in quo omnium acculatorum & te- 
flium conditio exaequata erat. In legibus Sa- 
liis idem feri (cruabatur.Si Romanus homo 
Francum exfpoliafletfexaginta duobus foli- 
dis culpabilis ludicabatun fi vero Francus 
Rotpauum triginta folidis iir.15. legum Sali- 
tarum Anihtercir. J4.fi Romanus Francum 
ligartctlini caufa folidis jo. fi autem Francus 
Roqjanum quindecim pledlcbatur. 

Nec mirum cft, cur in crimine furti minor 
tcftium numerus ab Anglis contra Hiber- 
nos adhibebatur. Ratio efi imprimis , quia 
hfduf nationes fibiinuicem infenfae femper 
fuerunt, maxime poftquam Henneus II. Rex 
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Angliar Hiberniam fubegit: ita vt nec con- 
nubia fecum mifccrent, vt fcnbit Richardus 
Stamhurlfus tib. 1. dereb . fitberntat. Qui etiam 
refert bb. J. tanto odio Hibernos Anglos 
excande(ccre,vt eos a mangonibus Se piratis 
captiuos emerent, vt deinde in cataftis tan- 
quam in nundinis pecudes venales habe- 
rene , contrj ejuam prauam confuctudincm 
Armaebi* a Pontificibus Hibernis Conci- 
lium fuit celebratum. Verum probabilior 
ratio eft huius confuetudinis , quam refert 
Honorius hoc tit. quod gens Hiberna valdd 
furtis & latrocinijs dedita cfTet. Refert enim 
Guillclmus Ncubrigcnfis/cf. j. c*p. 9. it rebus 
Anglicis, fe a quodam Epifeopo Armachano 
accepiifc, eam gentem eo fuperftitionis de- 
ucmllc, vt fe obfcquium Deo praiftare cre- 
deret, fi per anni circulum , ex furto Se rapi- 
nis congereret, quod in Palchali folcnnita- 
tcprofuliflimisjtanquam ad honorem Do- 
minicae RefurrcCfionis conuiuiis abfumc- 
ret. 


NjWiSIWteliHWVHcHvmHtilWlNWHSNHSIUItUlilWnMrSIWtHttIWll» 

Fredericus Romanorum Imperator, cuneis quos clementia 
fu a regit imperium. 

C A p v x IV. 




AC edi&ali lege. £5* i»yV<*.Nauigia quocumque loco- 
rum peruenerint,lr quo cafu contingente rupta fuetint, 
vel ad terram perueniant , tam nauigta.quamnauigan- 
tiumbona integre illis feiuentur ad quos fpc&abant, 
antequam nauigiumhuiufmodi periculum incurriflct, 
fublata penitus omni confuetudine locorum, qua: hinc aduerfatur 
lancftioni; * n i ii talia funt nauigia , qux piraticam exerceant , quae 
fint Nobis , vel Chriftiano nomini inimica. Tranlgreflores autem * 
huius noftrx conftitutionis bonorum publicatione muldtentur , Sc 
fi res exegerit, eorum audacia luxta mandatum noftrum modis aliis 
compefcatur. 



H IC inferituralia Conftitutio Fridcrici. 

Voluit Honorius pramenire ingratum 
eius animum bcneficijs, confiitutiones ab eo 
editas, huic iuris Canonici compilationi in- 
ferendo, qus Se habetur adiedla in Cod.trr. 
de fartu, & ad quam pertinet vexata lex .’£ ■«- 
I. Ahod.m cuius intcllc&u liceat mihi 
aliquantulum fpatiari, ne materiam prxtcr- 
onttcrc videar in quapridar» ingenia fefe 


exercuerunt. Ne vili liceat alienum naufra- 
gium colligere, etiam filco, vt ftatuit Con- 
ltaminusinf. 1 . C. de aaafragiji.Legc fiquidem 
Rhodia cauetur de rebus naufragio direptis, 
ne eas liceat vnicuique colligere, non emm 
dominus definit efic dominus,!. "»/r. demetnd. 
ram. naufreg. Se !. Pompomat, §.pcn*lt. de actjair. 
rer. domn. Qux lex omuibus gentibus placuit; 
ita vt Imperator alijs legibus rtt noluerit: 
C 
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cum propter carum antiquitatem , quas a 
Rhodijs acceperunt Romani, Strabone & 
Tullio autoribus : tum propter vtilitatem 
& «equitaqjm : qua de caulfa Iinp. Antoninus 
hanc legem ejfe domnum mtiii air , i Jb iouc< 
ri> BnAaeeut, iyu «I* tou tzruoo riptoi, ipfe or. 
bn dominms , hoc encomio ei (ummam autori- 
tatem tribuere voluit. Quodverb in diflul. 

refertur de Publicanis Cyclades in- 
fulas habitantibus, notandum, quod piratis 
& latronibus cos comparet , quia id genus 
hominum qui vccftigaba populi Romani con- 
duccbant(vt funt portoria, falinar, metalla, 
&fimiliaquar defcribuntur in l. intentum, §. 
/pecus,de pubheann) rapinis valde erat afluc- 
tum.idco Se Cxfarvt libi Afiaticos concilia- 
ret cos publicanis, qui Aliam accrbilfimc 
habuerant, liberauit ve&igaliaque in tributi 
formam redegit : rui ynu> nAuVar tnxpejm 

fftiffi xfputto, dmuCKa^ic ip fbptt etunaAeiao 

iu wouQaor •» A* eme nAdf i&nrionS , vt re- 
fert Dio Cafliusiit. 42. De his Symmachus, 
quos Public an e 1 , & Munapei vocat EpiJI. 60. 
6c 63. /if’. 5. Cyclades ver6 funt in mari Aegeo, 
quarum caput clfe Rhodum bene annotat 
CuiaciusadNoucllqi. &»3.in quaperPra:- 
fidatum Infularum intclligit Rhodum, InfuU- 
rum Metropolim vocat Papias : quas Plinius bb. 
6. ap. ~tlt. Iib. 4. cup. i», lic dictas ait,quodin 
orbem longioribus tamen (patiis circa Delon 
linr polita; : (ed cur in dittu l. dicitur hoc nau- 
fragium contigiflc i* r» IraAlf cura longilli- 
me dident Cyclades ab Italia ? Docti viri Sa- 
mucl Petitus legendum i» t«a1o, qux c(t vna 
ex Cycladibus, Gothofredus ir luafia puta- 
uerunt; fi comedturis locus dandus, probabi- 
lius legerem ir 'Arr«Ala,qua; eft vrbs Pam- 
phylia;, hodie S*ralia,non multum a Cycladi- 
bus dilhns, de qua in Nouell. Leonis Philo- 
fophi.Ncc mirum li publicani frequenter ex- 
currerent m hunc finum naufragijs valde in- 
famem, qui ideo dicebatur Vorago nauium, 
& in quo periclitatam fuilfe Helenam Con- 
flamini matrcmconiicete po<Tumus,dum ab 
HierofoIymaConftantinopolim rediret , vn- 
dc eam vnum ex quatuor Domini clauis,qui- 
bus Cruci alfixus fuerat, illuc proiccilfe, vc 
tranquilliorem linum redderet, nec caruilfc 
rem fuccdfil quidam (cr ibiit. Gregor. Turon. 
cup . 11. derlor. Mnrtjr.in Adriatico inari id ab 
Helena fa&um fuifle (cribit , fcd mendose le- 
gitur AdnjficKw.pro, Attdbcum , cui us iter rc- 
Sum a Pala; (tina ad Conllantinopolim erat, 
& contra Aduqucum mare longilfimo inter- 


uallo diftabat; nam & in editionibus Grego - 
rii multi errores quotidie a v iris dotiis dete- 
guntur. 

Quod autem Gothofredus diSitm I. 

•>t, non de publicanis , led dc feruis publicis 
ciuitatum,&infulanorum vult interpretari, 
nimiuinfibi blandiri videtur. Hac enim vox, 
rfruintu , non magis ad hos, quam illos perti- 
net , vt non dtaoeio* omoCm, veritm TUI 
tnxoCnon intelliguntur, contra Matiam verba 

CnOTcil Jhucfficor 7loi rat K uxjtddttz irteovp Or- 
xoivrur. Et quid clarius quam ius hoc publi- 
canorum fuifle circa infulas 1 fiquidem Publi- 
cani omnia naufragorum (ibi & fifco arroga- 
bant, quod tamen cis interdidhim fuit, vc 
conitar ex t. interdum, s. fi propter, ie publtcunn. 
Sci. 3. 6c21.de tctjmr.pojjeff. I. 44 . de tcijui * ree. 
domtn. I.I.3. 6c 4. de mcend. ruin. Se alijs plcrif 
que locis, vbi tota quiftio eft de Publicanis, 
nufquam de feruis publicis infularum: in tan- 
tum enim exercuerat auaritia publicanoru, 
vt fiepius ab Imperatoribus coerceri debuerit, 
quia miliis locis ad littora Sc (yrtes colloca- 
tis, vbi nec tribunal, nec iudiccs erant, maio- 
rem delinquendi occaiionem fumcbanc.Inde 
Publicanos diclos quidam allerunt , non tam 
quia r d tiA» JVuoaia , id eft v edligalia pu- 

blica exigebant, quam quia Publici quali 
Chattaim Hebraice , hoc eft peccatores 
*ar'i£«p/ r didti fuerint , quafi imprimis prae 
alijs publicandi, hoc eft publico fupplicio af- 
ficiendi, vt notat Vuaferus bb. 1. c tp. iS.de 
m immu. Meo hac latrocinia reprefla funt/. 5. 
C. de niufrdflji. I. fi tjuti nuuiculdrius. /. Trlt. 
Cod. Theodot. eo d. Vide Dionem Chry foft.war. 
7. Quod fi nomen , ferui publici , adeo placet 
Gothnfrcdo, melius dixilfet feruos publicos, 
de quibusloquitur,feruos publicanorum fuif- 
fc, vt 1 n 1 . 1. 0,. jirottiit.ee 1 . 12. $.2. de Pubbcunii. 

‘ Nisi tau* sint navigia.] Piratarum nau- 
fragijs legem Rhodiam non faucre declarat 
Fridcricus hac conftitutionc , quales funt bn- 
j>dudd,xc\ Bdcoudd , Koopcdpioi Nicetf , Cdftbjt 
Tureis, Saraceni Arabibus, & alij, dc quibus 
late ad Tuul. de ruptor, upud Gregor, qui omnes 
Chriftiani nominis holtes, imo Sc omnes Pi- 
rata: , quos hoftes gentium , nationumqua 
omnium vocat Tullius 5 . in Verrem, Sc bb. 3. 
de Ofjic. Caius in l. in rcbui.Commoddti. Sc ini. 3. 
Ndutd,Cduponei &c. hac conftitutionc bono- 
rum publicatione multantur, quicx naufra- 
gijs quicquam rapuerint, in quadruplum 
rapta reformarc,id eft reddere iubet lex Vui- 
figothorumi8.il!’. 7. 
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TITVLVS IV. 

De poftulatione Praelatorum. 

Archiepifcopo * Calant ano. 

Ca^vt I. 

Tfi vnanimitcr vota veftra concurrerint ad ven. f.rj. 
•> Suellcn. Epifcopum in Ecclcfiac veftra: Archiepifco- 
pum eligendlm , quum (ax alligatus Ecclefi* liberum 
non habeat fine noftra permiflione volatum , electio- 
nem de ipfo fadtam, tanquam contra canones minus li- 
cite attentatam , de confilioff. n. duximus irritandam, quum eligi 
nullo iure potuetit, fed potius poftulari. Volentes tamen, quan- 
titm cum Deo poirumus,defidcriis veftris benigno fauore occur- 
rere dii. fF.H. Subd. &. R. Capellanis noftris , Ap. Sed. Lcg. duxi- 
mus iniungendum , vt 5c vota veftra circa ipfum exquirant, &per~ 
fonx merita vice noftra examinent diligenter , eundem ad nos 
cum litteris fuis rei veritatem continentibus deftinando , vt fi ido- 
neus repertus fuerit difponentc Domino & ipfi , 8c Ecclefix ve- 
ftrx vtiliter prouideatur. 

* r_TOC Caput (criptueft in duobus M.SS. rimalegum interpres, id fui/Te (edi Apoftoli- 
jEpifcopo Carlatancnfi,vcl,Calarancfi: cxrcfcruarumjfpiyLjij./iki.Primitusquidem 

in alio, Capitulo Cabaritano, melius in vul- cx multorum Epticoporum iudicio xjuvu 
gara editione Raiinundi Calantano. Agitur yj-aAAaT* tiriveoTrur^ixa ovtbtflGv Tt*.&at,idc{l 


a T T OC Caput feriptu eR in duobus M.SS. 

Jl jEpifcopo Carlatancnfi,vcl,Calarancfi: 
in alio, Capitulo Cabaritano, melius in vul- 
gata editione Raiinundi Calantano. Agitur 
cnimin hoc cap.de clc&ionc, vel poRulacionc 
Archicpifcopi Cabrirani in Sardinia, •Cagliari. 
^ Svfllsvsem.] Raimundus,Sutrien(cm,ma- 
I®. Sutrinus enim & NcpcfinusEpifcopatus 
vniti lunt Proumcix Romana; in Thufcia. 
Suellis olim ciuitas Epilcopalis Sardinia?» 
nunc oppidulum 5 cuius Epilcopatus vnitus 
cR Ardi icpi (copa tui Calantano. 

Calla tUr in hoc cap. clctbo in Epifcopuni 
dcperlbtiaEpifcopiSucllcnfis j quippe Epis- 
copus ehgi non poteft , cum iam alligatus & 
addictus iit Ecclclia? lux , & tantum poltula- 
tionis via conceditur, quze loli lummo Ponti- 
fici cR rckruata,idqueinftitucionc diuina,vt- 
port Vkano Chnfti, vt Innocentius Icribit 
tnc^p. mter. de iras Jiat. tpfc. ait enim fine diffi- 
cultate huiufmodi coniugium non polle difi* 
lolui, add.t que cx conluctudmc, qux cR op- 


abfyuepfrfe&a fynoda^ inquit Oif.14. Apofi. NcC 
valere aliter aocet can. 16. Synod» Aiitioch. & 
ideo ait Honori us Aibemm non habeat fine moflr 4 
permiftiane dolatum. Vox, Ko/ntiuwjnotanda, ve 
in csp.mfi in fi. mfr. de renuncut. alij usrd( 3 aotr , 
idcA,trdnfinonem vocant , alij inuafionem, & 
Epilcopus in aliam EocLefiam tranfiens^nua- 
lor Sc raptor dicitur, d . can. \6. Sjnodi A *uock. 
VtiturcHim verbo rffaart&N ifysror, id cR, 
fedem arripuerit, VoUreJkjinoldte fignificant eri- 
pere & auferre,/- 6. ff. de ineend. na*. atque 
etiam furari apud Feftum; Lucanus fib. 6 . 

— * Quod corpore meem 

Proiefh rapiat rfucd Cajaris tnmolet artus. 
Per tnuaUieiy latrones intclligit Sidon.Epift.y. 
ht>. 9. Polhi latio aduerfaturiuri communi, SC 
ideo concordi omnium calculo fieri , & fub- 
Icnpiione firmari dcbet,oq>. 4. hoc ut. ext. 
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ade&vt fi eoneufrat poflulatio cum clc&io- differentia eft, quod poflulatio ex mera li- 
ne, duplo maior debet cfTe poflulantium nu- beralkatc fuperioris pendeat, nec ante ius 
motus , c»f. bon€ cod. In co autem maxime illum acquirat. Caf. tod. 

twtmwtjw 

• a Natien. (£ Agrin. Epifcopis. 


C A P V T I I. 

V A B V S poftulationibus , vna videlicet de ven. f. 
n. b Cenad. reliqua vero de ven. f. n. c Nitrien. E- 
pifcopis in J Strigon. Ecclelia celebratis, quum nullam 
eorum inuencrimus eflc canonicam, &£ in tanta con- 
traditione non confueueijr Aeri poftulatio , qux ft 
etiam concorditer fieret , plus gratia, quam ius requirit admitti, 
neutram de f. n, conii duximus admittendam. 



a /"VMncs M. SS. male ponunt epigra- 
V_yphcn. Legendum Vaccienfi, & Agrie- 
CEpifcopis.Hiduo Epifcopatus funt inHun- 
garia, fiitfraganci Strigonienfis Archicpifco- 
patus. Agrienfis efthodiefub Turearum im- 
perio. 

b Cbn adifnsi.] Cenadienfis,vcl Canadi- 
enfis Epifcopatus Hungaria? Tranfdanubia- 
ni fub Archiepifcopo Coloccfi, vulgo choiud. 


‘Nini!»!!.] EpifcopusNitrienfis,vel,Li- 
trienfis, Hungariz regni Cancellarius, fub 
Strigomenfi Archiepifcopo. 

J I n S t xio o nu n s i Ec cit si *.] Stri- 
gonienfis Archicpifcopatus hodie, Grtn, re- 
gni Hungariz Primas , & Legatus natus fe- 
dis Apotlolicx : Strigonio a Tureis oc- 
cupato tiunc Timauiz , vulgo, cirnt, icfi- 
dct. . 


'WW WWW* 

' TITVLVS V. 

Deele&ione, & cle< 5 ti poteftate. 


a Eletto Lugduntnji. 

c a py T I. 

VVM poft petitam inftanter.Sc demum obtentam ven. 
£■ n. quondam Lugduncn. Archicpifcopi ceflionem , vo- 
ta Canonicorum Lugdun. in te tunc ipforum Praepofi- 
tum concorditer conucniflent ; quia tandem examina- 
to, ficut decuit, proceflu eleftionis tute , inuenimus eam poft pu- 
blicationem confenfuum , &c collationis traftatum aliquandiufuif- 
fe protra&am , aflenfumque tuum , priufqnam eletftus fuifles, re- 
quifitum, cledtioncm eandem , ex ipfius dumaxat inordinato pro- 
ccftu , iufticia caflauimus exigente. 
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a 17 Lucro Lvodvvsnsi.] Hillorix huius 
I -1 capitis nec vola , nec vcftigium apud 
Paradmum ) RuL'imn, Scucrrium, Chenu, 8c 
Kobertum Ecclclix Lugdunenfis feriptores. 
Equidem refert Scucrtius ex Archiuis Car- 
tulianis M.SS.Ioannem II. Archiepifcopum 
Lugduuenfem lub Cclcfhno III. lam xuo 
graucm officio cutx Paltoralis renunciafle, 
rcrciuilque inlignibus iullu Sum.Pontificis,in 
celebri Clarxuallis coenobio faerx contcm- 
piationi fedulo vacafle; fei quid hoc ad Ho- 
norium noitrum i inter quem Se dictum Cc- 
lellinum Innocentius III. (qui famofum caput 
Cum fila*tha. dectlebrar. MijJ. dirigit huic Io- 
anni in Clarauallc degenti ) 2). annos fedit. 
Quid ergo dicemus ? CorruptaclI Epigraphe 
huius cap. ve St capitis 1. ex litem.de confuet.Si 
reponendum cft,Elcdlo Lundenfi Archicptf- 
copo Danix, Se ab Innocentio III. anno iaot. 
Primatu Sucfcix honorato. Hillorix Danicx 
tellantur magnum illum Archiepifcopum 
Londclem, Andrcain Simonis, anno 1122. fub 
Honorio noflro, morbo, Huc impetigine po- 
tius, qua- haud facile curationem admitteret, 
implicitum, vitxquc iam faturum, vitro fe 
munere fuo abdicalTe, Se femorum a populi 
frequetia infulam Iiloam apud Scancnfcs,in 
medio dulcis aqux Jacu amoeno litam, quieti 
huic fiix locum clegiffc. Sed quis cledtus ille 
fuerit poli cum, dubium eil.Erici RegisChro- 
niconpoll Andream ponit Petrum Saxonis, 
quem quidam volunt dic filium Saxonis 
Grammatici, Andrex coxtanei , alij fratrem 
Andrex, & vicem eius fuppleuilfe. Se Adnn- 
niftratorcm tantum Atclucpiicopacus fuilfc 
quamdiu vixit, obrcucrcntiam tanti viri di- 
cunt. Hunc Petrum non f uilTc verum Archie- 
pilcopum conuincunc quoque hillorix Da- 


nicx,dum tradunt Vffonem fubrogatumin 
locum Andrex antea defundi , nulla facta 
mentione Petri , quamuiseodem anno A11- 
dreas & Petrus obierint,cx EriciChronico.In 
his tenebris fi quisconiefluris locus eft, vide- 
tur dicendum Prxpolitutn illum Ecclcliae 
Lundenlis, cuius hic electio irritatur, electum ' 
fuifle a Capitulo Lundenfi poli cellionem 
Andrex , Se ante, admiuillrationcm Petri: 
Huic conie&urx quodammodo adllipiilatur 
didli Regis Chronicon, dum ait,Petruin faClu 
Archiepifcopum anno tantum 1224. duobus 
annis poli cclfionem Andrex, quo medio 
tempore potuit fieri eleftio huius Prxpofiti, 
cuius, vtpote nullx , non meminit Ericus 
Rex in fuo Chronico, quod admodum breue 
cll, Se fumma tantum rerum capita attingit. 
Qui cedere vult Epifeopatu , non id proprii 
autoritate potcll, led licentia iuinmi Pontifi- 
cis ; atque hanc inllantcr Se importune debee 
petere, ait hic Honorius. Ita Innocentius III. 
mcap.ntfunfr. de renuntiat. Quia m pojlulando ce- 
dendi licentiam mjhtifli : nec enim lponte & li- 
bere cclfio fieri debet, propter vinculum Ipi- 
ritale,cjp. cuminter. de e led?. alioquin fponte 
cedentem lui ipfius furtum facere dicendum, 
xqueac de adlcriptitijs Se coditionalibus ait 
I. cum fatu. C. de agne. C? cenfit. nec id fieri de- 
bet fine iulta caulfaafummo Pontifice exa- 
minata, Se probata , quia tunc latius cll non 
prarcllc, quam non prudefle, Se dummodo 
nulla prauitas in celfione repenatur,ait In- 
nocentius III. .Spi ft. 151. lib.i. ex qua no- 
tandum etiam celfioncm non minus ad- 
mitti in cleiito , quam conlccrato , dum- 
modo eledlio confirmata fuerit., quia tunc 
matrimonium fptritalc contractum c ft, vtuffo 
caf. meer. 


» r-rv r-.. qjr.m n.r ■ f». - »,». ... ■— * ma fa unam. «». >_«. 
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Abbati Stirpen. & eiufdetn loci de Exidoiio Prioribus 
Lemoni cen. Diosc. 

Cap vt*IL . 

V M bona: memoria: , & infra. Sane nequis forte cau- £°“ 
[fetur Capitulum lanfti Juliani Lemouicen.Diac.ius cli- tur. 
agendi Prarpofitum per decurfum temporis amiiififc; no* 
[lumus, quod tempus lapfum ante concedam fibi eli- 
gendi licentiam cis curiati quum ccnftitutio , qua: de 
huiufmodi lapfu temporis loquitur, concra negligcntiac yitium fue- 

c 3 
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rit promulgata , 6c hi dici nequeant negligentes cum non poflcnc 
eligere , praefertim quum ex dilecti f. n. J 3 . tituli fandti Ioannis 
&. pauli Presbyteri Card. mandato, noftram , vel cius tenerentur li- 
centiam poftularc. 

* A B k * t i Stixpensi. ] Abbatia & fic ceu. abetmtibus.6 j dijl. Cef.nefro defcdu , de 
jf\Conucntus Stirpcnfis Ordinis (au- Eled. Reliquis vero officiis & dignitatibus 

Si Auguilini , Lcmouiccnfis Dioeccfis , fex menles dantur, Concilio Latcran. fub . 
alias, fan&i Petri de Stirpo. Huius Prxpofito Alexandro IU. Caf. nulla.de eonceff.fr ab. eaf. 
Icribit luo Epijl. 69. vulgo, (Kbbeje de it- diledus. eed. hae tit. fed cum Prxpofitus caput 
Jltrf. . eftColIegijjVtinhoccafu, anlexynenfes, vel 

s De Exidolio. ] Hic eft Prioratus Curatus tres exiguntur? videtur quod tres, quia xqui- 
dc Exidolio dependens adi&a Abbatia Stir- paratur Abbati, ficut&Decanus in eaf. 1. de 
penfi,vuigd/c Pneure CutedExideul. et. jy ijuthi. Quod in alijs dignitatibus infe- 

‘ Sancti Iv 11 ani. ]Legendum,S«tffi /«»«•'. rioribus, & pcrlonatibus locum haberenon 
Vrbs eftdioeccfis Lcmouiccnfis , cui nomen debet. & ideo optime gloflain didocef. nulle , 
dedit fanSus Iunianus, Eremita Aquitanus, ponit differentiam inter primarias dignita- 
quem Pipmus Aquitaniae Rex miraculis cla- CCS, & minores, in quarum elettione fex men- 
rum templo honorauit,&facrum ibi corpus fes dantur, eo quod mora; periculum minus 
per Sigibrannum Epifcopum Pichuicnfcm fit, cef.cummtcr. de eled. Nec nos mbueteaf. 
deferri curauit. Merrsretogium Gallicanum cumHoHris.de concejf. freb. in quo agitur de 
jj. Keuembris. Przpofitura,qux vacauit tempore fiatuto 

Quod agitur hoc cap. certare videtur cum per Laterancnlc Concilium in dido cef. nuHa, 
jure communi & antiquis canonibus , qui- idcR,per fex menfes: nam eo loci &fimili- 
bus eledtio Abbatis ad monafterium perti- bus,qux(liocftdeprppofitura,vclaliisdigni- 
net, fcu congregationem , can. adbbattm. 18. tatibus qux non funt capita Ecclcfiarum , & 
9.2. [dem de Kpifcopis, quibus eligendis triti ita ctiamfentit Panormitanus, & pofteum 
menfium prxfcribttur tempus, cau.facrorum ali), atque etiam Pragmatici. 

• w - MU MM rm-.u r T, er,, ||A SU ULS e.m \ IJtaexlUElX] rxm f * l&lMajia » — * aa..m 
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a Portuen. Epifcopo Ap.fed. Lcg. 

Capvt III. 

E R litteras tuas*, & depolitiones eorum etiam ce- 
ltium, quas tua nobis f. dcftinauit, competimus eui- 
dcnrer, quod Monachi b S. Manfueti Tullcn. regula- 
res obferuantias non profclfi , quemdam ipfius loci 
Monachum fimiliter non profeflum , in Abbatem , 
contemptis quibufdam ex fratribus fuis , qui vocari debebant , & 

• potetanc , elegerunt. Volente? igitur* vt errata per tute folicicu- 

dinis ftudium corrigantur , f. t. p. a. f m. quatenus ele&ionem 
huiufmodi decernas irritam Sc inanem , vniuerfos ipfius loci Mo- 
nachos ad relinquendum monafterium, vel ad faciendam profefi- 
fionem , vc debent , monitione praemifla , per ccnfuias Ecclefia- 
fticas appellat, remota compellendo. 
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* TJOutvsnsi EhScovO. J 1 Iic cft ille mi- 

X nus Conradus Ctftercicnlis ordinis, qui 
primo VilUrtcnlii , fecundo Qaraiuallcnfis, 
poftea Ciftercicnlis exntit Abbas, & demum 
PomtcnfisEpilcopus Cardinalis ab Honorio 
Ill.anno 1216. creatus. obut clarus miraculism 
partibus tranlmarinis ,poft varias Ifgationcs 
inGcrmamam quoque mi(Tus,vbi tunc dege- 
bat quando Honorius hanc Epiftolam ilii 
(cnpfitanno 1227. 

h Sanci i Mansvhti. ] Abbatia fanifti Manfue- 
ti Scoti, primi TullcnfisEpilcopiKichardo de 
Vuaflenburgoiclt infuburbiis Tullcnlis dui- 
tatis, ordinis S. Bencdidti, vulgo Jainfl Manfn. 

Quarftio cft de monacho non profclTo , & 
in Abbatem clcdto a monachis limiliter non 
profellis. Mandat Honorius Portuenli Epif- 
copo Conrado, Apoftolica: ledis legato, vt 
hanc clcclioncin irritam decernat . & hoc eft 
de iurc communi, can. Abbatem. 18. f. 2. & 
ideo Innocentius III. incap.cumcaujam.de cltCi. 
non profefli factam electionem ad Prioratum 
landti Petri Lucancnlis infirmandam cllc de- 


cernit 1 quamuis longa iam confuciudine 
Abbates non profclfi milituti fuifient, quia 
talis coniuetudo eft potius corruptela , qu* 
vim non habet, cap. adnojham.dccunjuet. & 
quod lingulare cft in eo cap. citm caufam, (i le- 
gatur integrum, vt cft in 3. Compilatione, refer- 
tur priuilegium huius monafteri) fuillc,vt 
nullus prarponcreturinPriorem, nili decom-» 
muni fratrum conlenfu, vel a (amoris conliiij 
parte. Bernardus Papicnfis ibi recte quierit, 
adquid tale priuilegium ,cum fit iuris com- 
munis : & rationem reddit, quia quod priui- 
lcgio cautum eft, &fingulariter promittitur 
plus (olet timeri , vt de voto quo ad ordines 
promoucndiadftringuntur, in can.tjuanqttam. 
23. dtjl. non ante honortt conjectationem accipiat , 
ijuam placm Jmadnotattone promittat ,id cft, feri- 
ptnr.i, leu chirographo pro fyngrapha , quae hoc 
loco non cft nuda profelfio, fcd firma, licuc 
qux fitperftipulationem &cautionem,l./ic*t 
ceno. Commodati, vt de obedientia qua* iura- 
mento proritatur Praelatis, c». inommhm.de 
cc.nJciraT.dtJi .). 


iklttK CAA uu uu cT f jj rHI uti rr , r t, at, uu My aats M|, r.? 1 fiTal 
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Abbati fancii Galgani Cifter. Ordinis, 1 Priori Camald. 
Vulteran. & Aretina Dt<sc. 

C * P V T I V. ' * 

ORAM diletfto f. n . G. b fanifti Theodori DiaconoCard. 
R. monacho in Abbatem Monaftciii c farufta: FloraAie- 
tinaeelcCto.&c procuratori quorumdam Monachoium.qui 
elcCtioni fe opponebant cinfdem,a nobis Auditore con- 
ceflo.propofuit R.pradidtus.qujd corpore pradetumfti Abbaris non- 
dum tradito fepulcura:, Monachi eiufdem loci, relitfto ipfo corpore in 
Ecclefia , & matucinali officio , quod iam erat inexptum, omiffio , 
in Abbatis curiam lecedcntes , eligendi poteftatem A in vnum ex 
ipiis Monachis contulerunt : quibus demum icgreiTisin Eccbeliam , 
Abbatis corpore iam fepulio, Monachus in quem erat poreftas eli- 
gendi collata , ipfum R. in Abbatem elegit : idemque &. in Abba- 
tis fede pofitus recipiendo a quibufdam Monachis obedientiam, 
& c accipiendo qua:dam de bonis Monaftefij pro expenlis , admi- 
niftrationi continuo fe ingeflit. Ipfo igitur petente confirmari ele- 
ctionem huiufmodi , & procuratore prididto cconuetfo poftulantc 
illam tahquam praffiumpeam illicite infirmari. Nos his, &aliis qux 
fuerunt coram ipfo Card.propolita per eius fidelcmrelationem ple- 



T 


Quinta Compilatio 

eledionem ipfam cafiauimus iuftitia exigente. 
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nius intellectis 

* T~JRio«i Camaidvlensi.] fic legendum, 

1 non Ctrmttiurnm,vi in alio. Coenobia 
Camalduicnfium pleraque in Italia, Se fpc- 
cialiter in Volatcrrena, Se Aretina dioecefi: Se 
Raphacl Volaterranus celebrem mentionem 
•facit Monafterij Camaldulcnfis fiti in vrbe 
Volaterrana. 

b Sancti Theodori.] IscftGregoriusCref 
ccntius Romanus , Diaconus Cardinalis fan- 
di Theodori ab [nnocentio III. creatus anno 
laotf.quifuperuixit Honorio, & egregie ad- 
miniftrauit Latium, Campaniam, & Ma- 
ritimam. , 

c SanctaiFiorae Aretinae.] Monaftcrium 
Gnclx Flor* & Lucillx de Arcuo, ordi- 
nis fandi Bcncdidi, Congregationis Caffi- 
neniis. 

Qu* hoc cap.prxfertim aguntur duo funt, 
vnum ne corpore nondum Icpulto, Se exfe- 
quiis peractis ad elcdionem procedatur; 
quod congruit cum cop. bom . j. coi. imo ter- 
tium diem depolitionis ede cxlpcdandum 
iubet cdn. nvllm. 79 . iiji- propter hoc tamen 
fo um elcdionem irritam non eflc concludit 

«ASM «AH»!»»** E» «*«»«*» «*■**»**+**» ••»♦•♦* 

a P. BolcenP Priori fanet & Barbara 


glofla in dido cjf>. bone, licet Ioannes Teuto- 
nicus aliter lentiat in notis adq.compiUnoncm. 
Et hoc tantum dc honcftate , non vi ideo 
clcdio infirmetur, addit Panormitanus. 
d In vnym.] Alterum dc quo hic agitur cft, an 
ius eligendi transferrupotuerit m vnius vo- 
luntatcm. Equidem fi omnes , omilTo aliquo 
conucnetint clcdio nulla cft , & ius ad illum 
folum deuoluitur ex cop.g'itum,lk ctp. hont.ic 
pcJ1uUt.pntat. quibus ad minorem partem ius 
deuoluitur, fi maior numerus erraucnt; ied 
optime glolfa eo loci concludit ius vniucrfi- 
tatis non polTc in vnum tranfirc , nc definat 
clfc collegium, Se faltem duo, aut tres requi- 
runtur in i«f. 1 . ii ctctl. Ex quo rede infertur 
in hoc ctp. monachos non polle ius eligendi 
in vnum monachum transterre, quia hoc re- 
pugnat iuri communi. Potuit in duos, vel tres, 
\ cl phircs,vt dc cltiftione Epifcopi Tololani 
in quinque Canonicos tranllaca, c tp. m ctofu, 
it il iff. Vbi nota ad omnes conuocandos 
campanam pulfandam die, - »! inquit, 

qui mos vfquc ad noftratempora pcrucnit,& 
in veteribus adis huius fit mentio. 



. j _ Ltxouienjis Diccc. 

Magistro V.de Capella, Cancellario Rothomag. 

Capvt V. 

ONSTITVTIS in prxfcntia noftra procuratori- 
1 bus dii. f. c fandi Tauiicen. Ebroicen. & 11 fantfti Leo- 
i fredi dc Cruce Abbatum , ac Monafterii c Filcan. dii. 
|tf. n. f B. fandorum Ioan As Pauli Presbyteium Caidi- 
nalcm dedimus auditorem, coram qfio propofueiunc 
procuratores prardidorum Abbatum , quod vacante praftato Mo- 
naftcrio, quod immediate ad Romanam Eccleftam pertinet , Mo- 
nachi ciufdem loci , contemptis prxfatis Abbatibus qui commo- 
de poterant & debebant de iure vocari , ad cledioncm Abbatis 
temere procedentes , H. quondam Abbatem 8 fandi Iudoci ad 
eiufdem regimen miniis idoneum eligere prxfumplerunt ; quare pe- 
tebant eledionem huiufmodi penitus irritaii.Quum autem procu- 
ratores ipforum Abbatum iufli eifent exprimere , quo iure ipli Ab- 
bates deberent cledioni Abbatis fupradidi monafterij interefte , 
relponderunr , quod olim cum afiumerentur in fuorum Monafte- 

• riorum 
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liorum Abbates fuit fpccialiter indultum ab Abbate, & comient» 
Monaftcrij Fifcan. vt habeient vocem in Capitulo eoiumdtm. 
Nos autem rationem huiufmodi fiiuolarn reputanies , de eonfilio 
t. n. pcipetuum lilcntium impollumus' Abbatibus fupradi&is. 


, T" Bhoicensi.] 1 Vnus codex M.S. fic ha* 
I . bctifilic le gendum ciliis cft Rodulphus 
dc Cietrc, vel Kichardus. 
t 1 ’nioM sanctae Barcaeae.] InNomcn- 
clatura Gallica, Prioratus lincta; Barbara;, 
ftmCic Barbtytn alias, fimlh Mvtm d Ef- 

tdrlei , ordinis limiti Auguftim, Lcxouicnlts 
diuecefis. 

c Sanc 1 r Ta\ «ini.] fic legendum, vt eft in vno 
M. S. rcicCta lectione aliorum Codicum , 
<j ui ponunt ranmrrfir , & Kaimundi qui hanc 
Abbatiam cfic ait dioeccfis Eboracenfis. 
Abbatia laniii Taurini cft in ciuitatc Ebroi- 
cenfi ad Itoncni , Ordinis liniti EcnediCli, 
quam Comes RobeTtus, vel Richardus fun- 
dauit in honorem (antti Taurini primi huius 
vrbis Epilcopi. Ordericus Vitalis M. 5. 
d Sanc o LeoerediIie Crvce.] Eft quoque 
Abbatia diceccfis Ebroicenfis, Crux S. Leo- 
Ircdi, dicta UCroix Jtintt Ltofrrj, Ordinis S. 
Ile ne dlCtl. 

e F.scanense.] fr/rm, fundatum a Richardo 
Duce Normannia;, Glaber Rodulphus, Pau- 
lus Diaconus libi. lui^vliW. &Iuo Epift. 1». 
cft dioeccfis Rothomagcnfis,apud Caleres. 

< B. tiivli sANcioavu. ] Iscft Bertrandus ab 
Honorio III. primo fui Pontificatus anno Ic* 
gacus in Galliam. 

X Sancti Ivdoci. ] fic legendum, non Vindo- 
ci, vt eft in editione Raimundi. Dua; lunt Ab- 
batia: huius nominis in diaeccfi Ambiancnii, 
vnaquz vocatur Dammartini S. Iudoco m 
nemore, ordinis Prxmonftratenfis , fundata 
anno nai. Alia vocatur S. Iudoci ad mare, S. 
Itjjcfmr Urnrr, fine Pontiuium, Ptmtuu, ordinis 
S. BenediCti , fundata a Catolo magno ; fcd 
forte melius legeretur S. Vvindoci Bergenfis, 
ordinis S.BencduSi,dicecefis obro Morinen- 
fis, nunc Yprcnfis, dc qua Mirxus ctf.} 1 . Ori- 
ga. tcnediit. vulgo Vlmochbcrghcn. 


QgS; # ad electionem Fifcancnfis Abbati» 
non admitti debuerint hi Abbatcs,notat op- 
time glofla in ditto ctf. tpxd Grr^oatm. Prxtc- 
debant id ius ex eo quod alias monachi fue- 
rant in dicto monafterio, & quod cum Abba- 
tes fadti lunt, monafteriuiusconfraternira- 
tis & habendi vocem inCapitulo eis referua- 
uerit,& ita putabant !e polle cligore, atque 
etiam eligi, ciim drentciuldcmCollcgij.Si- 
milcreperioin Necrologio noftr* Ecclefia: 
Tolofanxjin quo anniuerlarium memoratur 
fratrum diuerlatum Ecclefiarum, velutiCa- 
larauguftan;,Magalonenfis,Euxenfis,Rotcn* 
fis,fancti Antonini, Ronciouallis, Cluniaccn- 
fis, Aufeitanenfis , Carcalfcnfis, fenCti Gatia- 
nijOxonicnfisjFrcdalenfis, S. Bertrandi Co- 
ucnarunijS. ViCtoris Panfienfis, Taruienfis, 
Tibericnlis. Propter eandem electionis fpem, 
Epilcopi etiam & Abbates hoc ius iodalitii 
rcleruabant, &fc Canonicos ciuldem Ec- 
clefixprofitebantur. Afparagus Tarraconen- 
fis Archicpilcopus, Canonicus i Raimundus 
AmaldiEpilcopusConucnarum Canonicus 
& Archidiaconus .Petrus de Montcbruno,& 
Guillclmus Epilcopi Narboncnles, Arnaldus 
Rogerii de Conuenis, Epi fcopus Claromon- 
tenfis. Amellus de Lautrico, Caftrcnfis , & 
Maurinus & Raimundus de Montealto, Ab- 
bates Frigdalcnfcs,Iordanus S. Saturnini, Si- 
cardus dc Barthis,Abbas Eumbanenfis, qui 
omnes inter Canonicos rcccnfcntur , tanti 
fuit ohrunonunis Ecclefia Tolofana. 

Porro hoc, monaftermm Filcanenlc im- 
mediate pertinere ad Ecdefiant Romanam 
hicaflcncur , quae ratio .etiam 6cit, ne alii 
Abbates prxter dufti monafterii monachos 
ius eligendi Abbatem prztendant.Simili pri- 
uilcgio, multis & peruetuftis induitis confir- 
mato, Ecclefia T otolana ledi Apoftolice im; 
mediare fubic&a cft. 
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* Rothomagcn- Capitulo. 
Capvt VI. 



jCCLESIA vcftra dcftituta paftore , Sc votis veftiis, cum 

( de futuri prxlaci haberetis fucceffionc tradtatum , in di- 
uerfa diuiiis , quidam in Thomam, quidam in Cancella- 
rium , 6t quidam iingulariter in lingulares perfonas eiufdem Ecclc- 
fix confenliftis : vnde cum fuper his in noftra&f.n. prxfentia mul- 
ta fuifTent hinc inde propofita: inuenimus, quod illi qui fua in 
Thomam defideria direxerunt , licet partem maiorem facerent par- 
tium comparatione minorum*, non tamen ad maiorem partem Ca- 
pituli peruenerunt : confidcrauimus nihilominus quod poft publi- 
cationem confenfuum , & collationis traftatum , ad electionem 
nullus habitus eft proceffus, quamuis deportationis folcr.nitas etiam 
poft appellationem legitimam fuerit fubfecuta , quod pro eleltio- 
ne non deceret, nec expediret haberi: vnde de f. n. confilio quod 
fadtum eft de Thoma caftauimus , petitione confenticntium etiam 
in Cancellarium non admifla. 


* TJ Othomaoiusi.] Agitur in hoccap. dii 

X\eleftione Rothomagenfis Archicpif- 
copi poft mortem Roberti Pulli 55. Archie- 
pilcopi, qui c Iccius fuit anno 1108. Sc fcdic 
vique ad annum m». incuiuslocumfucceflit 
*Tbcobald«54.qui ordinatus eft anno iiaa. 
de quo Guillclmns Brito hbr. 12 . Philippii a. 

Et <j*i Kothomdro Theohdldm prtftdet ~trbi. 

Hic vixit vlque ad annum 1231. poft cuius 
obitum rurlus difceptarum fuit fupereleftio- 
ne noui Pontificis, vt videre eft in cdf* dudum. 
tod.apmd Grtoor. ex quo patet Ccenomancn- 
fem EpHcopum Mauncium 1 1 . poftulatum, 
quem maleClaud. Robcrtus ab Hooorio IU. 
inftitutum ait ; Honorius enim antei de- 
ceflerat anno 1227. ic Gregorium IX. bunc 
ordinalTe patet exinfcripcionc didi cap. in- 
dunt. 

Hoccap. habetur integrum apud Gregor. 
Traftatu habito, & publicato ferutinio, ante- 
quam deetio fieret, appellatio adRom.ic- 


dem deuoluta eft,& tunc demum deporta- 
tio, feu delatio ferutimi fafta in fauorem, vt 
exiftimandum eft , Thomae : fed quia eleftio 
non fuerat fafta iuxta cap. ejuid propter, hoc fit. 
apud Creper, deportatio fola fumi non potuit 
pro elcftione,& ita verum manet appellatio- 
nem legitimam fui(Tc,quia fafta fuerat publi- 
cato ferutinio, aquo recedere non potuerant 
eleftorcs, nulla eleftione habita,«p- pMcata, 
eod. Et htee eft mens Panormitani contra 
gloffam, qua: appellationem non fuifle legi- 
timam publicato ferutinio contendit cx ver- 
bis ilftl Cdp.Quidpropter. uuihprorf ut dpprllaticnis 
objfdculo mienrflo ( qua? verba non dcfttuunt 
opinionem Panormitani; quia certum eft 
poft publicationem ferutinii eligentes, 
citra appellationis obftaculum poffe proce- 
dere ad collationem fuffragiorum,& eleftio- 
nem -.Icdin Aae eap. nulla luit collatio, nulla 
eleftio, led ferutinium ad fedem Apoftolicam 
deportatum fuit poft appellationem. 


Digitized by Google 


Decretalium. ij 



■ . •TIT-VLVS VI» • r \ - 
; 4 • , - J ■ ■ 

De automate , & vlu pallij. 

a Arcbicptfcopo Lugdmtnfi- 
Capvt I. 

•«v 

V A nos. £5* infr*. Inquifitioni tux taliter rcfponde* 
mus , quod tam in tua, quam in aliena Dioecefi potes 
abfque pallio, & b fandaliis celebrare; quum etiam in 
tua Dicecefi non femper debeas cclcbraiecum pallio, 
fed diebus iliis dumtaxat qui in Ecclefix tux priuiic- 
giis funt expreffi , sicque foluta cft quarta quxftio , qua quxfifti 
an tibi fit licitum pro defundbs cum pallio celebrare. 



i TTPigraphe huius cap. male habetur 

1 . apud Gregor. Archicpifcopo Tri. M.S. 
Archicpilcopo Lugduncnfi , recte. Is e ft 
RaynaldusSo. Archicpifcopus Lugduncnfis, 
cuius honorificam picntioncm facit Hono- 
rius noftcrinreicripco M.SS. pro Cartulia- 
nis,relato a Scuqrtio, dato anno 8. Pontifica- 
tus fui, vel,vt alii legunt, vltimo. 

Qux hoc cap. quxnintur Honorius elfe 
iuris communis refpont!et;fed,an inMiflis dc- 
funfloruin pallium deferri potuit, id negati 
ncc enim inter folennia hae computantur, 
imo potius lucium repr*fcntant:&uieb pur- 
pureum colorem ludium etiamjignificantem 
» ieiuniis, & memoriis defunctorum conce- 
di rclpondct Demetrius Chomatcnus ad 
Confiantinum Cabafilam hl>. 5. :-■■■• Grtco- 
ttm. it Itotaii wrluote i/eifaic, «£ it umueoCtOH 
dotl^Qbnm, idcti.iltfoliiiivnif dtebut , ES rnrr - 

tHirummtmorijr.dum tamen in palla & p.rtiu - 
la,‘» 71*3, i cC r«.iaA,M cruces r,on adhibean- 
tur. quippe cratpallium (accrdotalc, 

vt Gloifaria Grarcaaffir mantytranaa* irjvua, 
& quidem album, Pontificum vero purpu- 
reum vtplurimum, cum limbis quos fluuios 
vocabant, licet Scprc.sbyteri ctiampurpureis 
vtere nr ur, vt docet Codinus cap. 9. & ita ap- 
paret (altem omnes Epifcopos pallium cru- 
cibus intertextum gdiaffc.eo tempore quo 
petendi pallii legem ifummo Ponttfibe Gra- 
ci neglexerunt, vt confiat cx Luitprandot» 
tyttimeod Pfi«r«w,Vnicum lurc potuit quxri 


ab Honorio, an toto tempore Miflat geftan- 
dum fuerit pallium, quia videtur alitid oHer» 
uatum,prxfcrtimapud Grsecos, vndcinfy- 
nodo 8., Confiant, aft.to.c. 14. dicitur ej i» 
7 * 0 »7 i xaifu rst fliiac t. ttimt 

«”X Ajk ixxatr<as*xi>cX«TStipy<a( rdotet ftttir. 
tu qtunis tempore divini fempe^, out quoamifoe 
, Eccltfiitjhci fm£hone ferent. Quod confirma- 
tur cx Ifidoro PelufiotaEpift. tjdJA.t.qui ait, 
tunc demum cum recitabatur Euangelium 
Epifcopuro (olitum deponere uuwtfm, quod 
vocat ro lynua rvc u iuiio «at, i d cft,fiafiii»« iwi- 
utmms, quia Epifcopus geftatijne pallii e* 
lana confedfi imitabatur Chnftum.Similem 
fere locum reperio apud Bailamonem ad in- 
terrogationem 16. Mare: patriarcha: Alexan- 
drini, vbi docet vlquead recitationem Euan- 
geliiomnibuspatcrc aditum, depolita difce- 
dere debent, utra j rao r'w t 9 c didiuartv Ol- 
a<atc utci^i.Tcu r* •npzuv}-i*i7rirpt7to*ta 3 i£ reljj 
afcttftCvi ra utr tTitou.aJiOtuuopfy i/o* fi «# c t&- 
par roC aUKo KaAhlTt%ritcQir a^OTldtntf , U *- 
Ta%tipi£i<jQa 4 $VcCa*iitio£<;% ^M 7 tt>io\eiuroCri 
eft, Pejlea autem incruenta hflit ape- 
nantur ytftibuU^miJhbm per mu tenti a fupnhume - 
-ralem amtilum deponere , tjui agm figura eleganter 
fabricatui efty&traftare ">m, yiutjictqm agnt f it- 
er amentum, Hb. 5. i*ris Gracorotrio quem mo* 
r cm i Latinis vfurparum nondum compcri. 
b Sandaliis. ] Communes fuerunt calcei j 
fcdpro diucriintc perionarum praecipue ia* 
cerdutibus Geuulium apud Athenarum Itb. 5* 
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Strabonem Ei. i. Herodotum , & alios. Et Ballamonem.^ Oblctuatum quippe olim ne 
Chn'lh*an% quoqnc creandi do finteo texti, fierent ex ItiortifiniisV JttapelljoutadjaJ»- 
jn aftk donationis Conftantiru, & apud I>iini,apiidS«rujins 104, 



fgwp-v ■ T V »i .• ’ a 

De reriuntiatioire. 


.i . . -■ t. 

V MaiorisEcclefu, * fancli Ioannis Decano, (£ Magijlro 
C. Can. fandi Dionyfij Leodien. - 

, t AP VT I. 

EN I E N S ad fedem Apoftolicam Ioannes pauper 
Subdiaconus in noftra propofuit prxfcntia condi- 
turus, quod cum bonx memori* I. Papa prxdccef- 
for nofter dii. f. k Abbati de Emenrode Ticucr. 
Diae. & * maioris Ecclclix , ac a fandi Pauli Can- 
toribus Treuercn. luis dederit litteris in mandatis» 
vt eidem I, fi nihil canonicum obuiarct, pixbcndam in Ecclcfia 
«■ fantti Florem i j in 1 Confluentia , quam Iacobus Decanus ipfius 
Ecclcftx in eiits manibus per Tuas litteras relignauit , fub. appel 
eb. aflrgnarent. Eodem Ioanne litteras ipfas prxdido Decano, di 
aliis oflendente, idem Decanus dc refignationc forte peinitcns.oc- 
cultauit litteras fupradidas. Demum eidem Ioanni praefatis litteris 
reftitutis eas nominatis Iudicibus vt exfequcrentur mandatum Apo- 
ftolicum prxfcmauic i cumque iidem Iudiccs Apoftolicum vellent 
adimplere mandatum, quidam fe oppofueiunt Canonici Ecclefix 
memorata: , dicentes Subdiaconum memoratum rcnuntiafTe iuri fuo, 
quod ipfi ex ipfjs litteris competebat. Dido igitur fubdiacono hoc 
negante, iam didi Canonici tcftesad hoc probandum aliquos pro- 
duxerunt, per quos cum videretur probatum loannemfe grati£ Ca- 
pituli commifilfc , duo Iudicum ptxdidorum, Cant. videlicet Tre- 
ucrcn. fcntentialiter decreuerunt cumdcm Ioanncm non polle vti 
de cetero ipfarum commodo litterarum, pro eo quod idem Elie 
aduetfarij grati* fe commifit , ptopter quod vifus.eft renuntialTc 
juri fibi cx ipfis litteris competenti : a qua lententia idem I, ap- 
pellans, licet etiam antea qualia appcllaflct vigiliam Epiphani* pro- 
xime prxteritam terminum fux appellationis prxlixit , ad quam 
cum idem I. veniret & Nobis prout fupeiius cft cxptcflfum, fadi 
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feriem enarraret, dii.' 61.* Petra rh de Collemfcdio, Oapellanum no- 
ftrura fuper hoc Tibi concedimus Audicoiem ; feckum cius aduer- 
farius non veniret per duos mehfcs 6c amplius exfpe&atus , nec 
vlltrs appareret' pio cO fufficiens refpon&lis, tandem Quidam litte- 
ras habens , ad contradicendum & impetrandum coram eodem 
comparuit Auditore, qur cum de iure ad tra&andam caulam mi-* 
niis fufficiens crederetur , Auditori. prardi&o nobis hic omnia rc- 
ferenti, dedimus in mandatis , vt -fuper hoc aliquos de hatjibus 
confideret, 6c in caufa piocederet iuxta conlilium epii mdem: fa> 
pcdi&us Auditor habito coniilio dii. fr. n. h T.fan&x Sabinae PreP 
byteri Cardinalis ,*ac etiam aliorum, fentenciam prxdi&orum iu- 
dicum fcntcmialiter iuftitia exigente caffauit. Nos igitur eiufdem 
Capellani lententiam ratam 6c firmam habentes , vobis per Apo- 
ftolica fcirpta mandamus , quatenus rcuocantcs in irritum quic- 
quid inueneritis poft appellationem ad nos legitime interpoiicam 
attentatum, fententia iudicum Treucr. non obftance.praediftam prae- 
bendam ei Subdiacono , nili aliud canonicum obiedtum fuerit 6c 
probatum , quare id non debeat adimpleri , automate Apoftolica , 
fublato appellationis obftaculo, conferatis. 


* T T OC Cap. integrum eft apud Gregor. 
1 J & congruit fere inlcriptio, nifi quod 

ibi omifia funt htec verba ; S. lonmr. Ecclelise 
S.IoannisEuangeliftar.de S.Dionyfii martyris 
funt in ciuitate Leodicnfi, quas Notgenu 4 6. 
Epifcopus conftraxir, Anfdmus in gcftis 
Epifcop. Lcodienf cup. 35. 
b Abbati ce Em.no, ] fic in editione Rai- 
hiundirdr in M.SS.cxccpto vno, in 
quo icEmeneoie.tc&l. Abbatia dcHcmcrode, 
alias A tlauftro,cft in Treucrenfi dicccefi cu- 
ius fundationem deferibit Calanus lib. i.cnp. 
1. ciufque farpe meminit. 

* Maioris Ecclesiae.] B. petri, quam Agri- 

tiusi. AtdiicpildSpus Treucrcnlis, nullus a 
Sylueftroanno j;o. ex palatio Helcnai in Ec- 
cldiam conucrtit , dc qua idem Cafarius 
hb. 7. cnp. 40 . , 

* AcSancti tAVLi.j Lcgc Pauliui, quam Ee- 
hx J.przful Treucrcnlis ja.confecratut inho- 
norem B. Paulmi 1,. pratulis Treucrcnlis , 
& martyris a B. Martmdconfctrati. 

e Sancti TL bMi»Tii.]Martyris, vniusex du- 
cibus legionis Thebaorum interempti cum 
Cailio Comite, & ains Verona, qua nunc eft 
Bonna,dioec.Colomen. 
t In CoNFtvENriA.] Vrbc amcenlflimadicsc. 


Colon, inter Moguntiam & Coldniam 
qua le Mofclla Rheno miicec , ideo Con-, 
fluentia dida , Ccbltnti Germanice. Gun- 
■ therus, 

Fluminis n gemini cmflux u nomen bibentem. 

Serunt uiufaue lucum. 

bPetuvm de CollemedIo.] Qui fuit poftea 
Archiepilcopus Rothomagenfis , 5 f. poft 
Mauririum 2. anno 1234. Legatus Innocenti! 
IV.adFndcr. 2. Imperat & aduersus Albi- 
gcnles, St tandem ab eodem Cardinalis fa* 
Cius in Concilio Lugdunenfbanno 1945. 

H Habito consilio F; noSthi tityli S. Sa- 
binas pxbs bTteri Cardinalis.] HiceATho- 
mas de Capua , Campanus, ab InnocentiO 
III. crcatus,annoi»ia.vixit vlque ad annum 
1243. ob meritum patriarcha Hierolblymita- 
nus eleflus.lcd a GrcgorioIX.non conccflus, 
quia Eecleliz Romana? vtilis. 

Nihil intactum relinquit Glofla apud Gre- 
gor. Hoc vnum nota, agi de Ioatine paupere 
lubdiacono, lic enim notant tres mei M. SS; 
Codices, quod tamen omrtit Raimundus 
quamiiis vim faciat.Ioannes litteras obtinue- 
rat ablnnocccio III. pro adipi Icenda prybenda 
quam laqobus rclignaucrat, cuius receptioni 
fc oppofucrutCanonicthac ratione freti, quod 
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jpjefoannes fu&iufi-rcnunciaffetj-jk 1 eo quod /tra ad grati* * * * » & mi fcrjcor^p ftlioftw te- 
| gratia: Capituli qommififletjfimiliratione curreret: inde rede, 4. Grxcis U«t, tnferttm, 
quainc 4 p./*nt.Vod.alius fe mitefictlrdix Ca- pro,Jltpe fumitur,& inde Eteemofyna. Xatth. 
Aonicorum Pidauiinlium fiibjedfict ) tuin i.tc apud Pollucem ld>. p eof. 3 } r x dlfit,Sc 
quod littera* Appftolicas eistjadidilfet: qnar tPufta coniunguntur : & . optime Bemardus 
•argumenta renuntiationis effe videbantur. Papienlis ad caf.fani. demttorit. O-obed. in i. 
Duo tantum Ipedartda hic fonti literas, fallis eomfiiatnne^ahijaare fefabijeit bfdbcet yitf fretd- 
iuafiombus.qux.dqlo affinulantuiidedilTc di-. Ifrttnr, civmthu na» eflli k°e fattumi: aliter, 
flis Canonici*. *. quod qui gratisc & miferi- nolentes vtimifcricordia ei ius luum.reftituc- 
cordix aliorum fclubiicit,no'n videtur renua- re debcnr,ar£*jw. 1. a.§, yh. de dmttion. tum 
ciare;gratiacnim& mifcticordia prxluppo- etiam quodpcrdolutn ad dandas Inferas In- 
nunt liberalitatem , & aliquod beneficium dudus erat ,vt fatis conftat ex verbi* vtnuf- 
pro eo quipetir. Nam qui nihil Ipcraretfru- qucCapituti, 

«MUtM»») *** **> !««*»»*<« MJfMVH 

' , . * Agath. & Ntcen. Epifcopts, (5> Arcbid. Agath. 


C A p v t II. 

I LECTI fili), Conuentus Monafterij b fantti VV. 
de dcfercis immediate ad Romanam Ecclefiam per- 
tinentis , Tuis nobis litteris intimarum , quod Abbas 
eorum Te fentiens infuffeientem oneri regiminis Ab- 
batiae, ceflk in manibus eorumdem; ipsique dii. f. 
G. monachum fan&i Vittoris Mallilien. elegerunt in Abbatem 
canonice 5 fupplicantes , vt eorum parcentes laboribus Sc expenfis 
eleftionem ipforum faceremus in illis partibus confirmari. Quum 
ergo diftus Abbas cedeie fine licentia noftra nequiueiit. Nos tam 
ceflionem, quam eleftionem pracdiftas decernentes irritas & inanes, 
diferetioni Veftrx per Apoftolica feripta mandamus, quatenus Ab- 
batem ipfum loco fuo reditui faciatis. 



* A G* tuin» ht Nicsnsi Episcopis. ] 
,/V Agath cnfi, Seditio, vcl,lkrcnglrio.Ni- 

ccnli, lege, Nicienfi, A’i«. 
b S.VuiUclrqi . ] fundati anno 804. in dioeccfi 

I. utcuenli>ordinis S. Benedicti a S. Gu ille Imo 

II. Comite Tololano, qui hic quiefeit , vt po- 
te monachus illius. Aliis vocatui Monaftc- 
num Gellonenfc, a valle GclloncnlLVide 
ClarilT. virum Guillelmum Catel in Htilenn 
Comitum Tolo/imomm. 

Hoc Caputin Editionibus tribuitur mali 
Gregorio IX. quod ell Honorij in omnibus 
M. SS. qui in eo docet Abbates exemptos, &: 
qui immediate fubic&i funt fddi Apollobcx, 
non poiTe rcnunciare line licentia Hnnmi 


Pontificis : qui etiam ratione vfus cft Inno- 
centius IV. in caufacledionis Archiepilcopi 
Tolofani,annou?i. licet ius commune fa- 
ucatomnibus Epilcopis. piledfit pliji Opimio 
Eeclefia Tolo/enn, felntem &c. Quadrue ditia Ec- 
cltfta Tclofana Rom.Eccltfut eji immediati fubtella, 
nullumtjut frater Rom. Pontificem faperiertmkabet. 
Et pollei conqueritur contra ditium Capi- 
tulum, quod Petrum de Rofcrgio elegifTent, 
innon modicam derogationem iuris & au- 
toritatis prxditix Ecclcfix Romani , licet 
iplc de Rofcrgio vir ciTct fummx eruditionis, 
& pietatis, ita vt poft cius obitum multis mi- 
raculis effulfcrit, vt ex Mar prologe eiu[dem Ee- 
defia, Sc aliis adis patet. 
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a Arehiepifeopo Treueren. 
Capvt III. 


1* 




ECT JE coram nobis f. tuae litterae continebant, 
quod Abbas t> fantti Apri. Tullen. quem de conucr- 
fationis & vita: honeftate commendas, tibi humili- 
ter eft confeffus , quod dum adeo * graui aegritudi- 
ne laboraret, quod de vita defpcraretur iphus , ad 
cuiufdam tamen a:muli fui confilium, de quo ipfc cum non cre- 
deret aemulum confidebat , in quorumdam monachorum fuorum 
praefentia ^excommunicationis fententia.fi quam in cotum aliquem ' 
protulerat, reuocata , eos ab obedientia, in qua fibi tenebantur, 
abfoluit 5 vocato Diocccfano Epifcopo , vt Abbatiam in eius ma- 
nibus refignaret, quod tamen , vfus confiiio fanion , non fecit, li- 
cet eidem Abbati (anitati poftmodum reftituto ■, vniuerfi & finguli 
deconuentu obedientiamScreuerentiam requifiti ab eodem in Ca- 
pitulo piomififlcnt. Idem tamen fupereo, quod fi fecerat dubitans, 
a te quid fuper hoc faluti fua: confulcrcs.poftulauit : propter quod tu, 
cum habito fuper hoc iurifperitorum confiiio diuerfi diuerfa fen- 
tirct.noflrum confilium, an idem Abbas ex hocrcfignauitrcquififti. 
Nos tamen ex tali fatto dumtaxat eundem Abbatem refignafle fuo 
regimini non videmus. 

* A RcHitmcopo T««vehexsi.] Thcodo- renunciafle, ex debilitate mentis & corporis, 
jnLrico4- Comitide Vucda88. qui fcdit vtait Cep. (jiunt*. hoc ftr.Hic videtnr agi tan- 
•bb anno rara, vfquc ad annum 1141. tum de tali morbo , cui nulla luperfit faluti» 

fc S. Apri Tviien»».] Abbas S. Apri Tullen- (pes, qui fit expra fe politus, & extra mentem, 
fis dioecefis ordinis S. Bcncdidi in honorem vt loquitur Innocentius III. m cep. fient tenor. 
S.Apri7.Tullenfe Epifcopi,vulgb/ai« 5 f £mre, ie ng»Ur. Hunc quidem moribudum vocant, 
Richard Vuaflemburg. Thucydides mclq(| ToiiMimJehoriitmjtpui 

e Gravi uoritvdine laeoraret. ] Vtpotc Pollucem ikj. «y. ji. Innocentius, afrnr,»i* 
non fanc mentis, beneficio fuo non cenlet m extremi ,in Cnpjnm itltCint, ie fnceef.A mtefli 
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TITVLVS VIII. 


Dc itate, & qualitate, & ordine praeficiendorum. 

1 Archiepifcopo jMedtolanenfi. 

C A t V T I. 


VAMVIS multa propofira fuerint contra Venerabi- 
lem f. n. Epifcopum Callien. et(i nihil probatum e£ 
fet de illis ; quia tamen confcffus elt coiam nobis fe 
numquam b de Giammatica didicifle , nec etiam legilfc 
Donatum, &c per euidentiam fadti vfque adeo de illitcratuia & 
infufficicntia fua confiat, quod contra Deum c(Tet,6c canonicas fan- 
tfiiones tantum in Epifcopo tolerare defetfium : de communi Fra- 
trum noli torum conlilio i pium a Pontificalis exeeutione officij & 
adminifiratione Callien. Ecclcliae duximus penitus amouendum, 
irritantes ii quid nomine ipiius Ecclcliac, vel de bonis eiufdem de 
cetero attentabit. 



a /'“X Victam M. SS. Codices nullam lubcc 
V ^ c^irrcrhcn.vrms baber, Jlrthiepifcopo 
JUttLMjnrrfi , quod putem verius 'quam Srr- 
mtnfi, \ t \ ulgares Editiones liabent , quia agi- 
tur dc Calliculi Epilcopo, non CaKnenfi, qui 
nufquam fuit. Huius dioecefis elt in Mardiia 
Anconitctna, & horreferiptum directum elt 
Ardticpilcopo Mediolanenli , qui tunc 
erat Hcnricus Settara , qui (edit ab anno 
1110. vlquc ad annum lijo. ex Chronico 
Panuuint. Et rede,quia Marchia Anconitana 
caret Arduepilcopatu, ckf\ omnes Epifco- 
patus illius prouinci* ad luminum Pontifi- 
cem pertineant. Tum etiam, quia Mediola- 
num clt Metropolis Italia .Picenum annona- 
rium, nunc Ma rchia Anconitana, erat in dioe- 
ccfi Vicarij Italiat, qui Mediolani commo- 
t abatur. 

b Di Grammatica.] Quod dicit Epifcopum 
Callienfem nunquam didicifle Grammati- 
cam, nec legifie Donatum, & valde illitera- 
tum iinfuincicntem iuifle,harc omniacon- 


iundim anlam prabetu eum ab Epilcopatn 
remouendi , quia Grammatica, quam Fabius 
Litrertiitrzm vocari ait, fundametum elt Icien- 
tiarum *, cui coniungenda; funt Rhetorica , & 
Dialcdica quas Ipccics (cicntiarum, & feien- 
tias fandiores vocat Polluxit. 4. ca f. iShJn 
• visamo., r rtyrur Hx nunquam in 
clericis damnantur, fcd nimia curiolitas.qux’ 
fabulis , & Poetarum nugis incumbit. Pru- 
dentem Epifcopum in litteris , & fecularium 
negotiorum cognitione vcrlatum c(Te debe- 
re, docet diji. }6. Idcd & Rhetoricum vocat 
Politicum idem Pollux : nec generis nobili- 
tas, & boni mores fupplent defedum leien- 
tur, licur inalijs. Exemplum prxbec Grego- 
rius VII. ii. 9 ■ Efifl. 2. ad Alphonfum VI. Re- 
gem Hilpaniac, qui Sancium regis propin- 
quum, licd alijs claris dotibus inlignem,o.b 
Grammatica defedum ab Arduepilcopatu 
Toletano repulit, vt latius refertur in Chroni- 
cis Hifpaniar. 
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j Epifcopo, & Arcbidiacono Ltgion. 

C A p v t II. 

E L non eft compos Tui Epi(copus b Oueten. vel nimis 
• 1 videtur fcientiam repulilfe , aut probatur ex mali- 
- \' :?$ initate peccalfc ; quod , vt alia quae de ipfo dicuntur 
enormia taceamus , M. puerum latorem pratentium 
xi i j. annoftim contra (anctorum canonum inftituta inordinate in 
Diaconum dicitur ordinafle, in ludibrium clericalis ordinis: quod 
vtique Ii nobis plene conflaret , quantumcunque fimus proniores 
ad veniam » quam ad debitam etiam vltionem , taliter hoc cafti- 
gaiemus in jpfo , quod ex poena culpa notoria redderetur , 
6c rcuelata eius ignominia ediceret alios in (imilibus cautio- 
res. Nolentes autem hoc relinquere indifcuflum dife. v. m. qua- 
tenus inquifita ftiper hts 6c cognita verirate , 11 rem inuenentis ita 
cfie , prxdiftum Epifcopum a collatione ordinum fub. app. obft. 
lufpendentes . ipfum , vt eidem M. quem ab exeeutione officij 
Diaconatus vfquc ad aetatem legitimam in iniuriani fufpendimus 
ordinantis , prouideat in Ecclelia de beneficio competenti , per 
cenfuras Ecclefiafticas app." poftp. compellatis* 

* T" - Ppiscopo IroiosfNsi. ]Legiovrbs rc- gionc, ideo Honorius caufim huius Epifcopi 
r gia Hifpani * , Lcm cognominata a Ouctcnfis commitric Epifcopo Legionenli. 
Lcouigtido Gothorum rege ,cxtindlis legio- Faceffat igitur vulgata Icilio cum fuo Epifco- 
mbus Humanis, autorc Ifidoro , fecundo po Conucntrienfi/ufiraganeo Camuarienfis 
Chronicorum. Epifcopi in Angiia. Qyi plura de Eccleiia 

Hoc caput 2. apud Gregor, ii* <it. it tem- Ouetenii lare volucrit.legat Sampirum Epif- 
f<mb. o dmat. mp. 14. fuit xi Rannundo coi- copum Afturicenfcm in Chronico. Abufiis 
locatum. iftius Epiftopi, vnuineratcx intolerabilibus 

•* OvtTiNSts:] M. SS. habent Ouctonenlis, animarum detrimentis, qua?teij)pore Hono- 
Vtl Oiienfis , vulgata Conucntricnfis : repo- rij noftri in partibus HiTpanii cx defeiin lit- 
neflriuin cftQuetcnfc. Ouctum ciuitas Gai- ceratum proucnicbam,tic quibus conquen- 
Iccurolim regia, fundata regnante Sylone tur loanncs Cardinalis Sabincniis, legatus 
Rege Gallccfr ih monte Oucto, excultos Honorij noftri: ad quam ignorantiam exftir- 
monachisS. Benedicti fugientibus tyranni- pandam deccmitin Concilio llerdenfi anno 
dem Maurorum anno 781. qui ibi fundarunt msnvt pcrfingulas diacccfes inquolibcc Ar- 
Monaftcrium id honorem S. Vinccntij s aquo chidiaconatu Certis in locis per prouiiioncra 
ciuitas & Eccleiia Ouctenfis fumpfit origine. Epilcoporum, (cliolx dc Grammatica mili- 
Principcs Galleci* fedem tranftulcrunc Lc- tuerentur. * 
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TITVLVS IX. 

De Sacramentis non iterandis. 

Capitulo Bremenfi . 

C a p v t I. 

f 

| Nobis humiliter quifiuiftis , quid fieri debeat demor- 
tuorum corporibus, qui, tempore b Ichifmatici reprobi 
c VValdemaii, a fchilmaticis fune fcpulti ; &. de indu- 
centis lacerdotalibus cum quibus , nec non de altaribus 
in quibus degradati Presbyteri celebrarunt. Nos autem inquilrtioni 
veftrae taliter refpondemus ; quod non credimus ob hoc dumtaxat 
fepultos huiufmodi exhumandos, aut debere indumenta talia 
iterum benedici , vel reconfecrari altaria fupradidta. 

{ibi voluit vltirpare : quem Rex captum 
in vinculis detinuit, poftea liberatus ex EpiI- 
copo Sleuuicenfi in Bremcfcm Ecclefiam in- 
truluSjOpe Bcmardi Saxoni* Ducis, fautoris 
Othonis, quem Innocentius III. excommuni- 
cauerat (non Philippi, vt ali) volunt , qui an- 
tea mortuus erat, anno 1208.) contra Gcrar- 
dum Olhaburgenfem Epilcopuni a Brcmefi- 
bus pullulatum, & ablnnocentioIII. confir- 
maturn. Vide EfifluUm 165. Stcphani Toma- 
ccnfis,Hiftoriain Epilcoporum Bremcnfium, 
Abbatem Stadcnlcm.cxquo Krantzius dc- 
sfipfit qua; de illo Vvaldcmaro (cripfit,vt alia 
p!*raquc,Innocentij III. Cpifl. 15 .lleg. Si 

Notas Viri ClarilT. Bofqucti. 


* X~vAwr. Bximsk. ] In vulgata editione 
V /male hoc caput dirigitur Archiepifco- 
poLondonicnfi, vel Lugdunenii , ex corre- 
ctione Romana , bene autem in omnibus 
MSS. Capitulo Brcmenliiagiturenim inhoc 
cap.de Vvaldcmaro intrufo in ledem Archic- 
pifcopalcm Bremcnlcm. 
b Schismatici.] Quia primo adharlit Philip- 
po Imperator; fchiimarico , pollea Othoni 
dcpofito , Si excommunicato ab eodem In- 
nocentia 

c Vvaldsmam. ] Hic Vvaldemarus filiusfuit 
Canuti, qui fe pro R ege Danite gerebat, con- 
tra Vvaldemarum verum Dani* regem , & 
dum cllet Slcuuiceniis Epifcopus regnum 


TITVLVS X. S 4 

De corpore vitiatis. J 

X • 

a Archiepifcopo Colon. 

, * Capvt I. 

Oftulafti , Alagiftro N. clerico ad noftram prtrlentiam 
deftinato, veii votis b Vltraliluanenfis F.cclefix vellemus 
annuere, fupereo, quod ad eamdem Vuaradienfcm Prat- 
pontum elegerunt., confirmationem elettionis ciufdcm remit- 
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tcrc dignaremur. Nos vero I. 1 , in hoc, 2c in alijs, quantum cuna Deo 
poflumus, deferre volentes, pistatum electum ad te cumgiatia noiira 
duximus, remittendum, per Apoftolicalcripta tibimandantes, quate- 
nus, quum hoc deferendi tibi causa fecerimus, erga ele&umipfum, fi 
aliaselt idoneus, non obftante macula , qux in altero ipfius oculo vi- 
debatur, fincdifficultacc prout ad tuum pertinet officium cxfcquatis. 

a A Reiiisnscopo Colonipnsi. ] Engcl- & concludit nec hanc deformitatem obefle, 
j[J,bcrto49. qui (edit ab anno m<. viquc ficut qui oculos nimis eminentes habet 
ad 1215 . quo occilus fuit a nepote fuo; de quo , 1 . ijueUmJedAlii.eAc. Aliud cft de 

plura Caela rius in hiflor. miracul. Se in vita lulcitiofo, quem vocant Grxci, 

didi Engelberti ab eo compolita,apud Sun u Poeta; qui diem non videt , qui cxcitu- 

7.Nouembris, &dicauit Hcnrico fiiccedori dine nimialaborat,&quiparum videt, I.Uem 
Engelbmi, cuiforlan hoccap. directum cft, O/jilmi. rei. hoc defettu laborantes m/chi»» 
nam fedit ab anno iiaj.vfque ad annum iajs. vocat Feftus rvc d«c*fy»c BKnrotrai ,id eft 
Hieron. Rubeus 111 luitor. Raucnnat. IA. 6 . Afcuri nec multum a coecitatc abe- 

ait Engclbertum fuific omnis Icatur Archi- nos , apud Heiychium. 
cancellarium. b Vltxasilvan. Ecclesias. J Videtur [egen- 

Hoc caput congruit cum e*f. 1 ext.ccJ. Ma- dum Vltraiedcniis , Ytrtcht , quas erat tunc 
cula oculi non impedit promotionem ad or- Epilcopalis, & fub Colonicnfi, fada uncum 
dines. Quid, fi quis vnum oculum alio maio- Atcbicpifcopalis a Paulo IV. 
rem habeat ? quxrit Papienlis in t. CtmftUt. 


NHKW MMM H»*»»W** ***<**«•*«•»* 

* Epifcopo Engohfmcnfi. 

C A p vt II. 

Hornas monachus landti Amamij de Brixia, propoluit co- 
ram nqbis, quod cum in annis eflet puerilibus conftitutus, 
quadam battafcirca fupcrdextrxfux pollicem fortuito ca- 
fu cadens, vngulam euullit ab ea: cum autem deltderct, ficut afierit, 
in laccrdotali officio Domino famulati, nobis humiliter fupplicauir, 
vt per te, qui eius dioccefirnus exiftis , promoueri eum in faccidotem 
mandaremus. Quocirca f.t.m quddfi ad frangendum Euchariiliam 
fit in pollice illo potens , & aliud canonicum non obfifiat, propter 
deformitatemhuiufinodinon dimittas, quin cum ad ordinem pro- 
moueaslacerdotis. 



1 T 7 Piscoro Enoousuinsi. ] GtuDelmo, 
« C vel Rodulfo 37. & 38. Eptfcopis Engo- 
lilmenfibus. 

k Thouas.] Ille monachus in M. SS. dicitur 


efle S. Amandi de Brixia, vulgoydr Bnttt , or- 
dinis S.Benedi&i, cuius mon alteri j Abbas 
cft UluftriUimiis nofter Arf hiepifeopu, To- 
kilanus. 
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TITVLVS XI. 


De fi] i js presbyterorum. 


*Dccano Furn. Morin. diae. ($ Magiftro Giliberto Alorin. u L. 
Saucii Donatoris in Brugis , ‘Tornaccn. diacef. 

Capvt I. 


i 



Iledtis filius G. Praepofitus Ecclcfia: fanda: Mariae in 
b Brugis tranfmifla nobis petitione monftrauit.quod cum 
Virgilius presbyter? Tornacen. dioccefis,quandam prx- 
bendameiufdem Ecclcliz curam animarum habentem, 
quam nullo medio habuit pater eius, tam contra Latc» 
ran. quam generalis Concilij ftatuta obtineat in fcandalum plurimo- 
rum; idem ipfum monuit diligenter, vtrelignarec eandem : fedidem 
afferens quod bona: memoria: VV. RemenfisArchicpifcopus, tunc 
Apoftolicx fcdis legatus, difpcnfauit cum eo , id efficere contradicit ; 
quamquam cum eo non fuerit pei Romanum Pontifi.cem difpenfa- 
tum. Quocirca dife. v. de vttiufquc partis procuratorum afTenfu man- 
damus, quatenus partibus conuocays, 8c auditis hinc indepropofitis, 
nonobftantc dilpenfatione aliqua, quae a (ede Apoflolica non cnia- 
nauerit, quod canonicum fuerit, app. poftp.fhtuatis. 

a | "VEcaimo Fvrn. ] Sic legenda eft inferi- S. Donatiani fub Hadriano II. & Carolo 
L/ptio, Decano Fumenii , Mormcnfis Caluo, difli fanfti nomine indigitatum fuit, 
d.ircoiis , & Magrftro Giliberto, Mormcnfis, Vide litteras Remorum Epilcopi ad Baldui- 
&LambcrtoS. Donariam in Brugis Toma- num Ferreum, Flandria- Marchioncm, inucn- 
cenfisdiacccfis.Furnat vrbs Flandrii dioecc- tasin veteri ferinio cum cOrporc S. Donaria- 
fls Morincnlis, nobilitata vicioria Gallorum ni, «p»d MoUrmm in indiculo SS. Btfei/. 
contra EUndcenfi*, anno 1297. Vide lacoh. Licet filius presbyteri non poflit obtinere 

Mcycrum 1 ifc. 8 .& io. Awm/. fLmdr. • beneficium patris , curam habens ammarum 
b Bititis.] Brtigs», vrb, Flandria eefeberri- in eadem Ecclcfia , fi fit tamen beneficium 
tna,olimfubTomacenfiEpi(copo,nuncEpifi- fimplex in ea, obtineret, ait Bcrnardus Pa- 
copat’fiibArchicpifcopo Mechlinicfi : in hac pienfis.Hac autem prohibitio fitpropterre- 
cft Capitulum Collegiatum S. Donaciani, uerent ia m iac ramentorum , & in dcccitapo- 
fisprimi Remorum Epilcopi, olim B. Mariae ncijt criminis, 
dicatum, ledob uanilationctn reliquiarum 

aud- ' -'.r ... , J 
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TITVLVS XII. 


De Clericis peregrinis. 

a Epifcopo Regino. 


C A p vt I. 



i E nobis proponente didicimus, quod quidam Praelati 
j tux iurifdictionis,in Ecclefijs fibi commiffisiineconfcie- 
tia,&conlenfu tuo, clericos de alienis Epifcopatibusin- 
ftituere non verentur : attendentes igicur id eis nulla ra» 
rione licere, cum fit honcftaci contrarium, &a fando- 
rum patrum inftitutionibus alienum sad cxeplar felicis record. Alex. 
Papx prxdecelforisnoftri.autoritate tibi Ap.indulgemus.vtfi qui cle- 
rici de alienis Epifcopatibus in Ecclefijs tux iurifdidionis , fine conf- 
cicntia&aflenfu tuofunt.vel fuerint in pofterum inflituti , tibi liceat 
cos ex autoritate noftra, app.poflp. rcmouere i nili aliquos ex his ex 
dilpenfatione in eifdem Ecclefijs duxeris retinendos. 


* i t ' Ptscopo Regino.] Regium in /Emilia, 
JtL Regium Lepidi, Straboni, ad differen- 
tiam Arcliicpiicopams Rcgicnfis in Bruria, 
dictum Regium Iulii, fl*jgw,fuffraganea Epif 
copi Bononienfis. 

Inflitutioncm hic fume ftri< 5 i, pro 'colla- 
tione przbendaram , vel beneficiorum pro 
cfcOionc , poftulationc , przfentatione , 
franflationc, commenda, fcu fiducia, Cip. cum 
yeniffcnr. cxtr.hoc nt.ap. cum ex inundo. it hu- 
tttic. pQteft & pro ordinum collatione fumi, 
nullui, O /ra». 60. difl. Ordinatio & 
inftitutio promifeue lumpta , cpiiaolim nulli 
ordinatio find inflitutione, fcu titulo, cur. 


fundorum. JQ. dift.t? touiijt. 71. 
b Ad exemplar. ] intelligit Conflitutionem 
primam huius tit.quz proprie eft de clctids 
tranfmarinis,& e regionibus remotisadue- 
nientibus, circa quos poteft, cauti cogniti, 
«fifpcntiri. Hoc cap. agit Honorius de his 
qui a Przlatis inftituuntur in Ecdefii s, i nfcio 
Epifcopo i vbi nomine Przlati intelligit Ab- 
bates, A rch tdiaconos , Plcbanos.& aliosde 
quibus in cuf. 2. de ludie. Se alibi diximus 1 Se 
betba Honorii iftdicantj ftintiw TrUbdti rui 
umtAdiouum BccOfii fibi amrnifsu , ex quibus 
colligo intelligcre Przlatos alios, quam fcpif- 
copos. 
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TITVLVS XIII. 

De offi cio Archidiaconi. 


* Abbati Arremar. Trecen. diae. & Archid ■ & Decano Sancli 
Stepham Trecen. 

Capvt I. 

Ile&ofilio.tS 5 infra.hd pernionem Archidiaconi Scnon. 
conquereris quod Abbas, & Corruemus monaftcrij San- 
<fti Petri Viui Scnon. procurationem annuam, & quaedam 
alia, ratione fuiArchidiaconatus adipfum fpectantia ex- 
hibere libi contra iuftitiam denegabant. Abbati fan£l:i Crilpini , 
collegae eius dedimus in mandatis , vt audirent caufam huiufmodi 
fine debito terminarent. Coram quibus petijt didtus Archidiaconus, . 
vc cumidemmonadcrium intra metas fui Atchidiaconatus fit fitum, 
ei prxfati Abbas & monachi obedirent in his qux pertinent ad iurif- 
di&ioncm, corrc&ioncm, reconciliationem, &. vilitationem , ad ius, 
vt dicebat, Archidiaconalc fpeidantcs > videlicet vt coram ipfocon- 
quercntibusrcrponderent, ac darent iuii.&iudas eius fententias ob- 
limarent , citati venirent ad ciusprxfcntiam,& cius mandata hone- 
fta,&fadta fecundum Deum de corre&ione excefluum , 6c alijs quae 
Archidiaconi folent&C potent rationabiliter i niungerc audituri, 8cfal- 
uafua regula, & Abbatis fui debita obedientia feruaturi. Petijt infu- 
per ne de cetero facerent aliquos de Scnon. fc bailiiuia, co prxtermif 
fo‘ coram Officiali Senon. Archiepifcopi conucniri,afTcrcns illos prius 
debere conueniti fub ipfo,quam coram Officiali prxditto.fpccialibus 
ipfius Archiepifcopi, & hominum, ac familixfux caulis dumtaxat ex- 
ceptis. Lite igitur fuper prxmiffis coram prxfatrs iudicibus legitime 
conteftata,& auditis ab eifdem hinc inde propofitis.ijdcm iudices de 
vtriufquc part is afTcnfu, caufam ipfam ad examen Apoftolicum remi- 
ferunt. Ipfis ergo Abbate, & Arthidiacono in noftra prxfentia confti- 
tutis, nos attendentes eorum confuetudines efle fuper Archidiaconi 
iurifdi&ione diuerfas , cum in hoc cafi) nefeiremus confuetudincm 
qua in Abbatijs Scnoncnftb. ordinis prxfati monaderij vtitur Archi- 
diaconus Senon. finalem habere nequiuimus in huiufmodi quqdionc 
proccflum. Volentes autem vt eidem quxdioni finis debitus impo- 
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natur, canfamipfam vobis ile iplius Abbatis, & procuratoris alterius 
partis alfenfu duximus committendam. Ideoque dilc. v- m. quatenus 
e per maiotesEcclelixSenon. Canonicos , qui habete debent dehu- 
^fimodi confuetudine notitiam pleniorem, fuper his veritatem foli- 
cite inquiratis jScnili vobis infra tres ntcnfes poft primae citationis 
cdiftum conftiterit percofdcha, prarlatum Archidiaconum , vel pra> 
decellores ipfius de pacifica lic obtenra confuetudine iurifdictioncm 
aliquam in ipfomonalterio, vel in huiufmodi Abbatijs hadfenus ha- 
builfe, praefatum monafterium abeius petitione; penitus abfoluatis, 
perpetuum fuper hoc ipfi Aichidiacono filentium imponentes. Si vc- 
;ropei eofdem Canonicos vobis confti terit ipfum Archidiaconum vel 
eius prardeccflores , defic obtenta confuetudine hactenus habuilfe 
iurifdictionemaliquam in ipfo monafterio, vel inalijshuiufinodi Ab- 
batijs, cadumtaxat adiudicantes eidem in monaftenofupradidto.quK 
ipfum, vel ptardccdTorcs fuos in monaftetio ipfo, vel in eildem Abba- 
tijs conftiterit habuifie, fuper alijs perpetuum ci filentium imponatis: 
in praedittis omnibus fub.app.ob. procelfuri. 


8 A Bbati ARtMiNBNsi.]ficapudRaimud. 

.Xlfcd male: ArrcmarcnfijinM.SS. Ari- 
marenfis Abbatia in diocccfi Trcccn fi, ordi- 
nis S.Bcnedj&i,.Mc»tfrer rtmey. VideSirmon- 
dum ad Petrum Ccllcnfcm Epifl. 2. hb. 2. 

Hoc capite Archidiacontis iurc-communi 
omnes infra metas fui Archidiaconatus , fu» 
iurifili&ioni Sc vifitationi (obditos effe a (Terit, 
& ideo procurationes (ibi deberi, luxta csp. 
t 'ntn sfpojlotuS) &c cap.fopu* e. extr. de cenjib. quia 
annexa cft Procuratio vifitationi, tap. 
fit rebitis, eod. Quantum ad nionatlcria, prarter 
ilis commune ,con(uetudines etiam exigit 
d ‘Si. cap. & Honorius hic. De uinbi.s 

Archidiaconi latius m P tutulis. 
b A*basS.Pbtri vivi.] MSS.habcnt^W, re- 
cte: vocatur hoc monafterium S. Pierre It Tnf t 
juxta ciuiratcm Scnoncnfcm, & cft ordinis 
S. Bcncdi&i. Iftc Abbas erat Huldcncus , vel, 
Hugo tempore Honori) noftri. 
c Dt B.mcuvia. ] Diftri&tis , territorium, 
BaiHiuia.tdcniquod balliuaru?, Icu, Balha. 
Didio barbara. Eft certa prouincia, (cu regio 
qua* Tuos habet Balhuos,iuftitiarios , feu indi- 
ces, cap. (jitoni afn.de immunit, tedef. in 6. 2.feu- 
d-.rum, ut. 54. Inde Balium etiam omne patri- 
monium, (eu bcudum 1 n Conjhtuticn. Siculis bb. 
2. tu. 7. & Lb. 5! ut. ij. .ndefadum vt non (b- 
h.m qui curam bonorum habebant , diceren- 
tur tialif; led etiam dcfcnfbrcs & tutores, qui- 


bus cufa perlbrtarum incumbebat. Hincma- 
rus, EpiO. 2. ad Carolum Craff»m>cap. 2. iflit tuae- 
nibusfibjs Trcjhisy regibus nojtru,-maturos ac pruden- 
tes , atijue fobrios Baiulos fingults confhtwte. Ita 
etiam tutela, feu adminiftracio dida 
in didis conftitutionibus Siculis, & ablnno- 
ccnriolll. Epifl. 2^2. bb. 1. dicitur, Pra»poficura 
terrarum. 

d Coram Officiali Senonensi.] Archidiaco- 
ruisSenonenfis in fuo diftridu ex Confuctu- 
dine ordinariam iurifdidioncmprjctedcbar, 
quam de mre communi Epilcopi habent. Et 
ideo appellatio a (ententijs Archidiaconi, vel 
cius Officialis, ad Officialem Archiepifcopt 
pertinebat. Aliud cft fi Archidiaconus cum 
Afthicpilcopo eandem perlonam fuftincae, 
vtpott* fi confidcrctur vt cius Vicarius, 
quia tunc ad Metropolitanum iudiccm ap- 
pellatio dcuoluitur, ne ab Archidiacono,qui 
tunc idemeflet cum Archicpi(copo,ad eun- 
dem appelletur, contra lenium cap. tiomana.§ . 
j. dcjpptilat. in 6. licet aliter fentiat Cuiacius, 
dc quo videnda Obleruatio 8 lb. 2. 
c Pl-r maiores Canonicos.] Maiores Cano- 
nici dicuntur ad differentiam aliorum, qui 
quidem funt Canonici, fcd non pares digni- 
tate, qui licet habeant ftallum in choro , non 
tamen vocem habent in Capitulo, vc fit in 
plcrifque Cathcdralibus Ecdcfijs. Eodem 
modo quo nobiles pcrlbna: diflinguuntur i 
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mediocribus,^»» 1*4» Ciwf. Theodof. de defer- 
torib. mediocris loci ingenuus dicitur: dc his vul- 
go m legibus Longobardorum & Burgundio- 
num. Sic etiam erantoliin fcnarores cum di- 
gnitate,& fcnacores ab/que dignitatem/. 52. 
C 7 * /4. Cod.Thtod. dehstrettc. Domnus maior apud 
Sidon. Ef ift. 3. Itbr.i. Cardinales, vt dixi ad ut. 
de cler. non re fident. Ita Trpiaouoa cflc d^suuata 
apud I udaros & Arabes annotauit Scaligcr 
ad Eu/ebium. Idem dc Pcrlonatibus in cap. du- 
dum 2. de eltft. & cap. de multa, de prabend. Vel 
etiam Maiores Canonici dicuntur, qui funt 
fcniorcs& antiquiores, non iolum quiannu 


70. egrefli funt, vt in l. maiores , de lurt immunit. 
ad differentiam juniorum Canonicorum & 
inferiorum. Cap. 1. de his <]tu fiunt d mai.par. car- 
pit. qui vocantur Domiccllarcs in can. 86. Syno- 
di Moguntinx, fub Paulo III. pari ratione qui 
Domicellt dicuntur in formula Marculplii 90. Id 
cft, minores vomtni , & in Concilio Coyanen/i 
in Hifpania, Comites & Maiorhti y regales: ele- 
gantius Vominuh apud Sexuolam, in /. Exorem 
41. delegat. 3. Pubho Manio Dominulo meo dari >0- 
lo pueros (juinejue.Dc his latius ad Titul. dem mo- 
titate C* obedunt. 
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Epifcopo a Vult er, ano. 

C a p v t II. 


V I D ad Archidiaconi fpc&ct officium in cpiffola bea- 
ti Ilidori, &. Oidinis Romani fta tutis , necnon Scconftitu- 
tionibus alijs inucniturexprefliim > vnde non line ratione 
miiamur.qubdcumdiledh f. Magifter Vvido, Aichidia- 
conus Lcdelix tux, occupatus Cancellatix noftix feruitijs in Archi- 
diaconatu fuo perfbnalitcr miniffraie non poflit; ac propter hoc com- 
miferit diledis filijs Vulterano Capitulo vices fuasj tu, ficut eodem 
accepimus conqucrente, cum examinatio, prxfentatio, ac inftallatio 
clericorum huc de beneficijs.fiuededignitatibushicagatunpertineat 
• ad eundem, eodem, acprocuratoiibusfuis irrequihtis , omnino ipfos 

b inftituis pro tuxarbitrio voluntatis, alias fuper officio fuo grauis ei- 
. demficiniuriofusexiffcns. Vt igitur quod per feipfum modo non po- 
tcft, per alios libere profequatur, f. t.p. a. fc. m. quatenus procurato- 
res ipfius in ijs qux iute feripto , vel approbata confuetudine adfui 
Archidiaconatus officium fped^re nofcuntur, beniuolo ftudeastauo- 
re fouere, attentius prouifurus, vt cos in prxmiffis.fic alijs ad officium 
fuum fpcftantibus non impedias, nec patiaris quantum in te fuerit ab 
alijs impediri. 



* T 7 Pifcovo Vviteiuno.] Alias vocatut 
I* 1 , hic tpifeopatus Vulturarcnfis,in regno 
Neapolitano, & in terra Samnitium, hodie 
, fub Archicpifcopo Bcncucntano. 
Vulturata ciuitas pofita fuper 'altilftmos 
montes, qui Trrw»livocantur. 

In hoc cap. Honorius eandem mouct du- 
bitationem, quam Innocentius IU. in cap. 7. 
tod. quid ad Archidiaconum (pcdlct, cum ni- 
hil dccifum reperiatur, pratter cpiftolam D. 


Ilidori in an. polrSla. 7 i.iifl. &; Ordinem Ro- 
manum. Multa vero fibi arrogarunt Archi- 
diaconi, qux quidem Innocentius ipfc ratio- 
ni contraria efle cxiftimauit in «p. iniumi.ie 
Wrff.Etconfuctudincmlpcdlahdam elfc ait, 
ad quam Honorius refpicit : itavtiuscom- 
iniinc non faueat Archidiacotjis, nifi inquan- 
tumabEpilcopis indultum eft. Dc hisfulius 
in OMcruatiombus, & Paratitlis. 

•> Ivsrtrvis. ;EpilcopusVultcranusfibiinfti- 
tutioncin 
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ttitioncm quorumdam beneficiorum Se di- confuetudinem in cip. cum EccUpa.dr rhfi. It» 
gnitatum arrogabat, contra ius Archidiaco- quoque de Archidiacono Pictaucnfi feVibie 
nijCni fauebat confuetudo. Eandem contro- Arnulphus Epijl. 27. ad Aitxand. I II . ad quem 
uetfiam tnouit idem Epilcopus contra Capi- clcdio Archipresbyreri in fuo Archidiacona- 
ruliim Vulturanenfe, ad quod pertinebat cie- tu cxconfuetudinc pertinere contendit, 
ftio&inftitutio Canonicorum iuxta Thufcif 

rv, rtS rv, tv, V& *v> rvi re, fv> rS'- rv, tv-r 1 r?-t r 5 s -**S rv, -T, ro ^ : 1^ ro ' ro tvi ■' ro rvy 

* 

TITVLVS XIV. 

De officio Vicarij. 

Epifeopo a Vvigorn. , 

C A P V T I. 

X parte tuafuitpropolltum coram nobis , quod quidam 
in Ecclelijs, quibus perpetuas obtinent vicarias, debitam 
relidendam facere , ac in presbyteros pronroueri con- 
temnunt. Nolentes igitur abufum huiufmodi.ficuti nec 
* debemus, arquanimiccr fuftinere, f. t. m. quatenus perpetuos Vicarios 
vt in Ecclcfijsinquibus Vicarias obtinent .refideant vt tenentur, & 
fe in presbyteros, vt eorum cura exigit faciant promoueri.per fubtra- 
dioncmprouentuumVicariarumlpIarumapp.rem. compellas. 

% 

1 T 7 Piscopo VviGoBNiENSi.] Vuigornia, a cura animarum , 3 c pcrfona nominatur. Ille 
r .hodid Vuarchtfler. Bcda bt,- 4. hifior. quidem rem 01! en non poteft, Cdp. ad hac. eod. 
eaf. t;. Quod autem dixi mortuo Plcbano Vicarium 

Hoc caput refertur apud Gregor, fcd non flatui, non irade dignitatem habennbus.qui- 
intcgrum.Quallio eft de Vicario curamani- bus mortuis, vel morbo fontico, furore, vel 
marum habente in Parochiali Ecclefia , qui coecitatc laborantibus non eft dandus Vica- 
vcl ftatuitur Ecclcfiat mortuo Plcbano,auto- rius, (eu Coadiutor, fcd Vicarius fimplex, 
ritate Epifcopi iuxta Tridentinum Conciliit, quem amouibilcm vocant : it» dccreuit Con- 
/iJJ. 24. cm. 28. Veletiam eft de Vicario per- gregatio ad dili . af. iS. 
pctuoquiadiungiturPriori qui exemptus eft 
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TITVLVS XV. 

De officio , & poteftate iudicis delegati. 


Archtcptfcopo, Decano, & Archidiacono* Bituriccn. 

Capvt I. j 


X parte chariflimat in Chrifto filis b B. quondam An- 
glorum Rcginx, fuit propofitum coram nobis , qucd 
cum 'nobilis vir VV.de Guerchia Nannctcn. Redon. 

&c Andeg.diacefis,ipfam d caftro deSegreioad eam,, ra- 
tione fui dotalitij pertinente.pro fua: voluntatis arbi- 
trio fpoliarit, Sc ipfa fupcr hoc contra cum a bons memoris I. Papa 
prsedecelforc noftio ad nos litteras impetraret > quia pars aduerfapo- 
ftulatis a nobis inducijs deliberatori js & obtentis, referiptum Apolto- 
licum, pro eo quod in hac di£tione,fpoliarit,ha:c figura, 0,decrat,a£-, 
feruit vitiofum; proponens nihilominus quod mandatum huiufmo- 
diexfpirauerat mortuo mandatore , licet iam a nobis tres citationes, * 
vel quatuoremanalfent:vos tamen admiilis huiufmodi exceptionibus 
friuolis in ipfo negotio procedere diftuliftis. Nos ergo de dilcretione 
veftra non modicum admirantts, cum per praecedentia etiam fuble- 
quentia intelligantur, licet ex feriptoris vitio, vel occupatione ptstdi- 
£tum,0, fuerit omiflum, fatis vobis potuerit de mandatoris inten- 
tione conftarc, nec eius mandatum in iplius obitu cxfpirauerat , eo 
quod res integra iam non erat; ac volentes vt finis litibus imponatur, 
dife. v. p.a C. m. quatenus, exceptione huiufmodi non obftantc, in ne- 
gotio ipfo iuxta priorum continentiamlitterarum fublata cuiuflibcr, 
contradi£tione,6capp. obft. ratione prarnia procedatis. 

i, 1~) Irvmctwst. Infcriptio huius capitis in qui Pallium accepit ab Ihnoccntio III. pef 
1JMSS. eft Archiepifcopo, Decano, & minus Gallioni* Cardinalis S.MarixinPorti- 
Arcliidiacono Bituricenfi, male: incolledlio- cu.Duchcfncin Innoc. m. & fuit LXX. Ar- 
ne Raimundi,Archiepilcopo,Decano,& Ar- chiepilcopiis,YelIucllus,feu Iubellusdr M«<- 
chidiacono Turonenfi, re&c: partes enim de ftlon fuccelTorjLXXI. Archiepifcopus. 
quibus agitur in hoc cap. erant dioccefis Re- b B.ctyoNDAM^Bcregarix.vcl Bcrcngcrxnlix 
donenfis, Andegaucnfis, vel Coenomancnfis, Sancij fapicntis.no Garfia(vt vult Cujacius) 
qux omnes funt fub Archicpilcopo Turo- & (b roris Sancij inclufi,RcguNauarrx F.am 
nenfi, & Archicpilcopatus Bituriccnfis lon- Richardus primus Anglix Rex vxoremduxe- 
gc didat ab his diceccfibus. Porro tunc tem- rac in infula Cypri, anno iipl.rcieAa Adcla fo- 
poris fedebat in catlicdraTuronenfi Ioanncs, rore Regis Francix, quam viucnte parre Heu- 
nepos Bartholomxi Archicpifcopi , di fnjtt, rico l.dclponlaucrat.Vidc Guillelmum Neu- 



Digitized by Google 


Decretalium. # 43 


brigenfem bb. 4 ,c*f. 5 .cap. 2. de re- 

bus Anili* ,-Rogeru dc Hoiicdcn ^ innai fart. 
^yHubRichardo. Rcgc.& Marinum Sanutu 
bb. furtior. pdtl. Cruaty parte ro. cap. 4 . 
c Nomlis vin.jVariantMSS. Codices in no- 
mine huius militis: vnuS habet VV. de Ver- 
cliia, alius de Y'uantia, tertius de Vuirchia, 
nullus rcdejVuillclmus deGuirchia vocaba- 
tur. Diploma treugx inter Philippum 2. Re- 
gem Francorum, Scloannem Regem Angliar 
anno 1206. initac, in hifloria Normannorum; 
In manum capit Rex Franci x , inquit, quod VwUcl- 
• thus de Guirchia Cfc. quia treugam mrandam ex 
fane nojlr a rtqwfm fuerunt , eam tenebunt. Ex quo 
conflat illun; infcnfiiTmium hoflcm fusifc 
loannis Regis Anglia? , & omnium Anglorum. 
Et in Pittacio militum Britanni* ferentium 
bannerias tempore Philippi 2. ponitufVuil- 


lclmus de Guirchia* & Caflrum nobile, U 
Guetthe , adhuc extat in Dioeccii Rcdoncnfh 
in quo eflEcddia Collcgjata,ad cuius Deca- 
num rcicribit Innoccnt. IU. trb.i.£pijloltjio. 
d Castro de S.]Duo MSS.habcm de Sergio, 
tertius de Segreto. rettd. Hodie quoque hoc 
Caflrum huiufmodi nomen retincr , & voca- 
tur Callrtun de Segre in Dioeccfi Andcgaucn- 
fi ad Ondum fluimini. 

* Ratione svi uoTAiiTii.] Rogerus dc Houe- 
4 dcn, fub Ioanne Rege, anno 120 1. ait ; loannes 
Rex fatis jaciens Btrtngerx Regina , “Vxor» Rtch ar- 
di Regis fr atru Jut dcdotcfutydcdityO- m "Vira fua ba' 
here 'toluit duitatem Baiocenjem tum pertinentijs 
frify t? duo Cajetla in A ndagauda. Probabile dl 
vnum ex illis caflris fuille didum Cailmm 
de Segre. 



mj AK4 M. M, r , r * f | 1 f,T_. f ■’ 1 ifAl Cl% 1 C .M J I ■ — - MU au iM iffil fja MU 

«Tj' tW W5 TVT . I J Kffl Wl vie> UT llrl IW WJ TW rry «WtW •** rXrT sVT vOTraQ 1W1 W7WI .«f iwr 

1 Aiejfen. & b Regien. Archicpifcopis. 

Cap vt I I. 

, Ogatus olima vobis.&cfF. noftris chaiilfmis in Chrifto.fil.n. 
Fredericus Romanorum Imperator , 6c femper Auguftus , 6c 
Rex Sicilia:, vt refticueiet Ven.f. n. ‘ Ccphalud. Epifcopum , 
quemlpoliaucrat Ecclefia, alijs bonis fuis , fe id libe re fadlurum 
vtua vocepromilic : vnde , per feripra noftraf Hic incipit hoc cap. in 
>vetcr. edit.Jveti.f. n. Arclnepifcopo Cufenun. nolitis dedimus litteris 
inmandatis, vt vem f. n. Cephalud. Epifcopum rellitui laceret ad 
Epifcopatum,&: alia quibus fuerat indebite Ipoliatus : quo reftituto 
plenarie, S: corporalem ac pacificam polfelfionem adepto, li videree 
quod idem Epifcopus mcritoelfet, prout nobis fuggeftum fuerat, de 
dilapidatione fufpedtus, virum prouidum Sc honeltumprouidcrctco- 
adiutotem eidem , frnecuiusconlilio nihil eorum laceret, qurcadad- 
niinilhationem pertinent temporalem, quoufque veritate comperta 
duceremus ali ter prouidendum.interim omne alienationis genus vtti- 
que autor itate noftradiftri&ius interdicentes. Porro idem Aichiepif- 
copus infirmitate corporis grauatus, commiftt in huiufmodi negotio 
vices fuas,primo Abbati fanfli Spiritus de Panormo, ac demum The- 
faurano Cufentift. quorum procclfusnobis exhibitos de hatrum no- 
ftrorum confiliocaflauimus, iuftitia exigente; quod videlicet Abbas 
contra mandati noftri tenorem ad inquirendum vtrumde dilapida- 
tione lulpciluscflct Epifcopus, eo non reftitutoprocefilt, & Aichio- 
‘'V. ■ {2 
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cpifcopus ipfc.ciim tam fuo fundus edet officio, dido Abbati com 


mittendo in integrum vices fuashuiufmodi negotium dido Thcfau- 


rario non potuit demandare. 


2 X /TKs.axlvsi Aackiehscoyo. ] Bcrar- 

IVl 


L do. Hicron. Rubeus in hiltoriaRa- 


b Regiensi A»ci?iEnscoi>o.]LaiKio > fimiljari 
Fridcrici II. Imperatoris, litm. 
c CEPHAEvpExs6M.]Ctphalcedis Ciuitas Sici- 
liae , Ciftl » , Epi Icopali (ede a Rogerio a. Rege 
Siciliat, & inligiubus priuilcgijs decata. Vide 
cautam m charta huius crcdionis, relata i 
Thoma Fazelo, Pnom dcctdu, r erum SinUmm, 
Iii.5. cap.j. Suflraganca cft Archicpilc. MciTa- 
nenfis. Errant ergo Codex Prouincialis vetus, 
& Leo Impcraror in DtTpofitiont fm , qui eam 
fedem Epifcopalem faciunt ab antiquo, & 
ponunt fub Syracufano Metropolitano, qui- 
bo Sicilia throno Patriarchx Conftantino- 
pol. fubdita erat ; nili dixeris vetuftate, aut 
v i bellorum , aliouc calu deletam , & rurfus a 
Rogerio atdificatam , & Epifcopah fede do- 


natam; antiqua enim & magni nominis fuit, 
&i Cicero 5. m Vtmm , eam iacerdotij maxi- 
mi dignitate decoratam refert. Certe in an- 
tiquis Notitijs nuper editis ab Abbate Fu- 
licnii in Gtogr*f}n* Sarra non fit mentio hu- 
ius Epilcopatus. 

d De DiLAHDAYioNE svspectvs. ] Thomas 


Fazelus pojtcrmii Pccadii , de rilui Srcutu hb.S. 
authoreft Rogerium Regem poluiiTeinprat- 
fata Ccphaludcnfi Ecdcfia magnifice afccx- 
ftruda , & Saluatori dicata, quando eam in 
Epifcopalem erexit , farcophagos duos por- 
phyreticos ibi perpetuo permanfuros adde- 
ccllus fui lignum , led pofl cips obitum qui 
Panormiobtigit,Fcdcricuin II. dida fcpiri- 
era quamprimum Panormum tranftulilfc , 
Ioanne de Neapoli Epilcopo Ccphaludcnfi 
callide Barcinonam prius a Ic mifio , vr libe- 
rius quod conceperat perficere polfct. Vc- 
rifimilf cft de hac dilapidatione fcpulcro- 
rum lecrctoa Friderico lacta didum Ioannem 
fufpcduro fiullc , & forfan callide Fridcticus 
Honorio hanc fufpicionem fubjeccrat in ca- 
put didi Epifcopi,vr meluisrcm celaret; quo 
referre polfis verba huius capitis , Prox m,l>i» 
/farjltm /xrx, in omnibus M.SS. inicrra&r in 
colledione Raimudi omifla, inuidii enim hu- 
ius fadi a fc amoliri dcfidcralTc Fridericum 
conicdura cft,&in alium transferre : turpe 
enim erat, &r contra prohibitionem Roge- 
rij nominatim ladani, in charta erectionis 
Ecdcfia: Cephaludcnfis. 
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Cdnt. Arcbiep. fanet* Roman* Ecclef Car A. 
& conmdicibus fuis. 


C A P V T III. 



Iledus f. L Sarracenus clericus expofuit coram nobis , 
quod cum Ioidanus clericus b DunelmenfemEpilcopum 
fuperEcclelia fandi Nicolai Dunelm. coram vobis au- 

toiitate litterarum noftrarum traxiflet in caulam, ex parte 

ipfiusloannis in prxfentia noftra fuit excipiendo propolittim, quod 
autoritate litterarum illarum non debebat, necpoterat conuenirij eo 
quod vltTa duas dietas a diceccli, vbi prxdida erat lita Ecclelia con- 
tra ftatutaConcilij generalis, de quo in cifdcm littciis irdb fiebat 
mentio, diftabatis: & quia huiufinodi eius exceptionem admittere de- 
negantes, nihilominus procedebatisin caula, pro eo dumtaxat qued 
idem Ioannes in Rofien. &: Helien. diceccli beneficia obtinet , quali 
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cx hoc ibi domicilium intclligerctur habere, ipfe noftram audientiam 
appcllauic : fed eiusappellacionecontcmpta.partcm alrciam mitten- 
dam in poflelfioncin eiufdem Ecclelix, causa cuftodix decieuiftis: 
cumque idem loannes appellationem proiccutus ennthy ad Ven.fr. 
n. Eborac. Atchiepifcopum , &C eius collegas, noftias fupei ptxmidts 
litteras impcuallcc.vos in cauia ipla nihilominus piocedentes.eifdcm 
iudicibus, ne rn commillo libi procedant negotio, inhibetis,: quocir- 
ca dtfc.v. mandamus, lielt ita, caufx lupcrfedcatis eidem , cum nOn 
vos, fed didti iudices cognofcerehabcantad quos iurifdidio debeat 
pertinere. 



« Asij uMtNSi.' Hoc caput refertur in 
V , cuf. 19. it rcfciipt. ufud Gtt£. Camua- 
rienli Archicpilcopo , hic additum eft,S. 
Jt emunt Ecdtftt Cut imuli. Hic fuit Stcphanus 
L»ngrhonius,primo monachus Cantuaricn- 
fis, deinde magnus Cancellarius Vniuetfita- 
tis Partficnfis , Cfc Canonicus fccularis S. Ma- 
ri* Paritienfis ; polfea Huberto Archiepifco- 
po Cantuatienii mortuo in cius locum ab In- 
nocentio III. fuflfcchis c(>, demum ab eodem 
anno lan.Prcsbytcr Cardinalis tituli S.Chry- 
fogoni creatus. Multa: ipfius (nuocentij ad 
cum Icripta: (unt Epillolx qui virum fama & 


dodlrind pollentem vocat. Objit Cantuatiat 
anno 1118. 

I. DvNEiME.-rssu.] Dunclmium hodie rurhum. 
Comitatus, liib Archiepiliropo Eboracenli, 
fcdcsbuctrallata cx Lindisfarna infula Vuil- 


lcimus Malmesbur.W. 3. itgtfl. Pennf. Aiuetor. 
Nechanus apudGuillclm.Camdcnum, 


lea munitu Durulmtu julue, 

Q* t jl oret funi} t relhgiomi uptx. 

Calln Duuclmcnfis iuxta Ecclefiam chues, 
ciim Epifcopatus vacaret veteri inftituto S. 
Cuthberti Maufolxo appendi folebant. Vide 
dictum Gtiillelm. Camdcn. 




TITVLVS XVI. 

De officio & poteftate iudicis ordinari;. 

£pi/coj>o Afsifityfi. 


. 


Capvi I. 



JOnqucrcnte Oeconomo monafterij fandi Benedicti 
Jmontis'Sublalij, nobis innotuit, quod tuiuribus Epifco- 
jpalibus non concentus', qux in Ecclelijs, feu Capellis 
__ |ciufdem monafterij debebas habere, a quibufdam earum 
procuiationem exigis, quas ad dandam procurationem minime fuffi- 
tere proponebat! petens veiure tuo contentus exiftens , amoleftatio- 
ncdidarum Eccleliarum friper ceteris delifteres : Poftulans etiam 
aJ omnem litis materiam in poftcrutn amputandam , vcfpccifi- 
carcsqux ratione iuris Epifcopalis ineifdem Ecclelijs tibi compete- 
rent.- quibufdam iuribus Epifcopalibusfpecificatis , Irine inde lis fuit 
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fuper praemiflis legitime comcftaca. Nos autem infpetftis probationi- 
bus vtrimque receptis, &c qua: ab vttaque parte fueic propoiita ple- 
mus intellectis, decernimus vt in Ecclelijs, fcu Capellis ad diiftum 
monafterium in diocceli Aflilienli fpcdtancibus habeas canonicam 
obedientiam, fubic&ioneip, rcuerentiam> inllicutionen , &c deftitu- 
tionem, correftionem, ac reformationem , cenfuram E cclefiafti- 
cam.iunidiCtioncm quoque caularum omnium ad forum Erclefiarde 
iure fpedtantium, poenitenthts, 5c facramentorum omnium qtft ab 
Epifcopo recipienda funt, collationem, Synodum 8t fynodatici , leu 
cathedratici nomine duos folidos Lticenlis monetae, quartam decima- 
tionum, ac mortuaiiorum, vilitationcm quoque annuam : ita qued 
cum ad eas vilitandas accederis, non amplius procurationis nomine 
requiras ab eis, nili quantum penfatis facultatibus earumdem mode- 
rate potuerint exhibete , nec plus ccteiis Capellis ciufdcm cliu.cc lis 
in procuratione nullatenus onerentur , &. Ecclefiam, fanifti Pauli de 
Adilia a procurationis onere penitus leleuamus. Tuautemhis iuiibus 
in praefatis Ecclelijs contentus exiftens, non amplius ab eis exigas prae- 
ter Aioderatum auxilium, quod iuxta formam Lateranenfis Concilij, 
fi manifefta&L rationabilis caufa extiteriteum charitatc poftulandum, 
ficut ab alijs Ecclelijs eiuldem dioccclis pro necellitate temporis fufti- 
nemus. 

habent monili SubLtJ ij,iftcponit Monafterium 
montis CafTmi . Primum cft in Vmbria, dc 
quo in ifta compilatione , & eft (iib Epilco- 
po AlMcnlri alterum eft (ub Archiepifcopo 
Capuano,lcd exemptum. 


a P Vbash] Lcgc,S»Wa/ij , vt eft in Preuin- 
vjciali MSS. FuxenlJ ; hoc Monafterium 
diftinguente a Monafterio Motis CalTmi,con- 
uavnum cx meis codicibus M. SS. qui con- 
fundit hxte duo Monafteria , vbi ali) duo 



a- Abbati, & Conuentyi fanch Rem. 

C, A r v t I I. . 

IT iuxta illius lupremi poft Chriftum paftoi is calidum , pallor 
^ forma fadlus gregis cx animo dignofeitur , non dominandi 
libidine ,fed amore redle gerendi, debet illum lalubriter vi- 
fitarc, ficexcellus delinquentium quantum potcll conipiens , ne rc- 
uelet.lic increpans nc confundat; quia ciim iuxta lapientis edidhfm 
fcctetofit arguendus amicus, amicitiae legem violare videtur , fi eco- 
tra palanl arguat exprobrando- Attendentes igitur, quod indcccnscft, 
• vt ven. f. n. Reincnli Archiepifcopo in vos ,vcl monafterium vellrum 
vilitationis officium exercente, fecularcs intetlint, per quos pollit in 
clauftrodilfolutionis maceria prouenire ; cum nequaquam bene in 
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clauftralibus inducantur , autoritate prsefentium firmiter inhibemus, 
ve nullos de cetero fecularcs in Capitulum, nifi duos, vel tres Canoni- 
cos dc Canonicis Ecclclrx Tuar indecenti habitu , viris alijs quot ex- 
pedire viderit religiolis adiun£tis lecu, vi litationis tepore introducat. 

> A BiATiS.ReHicn.'] S. Rcmigijnobi- tum, &D.Pctro dicatum, poftea B. Remi- 
X\. lilfimum Monaftcrium in Ciuitatc gio. 

Rcmcnfi a S.Clotildc vxorc Clodouci fuuda- 

»»■« »«« > ■ - A— »«« rj» «AI. «X >-« AV. l-vt» i-,.-. g_g« «. . r v . 
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3 Epifcopo Sulcienfi. 

Capvt III. 

ON videtur Metropolitano licere, vtfuffraganei fui iura 
minuat, vel immutet, nifi liiper eo antiqua St approbata 
confuctudine.velfpcciali priuilegio muniatur : vnde re- 
putari poteftindignu.vt in b die Coena: Domini , quo de- 
berent in Ecclelijs liris Epilcopi chrifma conficere, lauare iuxta exem- 
plum Domini pedes pauperum , St reconciliare publice penitentes, 
admetropoiitanam Ecclefiam,qua: c per quadraginta milliariaSc am- 
plius a-tedillat, chrifma ibidem cum Metropolitano tuo confecturus 
accedas i quamquam idem Metropolitanus tam in tua , quam in alijs 
metropolitico lurclibifubie&is Ecclefijs,noncx fpecialr griuilegio, 
vel antiqua St approbata confuctudinc.fed ex vfurpatione potius hoc 
'obtinuifle hadtenus videatur. Hoc itaque olim in tua conlccrationc 
prudenter attendens, qued huic grauamini occurreres fuifti publice 
protcftatus. Volentes igitur vcn. in Chrifto fr., tuo fuper grauaminc 
prouidere, autoritate tibi prxfentium indulgemus, vt ad hoc nifi fpe- 
cialcpriuilegium exigat, vel antiqua, Scapprdbata confuetudo requi- 
rat, per vfuipationetnhuiufmodi nullatenus tenearis, 

a T7 Pucopo Svlciensi.] Variant in epi- funtexlegciUrildiciionis&Dioeccfanxino- 
P graphe huius cap. MSS. codices; vnus fter Honorius clare ditto cap.coruiuerentt,Sic cap. 
\uhct Sahenfi . alnis, Futcenfi. tertius, Solcitnfi y dde£l»s. hoc tit. apud Grrgor. exponit &c quid 
reftc,vtcft in dido ProuincialiMSS. Fuxcn- habeat Metropolitanus can. 5. & 7. 9.5«. 5. 
Ii. Arciiicpifcopus Calaritanus in Sardinia . S; Bonifacius Epift. ad Cutbertkm, &c can. 
habet fuffragancum Sulciranum,vcl Sulcien- nodi Antiochena. Chrifmat js confectio ad eof- 
(em. 2 ov*%pt Iccundavrbs SardinixSrraboni, dem pertinet, ficut omnia qua? fune ordinis, 
inde Solchntfe promontorium Plinio lih. j. cap. can. 8. Synodi Aytdforan. U. Ideo xquum non 
7. ex correctione Hermolai Barbari, &S*ild- fuit ad id confccrandum Epilcopos ab Ar- 
ram populi in §ardiniaapudcundem. chicpifcopoeuocarii licet aliquid aliud non 

liiv uls coinab] Ad chrifma conficienduiA valde alienum ab hac petitione reperiatur; vt 
non debent fiitfraganei Epilcopi ab Archlc- nempe quifquc fuffraganeus pro feftis Nati- 
pifcopoconuocari : ad- vnumquemque Epif uitatis , Pafchx , & Pentecoftcs celebrandis 
copum in (uaDioeccfi pertinent omnia qua? Metropolitanum conuenirc fu b poena ex* 
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eomunicationis cogeretur in Concilio Eme- mediftantia hodie ab vrbe Solo, vel Solei, 
ritano, Can. 6. Se Toletano alti. Cui. 8. qua: cft antiqua Sulci, ad Calarim Ciiiita- 

«Pf* 40 . A.vpLivs.j Eadem fer- tcm. 

1 Eptfcopo Brtoccn. Abbati de Sagemo , (A 
Arcbidiacono Kecom. 

C A p v t IV. 

B lle&us fil. Abbas monafteiijRotfioncnfis.Venet. dioccefis, 
expofuit coram nobis, quod tertia pars emendarum, quas ho- 
mines quinque parochiarum, qua: fuiconuentus lunt v(i- 
busdeputatx, pro luis excelli bus foluere compelluntur ad fuum fpe- 
£fat inonalleiiumabantiquo.&quod inter ipfos homines, oitaEc- 
cleliallica quacftione, citatio ad eundem , fed examinatio &. dccilio 
quxftionisad Ven. f n. Venet. Epilcopum,£c ipfum Abbatem perti- 
nent in communi. Cumque felicis memorix Innocentius Papa ptxde- 
ccflor nofter.conqucrer.tc ipfo Abbate, quod praefatus Epifcopus fu- 
per hoc inquietabat cumdem, vobis de alfenfu partium dederit in ma- 
datis, vt vocatis partibus, &.auditis hinc inde propolitis , caufam re- 
mitteretis ad ipfum fufficientei infttu&am.didlus Epifcopus proccflu 
noftrum cy utilis impediuit, occafionc cuiufdam lententia: , qux fuper 
quibufdam Ecclelijs quoad legem diarcefis extitit ptomulgata pro 
eodem. Vnde [jrxfatus Abbas nobis humiliter fupplicauit.vt cum ci- 
tatio, caularun^xaminatio.acdecifio, ac emendae, ad legem iunfdi- 
ftionis pertinere nofcantur.non lineremus fententix memoratx prae- 
textu negotij proccflumvltciius impediti. Cum ergoprxdida procul 
dubiode lege iurifdidfionis exiftant, dife. v. m. quatenus huiufmodi 
fententia non obftante procedatis in negotio ipfo, iuxta traditam vo- 
bis formam. 

* TJ PiscopoBRiocENSi.jCoUe&ioRaimu- bliorhccaS. Michaclisin marireperto , eruit 
1 - di ,Epifcopo Boiacenfi 3 vel Broccnfi, Sirmondus.ArchidiaconatusRecomenlis du- 
& Archidiacono Rhotomagcnli : cx tribus biumanmEpilcopatuBrioccnfi,vclTrcco- 
MSS. vnus habet Eptfcopo Beenfi, alius Bno- ' renfi hodie Lanrrgww, videtur nomem fum- 
ncnfi, male i tertius Bnocenfi > & Abb*ride S4*- pfiflcab vrbe Rofco, vel Rofcon in ora maris 
geneyo O a rchidieceno Recomenfrrc&efi loco de Britannici. 

Sangcnryo legas de Saigou, qux Abbatibrepc- b Monasterii Rothonensis.] V T enetefis Diae- 
riturin Prouinciali MSS. Fuxenfi. Epileo- ccfis in MSS. rcd£ ; male apud Raimundum 
patus Brioccnhs, Sdintt Brieu , Monaftcrium Rothomjgenfis.ln Brcuiario Abbatiarum Fran- 
olimS. Brioci,in quo Nomcncius Britonum ^rix, Abbatia S. Saluatoris deRothono,Or- 
Dux tempore Caroli Calui fedem Epileo- dinisS. Bcncdi&i, Diceccfis Venetenfis, Re* 
palem inrtituit, vccx veteri Indiculo mBi- do» t 
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TITVLVS XVII. 


"De Treuga b &pace. 

c Auxit an. Archicptfcopo. 
C A p vt I. 



jLlius Regis pacifici. <2f infra. Sane ad noftram noueris Non 
jaudientiam peruenifle, quod in Auxicanenfiprouincia.&c f™" 
S^ciicumpolita regione vfque adeomukiplicataeit iniqui- 
tas fupeiboium, quod fcietes quia iuftitix cultus eft pax, 
iniutias mogant, pacem turbant, &t inter fandtum&C prophanum mi- 
nime di(ccrnentes'bona tam Eccleliaftica.quam mundana ditipiunr, 
depraedantur: quibus nili fuerit obuiatum , cum fupeibia eorum fem- 
peralcendat , irreparabile totius prouincix multiplicabunt detrimen- 
tum. Volentes igiturhuiepefti mortiferx occurrere antidoto falutari, 
taliter duximus ftatuendum, vt videlicet tu.&fuffraganei tui, necnon 
Abbates, Archidiaconi, &alij clerici, principes, milites , & populus 
vniuerfus tuse prouincix pacem autoritate noftra iuietis : videlicet 
quod eam tenebitisde manti tenebitis, &C fcqucmini, iuftas&C rationa- 
biles conftitutiones ladtas pro ipfa obfeiuabiris fiimiter fine fiaude, 
renouaturi de cetero de quinquennio in quinquennium huiufmodi 
iuramentum :contradidfores autem, fi qui fuerint, necnon 6c f pacis 
Vel fidei tuibatorcs per cenfuras Eccicfiafticas app. rem. compefcas, 
contra eiufdem pacis, vel fidei turbatores conuocando fideles popu- 
los tux piouincix, fi neccfte fuerit per indulgentias, fecundum quod 
vtilitati Eccieliarum &. totius terrx, necnon 5c animarum faluti vide- 
ris expedire. 


^ A Git hic Honorius de Trcnga Se Pace, 
1 id eft dc fiifpeufionc & cellatione bel- 

lorum, leu liuHiltatum publicarum inter pri-. 
uatos nobiles, (iu alios ad vlcilccdas iniurias 
proprios, leu familiarum: dc quibus vide Ro- 
dolph Glabrum lib. 4. raf .5. O bb. 5. cap. 1. 
Concilium Lcinouiccfc, Concit. Claromon- 
tcnlc lub Vrbano II. apud Ordcric. Vitalem 
hl\y. 4 c Latcrancnfc lubPafchali Il.vbi gc-. 
ncralitcr (ancitur, vt ab omnibus Chrifti fide- 
libus , Pax ic T reuga Domini inconcufsc fer- 
uaruur. Hac bella priuata Faidx vocantur 


in legibus Saxonum & Longobardorum , &: 
in Capitular. Caroli M- & Additionibus Lu- 
douici paffim. Inde in confuctudinibus no- 
llris Tololauis, Tusl.de Fendit, ari. 6 . C? IJ. 
dieslitigiola, Faidtata, dicitur, corrupte , fo- 
diat*: faida id eft inimicitia ait §. i.ib. i.nr, 
7. legis Longobardor. Inimicitia & lites (y- 
nonyma lunt. Cicera 4 .de fiepnlt-apnd Kon.Mar- 
cell. Bmiuvlemm concertatio lyrrtum^ tmnucorym 
Si dicitur-, fic enim legendum eft. Ideo in Ad- 
dit. 4. Ludouici, odium & lis fimul iungun- 
tur. Quicwifie odio, attt mttr fe lue dijctjjertnt,vc 
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ia Epi /I. D. Iacobi,cap. 4. irohitaot «j uayae: Bt lia 
Cm lites cx verfionc D.Hicronymi. Et qucm- 
admodu Faida coponebatur in plcrifq, locis 
legum antiquarum, ita & lites coponuntur. 

Non nojbum inter "Vej tantas componet t litu. 
ait Poeta: fentiendum tamen non cft cum 
Cardin. Baronio ni annum 1034. num. 6 . Z? 7. 
cefiafTe fideles a ftrepitu fori Sc litibus , qua- 
tuot hebdomada: diebus treugx Domini, fed 
tantum ab armis, vt obferuat illuftrifT.Prxfes 
de Marea hb. ^.HiJlor.Beneairu. Cap. 14. vbido- 
diflime & dilucide, vt omnia,hanc materiam 
tradat. 

bEr P*ct.] Aduertendum efl Decreta Con- 
ciliorum deTreugaDomini,& sutores qui 
de caloquntur,vocarc eam aliquando Treu- 
gam & Pacem coiundim , aliquando fepara- 
tim Treugam , vel Pacem ; quia Pax imungi- 
tur in omni tempore & loco pro certis per- 
Ibnis; pro alijs vero Treuga tantum certo 
tempore dcfignato.Guillclmus II.Auxitanus 
Archiepilcopus in publicatione Treugx Dei 
ex mandato ledis spollolicx polt Concilium 
Latcranctife fub Pafcbali 11 . ex Chartario 
Lalcurrcnfi. Omni tempore, inquit, perpetua tace 
O* /ecurirate gaudebunt Canonici , Alonaeln , Vttf- 
bjteri , clerici , CS*omnet religtofa perfonn,Ccnuerji t 
peregrini , mercatores , rujhct conici , CS- redeuntes , 
&• I» agricultura exijlites,&- animalia tjuibui arant, 
Pormnn cis focijs fuit inermibus, e?' omnei ftrmnst , 
Cs* omnes resclericorumZ S* rcbgiofoium ybuju c,£? m 
molendina. Prorelbjuitperfonis Treuga ordinata. 
c Avxitano Archicpiscop». j Garfix ab 
Horto , qui ledit totidem annis quot 
flonorius,vcl Amanenuo I. fuccclTori fuodcd 
potilis Garfix: smancuus en im ( qui hoc re- 
icriptum Honori) exeeutioni mandauit )no- 
dum tempore mortis illius confccratuscrat. 
Vide eruditum Oihenart in Notitia ytriufque 
Yajconist. 

J Iruvs Rigis.]iioc caput continet lUuftrevc- 
tuftatis monumentum, nempe originem Or- 
dinis Militum Pacis & Pidbi in Vafconia, ab 
smancuuol. sulcitano srchicpdcopo inditu- 
ri , contra turbatores Pacis, & bonorum Ec- 
clcfix , ac Laicorum direptores, cx ordine 
Honorij noftri , cui alferenda & vindicanda 
cft hxc laudabilis inftirutio; «fi Pater Baio- 
lus s. I. in I aera JNjlor. ^ ijuitamn bb. 2. Cap. 
1d.Sc/T5. cius autorem fblum faciat Ama- 
ncuum,qui voluntatis Honorij exeeutor tan - 
tinu fuit,vt certum cft exhoc cap. fed mors 
Honorij , qux accidit eodem anno , quo cle- 
dioAmaneuui, nempe anuo 1227. impedi- 


mento fuit, ne extremam manum impone- 
ret huic negotio: ideo Amancuus Hornam 
petens contulit de vtiliracc eredionis huius 
Ordinis, iuxta referiptum Honorij cum Grc- 
gorio IX.fucceflore fuo, qui eam approbauit, 
vel potilis opus ab Honorio cceptum per- 
fecit ; quod manifeftum cft cx lubftantia 
referipti fui relati in dida Hiftor. Sacra , in 
quoGregorius nihil aliud conllituit, quam 
quod antea ab Honorio decretum fuerat, vt 
omnes Ordines Ecclcfiaftici, &Sccularcs pa- 
ce automate lua iurarent cotra Pacis Sc fidei 
turbatores, iuramentum hoc de quinquennio 
in quinquennium renouarent ,& populum 
fidelem per Indulgentias Archicpifcopus co- 
uocaret. Sed error didi Bajoli venia dignus 
cllicompilatio enim hfc,cum nondum lucem 
vidilTct.non pomerat illi eflenota. Ceterum 
Ordo ille collapfus reftitu tus fuit 211001268. 
fccundu Oihcnattum, procurante alio Ama- 
ncuuOjAtchiepilcopo Auxitano, filio Rogerij, 
& fratre Comitis Armeniaci , qui ex Cano- 
nico Tolofano factus fuit Archicpilcopns 
Auxitanus , anno 126). Sc adininiftrauit di- 
dam Ecclcfiam 57. annis. Integram huius 
reftitutionis hilloriam videfis 111 rclcripto 
Clementis IV. dato Vkcrbii }. Idus lunii, an- 
no j. fui Pontificatus, fcilicet anno Chrifti 
1267. in dtfhi Hiflor. Sacra, eodbb.Cp eap.feH. 6 . 
Vbi obferuandum Clementem in prima rc- 
(cripri lui parte, in dilpofitiua (vt loquuntur 
Pragmatici ) ijfdc verbis vti, quibus Honorius 
in hoc cap. vnde liquido confiat Grcgorium 
& Clementem habuilfc ante ocidos hanc 
Honorii confiitutionem , vt fundamentum 
Ordinis militum Pacis Sc Fidei. Nec me mo- 
uet quod oblici poflet, Clementem , dum lo- 
quitur dcinftitutionc huius Ordinis , ne ver- 
bum quidem facere de Honorio, <ed de Ama- 
ncuuofolum , & G. Conuenarum Epilcopov 
fiquidem palam cft ax lcdione referipti lui , 
Clementis mentem non fuille ab ouorcin 
gcftam ordiri, fed eam tantum pcrftringcre, 
Sc Amaucuuin II. .excitare ad reftituendum 
hunc Ordinem , exemplo Amancuui I. qui 
illum iuftitucrat , prius tamen ab Honorio 
iiofiro dclineatum. 

c Bona ummvNT.] His direptionibus caulam 
dedere incapacitas & vita miniis idonea quo- 
rundam Prxlulum , Sc praui mores clerico- 
rum & laicotuin Noucmpopulanix, dequi- 
bus expofiulat Innocent. 111 . ut plcnftjue Epi- 
Jloksbb. 1. 14. 16 . regiflr. Bella diuturna in- 

ter teges Chrijtiauifiiuios Philippum Augur 
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flum, & Ludouicutn 8. & Reges AnglurRi- 
cliardum i. Ioanncm , Se Hernicum j. hac 
(candala induxere: prailcrtim in his partibus, 
vbi bellum magis exarferat. Eernardusenim 
Guidonis in Chronico regum Franci at MSS. au- 
cor cil reges Francia omnem Aquitaniam 
ccpific vtque ad Garumnam, vitra quam 
Nouempopulania, & Valconia citerior pa- 
rebant Anglo. 

4 Pacis,vil Fumu TVRrATOits.]Appoficc Ho- 
norius diftingnit Fidei turbatoresa Pacis vio- 
laroribu*. Per Fidei turbatores imclligcndi 
Petrobufiani , Hennciani, Albigenlcs, Se 
liumfmodt hircticoru collutues , qui afflixe- 
runt quoque Valconiam, vt referunt Guil- 
lelmusNeubrigcnfis hh. i.cap. 15. & Roger, 
de Houcde paiu -.per Pacis turbatores deno- 


tat Ruprarios, Sefimiles homines malos, qur 
omnia Iaera Se prophana milcebant incen- 
diis, pradis, & rapmis. Se Pacem SeTreu- 
gamDei turbabant. Sic Matrha-us Paris 2 7. 
can. Concilii Lateranenlls fub Alexandro III. 
in quo ha-rcles illius fcculi danantur, diftri- 
buit iu duo cap. epigraphe vni’ cft s Pe hxretrcis 
AlhigenfiLui, & dmcrfiji eorum api rlUncrulul. al- 
tcriuseft. De llupurifi,(pr Brebamijifrretdonihni 
qui fidele 1 affhgimt.X)iSm 8 io hac notida c(F(vt 
bene admonet Illuftr. PrafesDe Marea lib. 6 . 
riy.14. )ad vitandum errorem Aurorum, qui 
communirer confundunt Ruptarios ( quf 
condudlitii milites erant. Se quorum opera, 
pl arique abutebantur illo feculo ad vexan- 
dos inimicos) cum Albigcnlibus Se aliis hae- 
reticis. . 
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a Abbati Stadcnfi & 1' Ildcfcmenfi Epifcopo, (E Nobilibus uins 
x Duci Saxon/ a, d Comiti Palatin. Jiheni. e Comiti Afeaniet. ' 
tS 1 minifierialibus Jblagdeb. Ecclefu. 


C A P V T II. 


« 


Ratum gerimus ik acceptum, quod ficutaudiuimus vos 
ad conternandam procurandam pacem in terris ve- Non 
Iliis mutuum vobis conterre auxilium iuramento inter- r oni *. 
polito altiinxillis , vtlic populus vobis commiflus in 
pulchiitudine pacis fcdeat,6c in requie opulenta : fuper quo ditere- 
tionem veftiam dignis in Domjno laudibus comcndantes , per Apo- 
ilolica fciipta vobis mandamus, quatenus huiufmodi iuramentum , ti- 
cut eft licitum, 5choncftum, lludeatis taliterobferuare,quod confcie- 
tiamapud Dominum, Se famam conternetis illacfam, quod abalijsvos 
faciatis prouidos reputati. 



, A Beati Stadsnsi.) Chriltophoro, qui 
Ex ex Priore Ecdclia: fanda: Marix Sra- 
centis, electus clt in Abbatem anno 1199. Se 
•pixiuit vlquc ad annum 1252. Stadium om- 
nium vrbiunt Saxonnr antiquilTima, Saxoni 
Grammatico . ad Zuuingam, in diecccli Bre- 
nicnfi, Se Archirpifcopus Bremenfis, Comes 
cflStadcnhs. Albinmt Seadtnftsin Chronico. 
b HiLDtsusitirsiHpiscopo.] Siffrido , ex mo- 
nacho Fuldenft cleCio Epifcopo,anno 1208. 
qui (edit vlque ad annum 1219. vel Conrado 
2. qui clcdus clt anno 121?. Se ^2- fuit annis 
vigintiquatuot. 

‘Dvci Saxo uap.] Alberto I. qui fucceflit 


Bernardo patri fuo annono. Se vixit vfque 
ad annum 1260. 

<i Cio mi i : Palatino Rhpv. Ludouico I. Ba- 
uaria: Duri, Se Comiti Palatino Rheni, qui 
fucceflit Othoni maiori I.anno 118j.Sc occiliis 
fuit in Ponte, a morione , iuflit Fridcrici II. 
anno I2jt. 

e Comiti Ascaaiae. ] Legendum Afcanit.Co- 
mitatus Alcani* ad (yltiam Hercinia inHal- 
berftadcIiSaxonia: Epifcopatu. cuius Comes 
tempore Honorii crarHcnricus iunior, frater 
Alberti primi Ducis Saxoniae. 
f Mi nistekialibvs MacdebviigbnsievS. ] Id 
cll Feudatariis hoc loco, Aibertus Krantziu* 

S* 
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Mctrofolhb i.ctf. It. Um rjuitrlim , inquit, iWl- 
mjlrndts dilh furit, tut fndiUrij, nunc Shmnt diti 
Nobiles. & in Hiftoria Archiepilcoporum 
Bremenfium , & alibi. Sed cur Honorius re- 
lcribic Minifterialibus Eccleli® Magdcbur- 
genfis,non Archiepilcopo ? Ratio ell, quia 
Albertus Comes Kirbengcnfis 18. Archiepif- 
copus, qui fedebat temporibus Honorii ab 
Othone Csfare in pr®lio captus, ScGrom- 
bergam addu&us fuerat; vel quod probabi- 
lius ell, quia tunc Albertus m Italia erat: re- 
fert enim Hieronymus Rubeus in Hiflorie Kt- 
utnnthb. 6. cum,vt Imperatoris Fridcrici Le- 
gatum & Flaminia: Comitem, a Raucnnati- 
bus fummo honore exceptum fuilTc anno 
my. Sc huic Simeoncm Archicpilcopum Ra- 
uennatem, Ca-fari gratum faclurtim , per- 
mifilfe , vt lingula Raucnnatis Eccleli® oppi- 
da quinque lolldos pro Fodro perlbluerent. 
Erat autem adhuc in Italia anno uif. lignat 
enim litteras publicas Fridcrici II. datas eo 
anno Rauenn®, in fauorem Virginum D. An- 
dre®. 

s Gkatvm. ] Hiftoria huius capitis non ex- 
prclTe tractatura rerum Germanicarum Icri- 
ptoribusjfedhinc inde conieduris elici po- 
tcft. Omnes ilti ad quos feribit Honorius 
erant deuoti fedis Apoftolic®, aut beneficia- 
rii Imperatorum gentis Sucuic®, cui tunc 
Ecclciia Romana propitia erat. Bcrnardus 
pater Albcrti creatus iiiit a Fridcrico I. Sa- 
xoni® Dux,& Elecloranno 1180. in conucn- 
tu VViceburgico , exautorato Hcnrico Leo • 
nc, patre Othonis Imperatoris. Ludoukus 


Dux Bauari® , filius fuit Othonis maioris 
VVirelsbachij , cui datus fuit Bauari® Duca- 
tus ab eodem Fridcrico I. anno ii8j. per de- 
politionem Hcnrici Leonis; adiudicatuscr 
quoque fuit Palatinatus Rhcni,anno 1180. ab 
eodem Friderico , atque exeo femper tem- 
pore manfit coniun&us Ducatui Bauari®. 
Stadium , Hildefcmum,& Magdcburg. erant 
Ciuitatcs Saxoni®, qu® parebant Alberto 
Duci. Infupcr didus Albertus Archicpilco- 
pus(quem tellatur Rubeus fu ifle virum op- 
timum , & non miniis Pontificis rationem 
habentem quam Calaris) iullu Innocenti; 
III. excobimunicauit Othonem Cxfarcm. 
Probabile cil ergo hos Principes Ecclcliafti- 
cos & lecularcs ad quos Icribit Honorius,lde- 
dusmiiflc de quo agitur in hoc capitulo, Sc 
facramento confirmallc ad tuendam auto- 
ritatem Sedis Apoftolic® , qu® faucbat Fri- 
derico II. filio Fridcrici I. benefactoris ho- 
rum Principum fecularium, contra Otho- 
nem C®farem, filium Hcnrici Leonis, cuius 
Ipoliis ditati erat, & contra Schifmaticos, di- 
£ti Othonis fautores, & pacis public® per- 
turbatores. Hi Principes Iccuci funr morem 
filorum temporum in quibus religiose cole- 
batur Treuga & pax Domini , maxime in 
Germania ab anno 1105 .quo Henricus V.cle- 
rum Germani® conuocauit ad confirmanda 
intcralia decreta Dei pacem ( qu® duobus 
annis ante llabilita fuerat in Concilio Late- 
rancnfi fub Pafchali II . ) vt refert Abbas Vrf- 
pergenfis, ii» Chremeti. 


TITVLVS XVIII. 

De maioritate & obedientia. 

Dtleffo fr . 1 Vuidoni,presbyt. Card. & b Capitulo E c cie fu fanch 
Laurenti] in Damafo. * 

Capvt I. 

I S,qu*pro Ecclefia fantti Laurentij in Damafo ex par- 
te tua, &. CapcIIanis libi fubie&is cx altera , fuper c feruti- 
Inio, 11 manuali obedientia .corregione , interdico , &.cx- 
_ jkommunicatione.aliiTque articulis fuere coram nobis pro- 
pofita, diligenter auditis, fententiando decreuimus, vt carumdem Ca- 
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pcilarum presbyteri fic clciici.Caidinali qui nunc eft in ipfa Ecclcha. 
&qui pro tempore fuerit, manualem obedicntiam,£t reuerentiam,5c 
honorificetiam omnem exhibeant, &. ad Eccleiia ipfam pro Icrutinio, 
baptifmo, Capitulo celebrandis conucniant temporibus condictis, 
corredtionamiplius Cardinalis recipientes humiliter, Sc excommuni- 
cationis, fic interdidi, vel 1'ufpenlionis fententias quas tulerit in cos, 
& Eccleiias corumdcm inniolabiliter obferuantes. Quando autem 
Eccleiia ipfa Cardinali vacabit, C.apellani,6c clerici memorati nihilo- 
minus eidem Ecclelix reuerenter exhibeant omnia fupradicta > eo 
dumtaxat excepto, quod de correptione, excommunicatione, Sc fuf- 
peniionc ipforum pro bono pacis, noftrae prouidentiarreferuamus. 


* \ 7 Vidoni Presbytero Cardinali. 'N on 
V inuenio alium Cardinalem tituli S. 
Laurentii iu Damaib lub Honorio, quam 
Petrum Gallum, creatum ab Innoccntio III. 
anno 1212.fi credimus Matth.ro VVeftmona- 
ftericnfi,»»/?«fil7»j h:J}oriarum y ad annum 1 i^.aut 
ab Honorio III.fi Onuphrio VVion bb. 2. h°ni 
*Wf<e,qui cx Prcsb. Cardinali tituli S.Laurea- 
tiiin Damafo, fadlum Epifcopum Sabinen- 
fem ait ab Honorio IH.anno 1216. & morruu 
fcpultumq.Pcrufii 1257. Legatus fuit in Gal- 
liam & Hifpaniam ab eodem Innoccntio III. 
& Concilium in Montcpcfiulano contra Al- 
bigenfes celcbrauit. Aubcrius m Hijlori a Car- 
dinalium Tom. i. pap. 24$. optime cx loco Ri- 
gordi anno n<?8. in fine, hunc alium fuiflfei 
Petro de Doiiay clerico fimplici conuincit, 
contra MeicrumjBcIIoforcftum , Buzclinum, 
&Vghcllum. 

Capitvlo Ecclesiae S. Laviu-nth.] Ho- 
norium III. diicxific hanc Bafilicam,& Coe- 
nobium S. Laurentii extra muros reftituifle 
author cft Platina. 

c Scrvtinio.] Hic agitur de fcriitmio ad ordi- 
ne Baptifmi, vt loquitur iynodus Moguntina 
C4. inteIIigit,vtreor,Capitularc Caroli m. 
incap. 120. bb 5. quod quidem fieri fepties, do- 
cui adPajracicl. de Baptifmo ; non vero de 


ferutinio in ordine faciendo, quod pertinet 
ad Archidiaconum , cap. ymco.apud (JregGr. 

<t Manvali obedientia. ] Obedicntiam ma- 
nualem cum fidelitate coniungit Innocen- 
tius Ili. m Epifl. 281. lib. 1. fignincat minifto- 
rium , vel adminiftrationcm , vt in cap. cum 
fingula. §. prohibemus, deprxbend.m f.&cap.yni- 
co y Clement. de /uppl. neglig. Puelat. Hinc & ma- 
nuale pecus, in legibus Aiemanorum y tit.^^. quod 
ad manum ducitur. Varro de re rujl\ca y bb. 2. 
«/».>. • 

c Cardinali qvi nvncesT.] Sunt viginti odo 
Presbyteri, qui titulum, non Epdcopatum 
habent , & quidem qua! funt iunfdichonis 
exercent, non qux ordinis, qua? ad Papam 
vt priiyum vrbis Roma: deferuntur, vt patet 
cx vliynis verbis huius capit, excepto ijuod de 
correptione , excommunica tione , &fuipcnfionc ip- 
forum pro bono pacis ncflrx promdentia rejeruamus ■. 
Illos autem quafi perdioecefes ad baptifma- 
ris conferendi opportunitatem ijs qui ad fi* 
dem cx gentibus veniebant, & vt Martyrum 
fcpulcris confulcrcnt inftitucos fuific feribie 
Onuphnus, qui etiam circa Innoccntii pri- 
mi, vclZozimi tempora hunc numerum 28. 
titulorum fuifle completum addit, Traftatu de 
Cardinal. Titulis. 
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In regiftro fel. mtm. Inn. Paps prted. noflrt Itquido continetur, 
quod 1 domus de Peramo b Ciuttaten- dtoec. exiflit Beati 
Petri turis, & propriet. 

C a p v t II. 

Ccepimus autem quibufdam fratribus ipfius loci nobis 
'infinuantibus , quod cum olim Magifter ipfius A. & d 
magiftro& fratribus de Calatraua Toletan. dioecef fu- 
per facienda libi obedientia coram bonae memoriae Za- 
mor. Epifcopo & coniudicibus fuis delegatis a fede 
Apoftolica traftusdletin caufam.Sc ipli cognitis caufx meritis diffini- 
tiuam pro ipfa domo fententiam protuliflent , idem Magifter de Ca- 
latraua Paulum Priorem, quofdam fratres fipe didfae domus, ac 
deinde per ipfos eiufdcm loci Magiftrum ita promiflionibus & alijs 
monitis illexit, quod ignorante domus fupradiftae conucntu, ipfe Ma- 
gifter, Magiilto ieeirobedientialH fupradidto, contra prididtam fen- 
tentiam, in libertatis ipfius domus &; iuris Apoftolici priiudicium ve- 
niendo : piopter qftod didtus 'Magifter de Calatraua tenens domum 
ipfamfui ditioni fubic&am, quemdam de fratribus fuis praefecit ei- 
dem, qui fratiibus ipfius domus in libettatem proclamare volentibus, 
fc opponens, eas expenlas ad profcquend* fui libertatis caulam nc- 
ceflaiias, de bonis iplius don^us facere non permittit. Nc igitur faepe- 
didti domus iniuriam,5c iuftitiam Apoftolic. fcdis negligere videa- 
mur ,difc. v. m. quatenus Magiftrum6c fratres de Calatraua, vt eutn 
quem prifecetunt domui antedidtoe ad fuumconfortium reuocantes, 
domum iplam gaudere permittant debita libertate moneatis pruden- 
ter, &t efficaciter inducatis. Quod fi dciure forlitan confidentes, mo- 
nitis acquicfcere noncurauerint.prifigatisautoritate noftra terminu 
competentem, quoperprocuratorcs idoneos cum inftrumcntisad hoc 
negotium pertinentibus , fi quaforfitan habent , compareant coram 
nobis, exhibituri Sc recepturi fuper his, qui ordo didfaucrit rationis .- 
fratribus vero ipfius domus faciatis de bonis eiufdem expenfas ad pto- 
fecutioncm huius negotij neceflarias mihiftrari. 

Militum , & confirmatum ab Alexandro III. 
anno 1117. SciLucio III. anno n8j. 
l, CivtTATENsis.]In Hifpania nulla alia vrbs 
Epilcopalis occurrit cius nominis, nifiCiui- 
tas Rodcrici, Ciudu Jtodriga , a Fcrdinando 


* 'TAOmvs de Pe ramo.] Legendum, dt Py ■ 
L/rauo, vulgo, de! Ptrtyrc. Coenobium S. 
Iuliani de Pyratio , a Gomcfio Ferdinando 
contra Mauros primo fundatum, in oppido 
eiufdem nominis ad Coam fluuium ,in viiim 
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regt Legioncnfi fundata anno 1169 . Olim Mi- 
robriga. Vetus codex Romanus editus a Mi- 
rarOjConfirmat ha*c coic&uram, Ciuitatenfis 
CmdddRodnro zit, & conftituiceam fub Ar- 
chiepifcopo Emerirano ; cui conforme cit 
Prouinciaie MSS. Fuxcnfc ponens Epifeo- 
patum Ciuitatenfem fub Compollcliaiio , 
qui/ncccllit Emeritano. 

< HiRoria huius capitis petenda eft ab Hifto- 
ricis Hilpaniai qui dicunt regem Legionis 
Alphonfum dedifle anno 1218 Ordini de Cala- 
traua & Magiftro cius duodecim^. Nunno 
Fernandez oppidum Alcamara regni Caftcl- 
luxtaTagum & anno Icquenti 1219. Ma- 
giftros de Calatraua & S. Iuliani Del Pcrcy- 
ro conucnlflc , aulpicijs di&i regis Altbnfi. vt 
Ordo de Calarraua daret Ordini dei Pcreyro 
di&um oppidum Alcantara , & omnia quae 
di&’ Ordo de Calatraua poflidebat in regno 
Legionis , fub hac conditione vt Magifter 
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S. Iuliani &: fucceflorcs fui qui erant Ciftcr- 
ciefis ordinis manerent fub obcdicntia & vi- 
litatione Magilln de Calatraua. Inde dictus 
Ordo dei Pcreyro, vocatus eft Ordo de Ai- 
cantara. 

d MacistrojBtFkataifvs de Calatrava. ] 
Templa rijS oppidum muuitilfimum de Ca- 
latraua deferentibus metu Maurorum, Rai- 
mundus Fitenj Abbas , tk Diegus Vclaf- 
quius monachi Oftcrcicfcs oppidum dcicn* 
dendum fulccpcrunt , & impetrarunt a rege 
Sancio anno 11)8 qui Calatraux principa- 
tum cuin fubic&o agro dono dedit B. Maria; 
Ordinis Ciftcrcicnfis , atque eius nomine di- 
dlo Raimundo Abbati & fociis iure perpe- 
tuo. Id initium huius militiae fuit, nam ple* 
rique milites di&um Abbatem Raimuti- 
dum fequuti vcftcm mutarunt , quam ille in- 
fignem attribuit, ciufquc form* qu* armo- 
rum vliim non impediret. 
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a Abbati de Lapide fanet i Ai te hae lis ,H alberstad. dure. 

m 

Capvt III. 



Iletta inCluifto filia AbbatiflabQuidliburge. tranfinifi 
'sa nobis petitione monftiauit, quod cum ipfa plerum- 
que ‘Canonicas fuas Si 11 clericos lux iuiifiiictioni fubic- 
dtos propter inobedicntias,& culpas eorum , ab officio 
& beneficio fufpendat,6cijdemconfili, ex eo quod ea- 
dem Abbatilla eos excommunicare nonpoceft, fufpenfionem hu- 
iufinodi non obferuant : propter quod ipforum exceffus remanent in- 
correfti. Quociicadilc. t. m. quatenus didtas Canonicas 6c clericos, 
ve Abbatiflx pracfatx obedientiam &c reuerentiam debitam impen- 
dentes, eius lalubria monita &. mandata obferuent , monitione prx- 
mifsapercenfuras Eccleiijfticas, appellatione remota / compellas. 


* A Brati S. Miciiablis.] Dubium an fit maniCc Quedelnhurjr y diocccfis Halbcrftatcn- 
,x\.monafteriiim S.MichacIis , de quo fit fis, cuius Abbatilla Princeps eft in Saxonia. 
mentio in Conftituto de monafteriis qua: e Canonicas, jldcni quod San&imoniales in 

Francorum regi militiam, dona , vel fblaS cap. 5 .Sjnodi Tendomt Capitul. Caroli Calui, . 
orationes debene, Tomo 2 . Hijton*. Francorum de Canonteamm trtonafinijs , Sanftimo- 
Andrea? Duchcinc. niahum , yux f*h eadem fo rm* \mttc di- 

Dc hoc cap.abundc Glofta apud Gregor.^ cuntur. Canonicas regulares vocat Armul- 
incap.noua. depaemt. & Clariff. Bofquctus ad piius Lcxouicnfis Epilcopus Epiji. 44. ad Ale- 
*ptt- i8y.il>. i), innocenti/ III. xnnd. Papim. Et funt etiam Canonici fccula- 

b Qv^duevsoensis.] Variant MSS. Codices, . resin Ecclcfia Alfindcnfi Colonicnfis dioe- 
&Raimi)ndus innomine huius abbatii fi- cchs , Rcbuffus inPtouinciali: vt & in Ecclc- 
tninarum. Legendum, (liiedclburgenris,Gcr- EaS. VValdctrudis Montibus inHannonia, 
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Sc in EcdcfiaS.Gcrtrudis in oppido Niuigcl- cum tb Ecclt furum. dc uffic. tui. orditur, 
ix, hodie Kiucllc, in Brabaiuia Gallica, quod eft lingulare mre Canonico , non ita 
dioecdisNamurccnlis. ^rdc Melanurum Indi- iure ciuili, /. a diuo Pio m pnuup. dc re m- 
cuioSS. Bclgij gcGwcaard.in Bclgij dcfcnpt. dic. maximecum delegatus quiscfta prin- 
d Clebicos svae Iybisdictioni svbiectos. ] cipc , fcilicet a Papa,ra^. Ijucenu , de offic. 
Forte in illo monafterio QucdclburgefiCa- iudtc. dehg. nam delegatus tam a principe 
noniciquidam erant ,vt in dictis Capitulis Eccle{i;,quam alio,poteft fiibdclcgare cauli- 
Montcnfi, & Niucllcnfi , qui negotia Cano- cognitionem, I. 5. C. dc iudiciu, ~cap. 1. mfr. 
nicarum procurabant, &Abbatifli (ubiedti dc appellat. Et hic efHcntentiaBartolicon- 
crant, vt narrat didtus Guicciardmus loco tra Accurfium. At vero meo eft differentia, 
cit. quod fubdelcgatus delegati aprincipe poteft 

c Compellas* ] Abbas S.Michaelis delega- lubdelcgare exeeutionem ,cap. cx luent , dc 
tus exfequitur iudicia Abbatiffa?, vt in cap. ofjic. (y potcjl. mdic. dclcg. non ita iure ciuili. 

TITVLVS XIX. 

De padtis. 

^itrebaten. Epifcopo. 

C a*p v t I. 



Jlctfte i 11 Chrifto f. Priorifla ScSororesfandti Nicolai de 
Ditiaco.tuxdicecelis.nobis litteris intimarunt, quod cum 
holpitale pauperum in eodem loco fuerit ab antiquo, fo- 
gz^§ rores quae pauperibus feruiebant ibidem , tandem vt fe 
ar&iusdiuinisobfequijs obligarent, habitum regularem, ac inditu- 
tionis > ordinis Bcatr Victoris aflumere latagentes, fuperhoc confen- 
fum tuum humiliter petierunt: fed cum non potuerint aliquarenus 
obtinere, nili promiflionc primitus tibi fafVi , quod abfque tuo con- 
lenfu 6c licentia fpeciali, nullam frbi in Abbatiflam, feu Prioriflam eli- 
gerent , nec fororem , conuerfum liue conucrfam reciperent, nili tuo 
cofenfupetito primitus &obteto.Quare nobis humiliter fupplicarut, 
vtcitmctli de tua benignitate non dubitent, tuorum tamen tempo- 
ribus fucceflorum videant ex hoc graue fibi polle difpendium eueni- 
re , 6c augmentum ipfr loco lpiritualiter & temporaliter plurimurn 
impediri, ad remittendam eis neceflitatem huiufmodi , quum in om- 
nibus alijs tibi velint lege dioecefana fubefle, te Apoflolicis precibus 
inducere dignaremur. Cum ergo carum petitio rationi confona vi- 
deatur 1. 1 . rogantes duximus admonendam, per Apoftolica Ycripta 
mandantes, quatenus Epilcopali iure in domoipfa per omnia tibi fal- 
uo, eligendi libi Prioriflam feu Abbatiflam , piout loci ratio poltula- 
bit, ac recipiendi libeteforores.conuerfos, atque conueifas eis libe- 
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ilm tribuas poteftatcm, nefi liberras alijsreiigiofis conccfla denege- 
tur , eifdem non proficiat, fed deficiat id quod tibi debeat imputari» 

a /'"'NRdiwis B. VicToms. ] Dc Collegijs ni m. Vide quoque Ioan. a Vitriaco cap. 24. 

V^/facrarum virginum regularium con- hiftur. Oritnul. Dc Canonicis regularibus do- 
gregationis S. Victoris multa Gabricl Pcn- dtc di&us Pentiottus ii. 3. ctp. 49. &D. Au- 
nottusii. a. c *p. 57. Htjior. cl:ricor*m Cancmco- gulliuus Epijl. 1 1 9. 

TITVLVS XX. 

De Tranfa&ionibus. . 

Ioanni , t Sanci i Praxedis Presbytero Card. Slpoft. Sedis legato. 

Capvt I. 

X parte tua fuit propofitum coram nobis, quod nonnul- 
li Grxci furtiue factos ordinesanon fuis Epifcopis rece- 
perunt; quidam etiam excommunicari celebrant in Ec-. 
elefijs interdiftis , 6: Grxcis ritibus pertinaciter inhx- 
rentes , in nullo volunt obedirc Praslatis Latinis. Praeterea quidam . 
CrxciSc Latini Epifcopiconlecrationes faciunt in EpifcopatibuSalie- 
nis.Sc decimas percipiunt in eifdem, in Epifcoporum eorumdem lo- 
corum prxiudiciumfiCgrauamen, licet Epifcopi Grxcorum, nec per- 
cipere decimas, nec confecrationes huiufmodi confucuerinc celebra- 
re. Ad hoc laici Grxci vxoresfuas fecundum motum proprite volunta- 
tis dimittere, & alias fuperducere non verentur , ac operari dominicis 
&. fe(liuisdiebusquemadmodum c inprofcrtis. Porro quidam Barones 
6c Milites tam Latini, quamGrxei Abbatias, 6i Lcclefias alias, cum 
hominibus 6c bonis alijs eaiumdcm, contra iuftitiam detinentes , de- 
cimas non exfoluunt,5c alios foluere recuiantes in fuo errore defen- 
. dunt, iScft pro his, aut alijs exceffibus fuis feratur excommunicationis 
fententra in eofdem, eam in animatumfuarum periculum ,6: aliorum 
fcandalum vilipendunt : vnde a nobis defrderas edoceri, quid tibi 
agendum (it in omnibus fupra didtis , 6c qualiter puniendus (it b Neo- 
portcnlisArchidiaconusquiquibufilameundi cum mercibus in Ale- 
xandriana contra ftatutum Cocilij generalis licentiam dc fafto tribue- 
re non expauit. Nos ergo difer. tux breuiterrefpondemus, vt ciim iu- 
ra canonica Scciuilia edita fint fuper omnibus fere aiticulis prxnota- 
tis, procedas in his cum ncceffe fuerit fecundum canonicas & legiti- 
mas fan&iones. Poteris etiam ad componendum interponere partes 
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tuas&i interdum aliquid feueritati detrahere , prout fiam impeiij &. 
excedentium multitudine prouida deliberatione penlatis , videi is ex- 
pedires exceptis nimirumcafibus,q&icompoficionis feu difpenfatio- 
nis remedium non admittunt , vtpoteconiugij facramentum, quod 
cum non foliim apud Latinos & Grarcos, fcd etiam apud fideles &c in- 
fideles exiftat, circa illud a feueritate canonica recedere non licebit. 
In his vero fuper quibus ius non inueniturexpreflum, procedas «equi- 
tate feruata fecundum quod perfonas & caufas, loca 6c tempora vide- 
ris poftulare.femper in humaniorem partem , maxime propter fiatum 
imperii adhuc debilem, declinando. 


• PraxEdis Piisktuo. ] Ioanni Co- 
vjlumna Romano, creato ab Honorio 
noftro.anno 1116. qui Conftantinopoli pri- 
mum , deinde in Syria legationis munus obi- 
uit, &obijt anno 1:45. De tanti viri virtute, 
cuius animo martyrium, non martyrio ani- 
mus defuit, Volaterranus bb. 21. AnthropoU*. 
& Onupbrius lib. 4. cap. 21. de Bafbca Lateran. 
b Ex parte. ] Hoc caput multa complebi- 
tur quibus pertinacia Gricorum & odium 
conflictum aduersiis Romanam Ecdcfiam 
deprehenditur, quod a retroabis tempori- 
bus , vfque ad integram eorum perniciem in- 
tialuit, itavt omnibus modis quibus potue- 
rint (emper fidem Ecclcfii oppugnarint. In 
articulis etiam qui celebrioribus Epifcopo- 
rum Concilijs decreti fucra nr, vclutidc ordi- 
nationibus ab alieno Epifcopo non faciedis, 
in Concilijs prxlcrtim Con Itanti no pol 'ta no 
I. can. a. Antiocheno can. 1 j.& 21. & alijs paf- 
fim. Multum laboris impendit Innocentius 
III. & plurcs edidit Epiftolas aduersiis Gri- 
cos Latinorum iura turbantes , vt Cfifl. 
51?. bb t. & 58.61. & fr<j»entei bb. 2. cotra Ab- 
bates Grxcos,qui Corinthio Epifcopo vero 
& legitimo , eb quod Latinus cllct, obedirc 
dettebabant. Denique co ventum cft , vt 
fidem contrariam orthodoxa adftruerent, 
& ritus omnes Latinorum exofos haberent , 
vt de iciunijs Sabbatho prohibitis iuxta T rul- 
lanum Concilium , in quo Zonaras Latinis 
tribuit peccatum ad can. 55. Balfamo vero 
omliium impudentiffimus ait hoc Concibum 
Vtpote tuo lenlu oeconomicum, a Latinis hac 
de caufa rejici , quod eorum cor ranquam 
ferrum peruadat, pungat, & configat. Dc 
his egimus alias ; vt de altaribus Gricorum 
in quibus Latini cclcbraflcnt denudandis, & 
&tanquam inquinatis lauandis, docet idem 
Innocentius in c^>. Concilij Latcran. Qua: 


obftinatiodiu pbftinolcuit, ita vt etiam in 
templis Latinorum orare nollent , quod ta- 
men damnauit Demetrius Chomatcnus w- 
terregalimb. ad Cmflaminum Cabafilatn,bb 5. te- 
fi* na. Imis Grect—om. BalJamo vero vltcritis 
progrciTus Papam indignum clfc commu- 
nione Patriarchalium fedium , nec genus La- 
tinorum polle perdiuina myftcria lanbifica- 
ri, impudenter alfcruit. Imo, quod peius e fi, 
Armcnijs , Monothclitis , Ncfionanis, & 
alijs hxreticis comparauit ad /nfrrrogaf. 32. 
Cuiadhxrens Matthxu$BIaftarcslif>.8. Grx- 
cos dixit non polfe contrahere cum hxreti- 
cis , ludiis, & Paganis quibus atquiparat La- 
tinos. Quod crimen uon inultum manfir, 
bienio enim poftquam hic fcriplit Balfamo, 
nempe anno i2«^.Confiantinopoljs capta 
cft a Latinis, & fub Patriarcha Latino reda- 
ba,Balduino Flandroduce fub Innoccntio, 
III. qua de re Balfamo conqueritur in fupplc- 
mento ad canon 11. Synodi Antiocheni , nec 
vllo tempore quo Latini gubernarunt, im- 
perium firmum fuit. Ideo Honorius in hoc 
cap.fcribit Ioanni Cardmali.incafibuscxpo- 
fitis debere m humaniorem partem inclina- 
re, propter ftatum imperij adhuc debilem. 
Vnde accidit, vtbrcuilub Michaelc Palio- 
logo rccuperaucrintConftantinopolim eic- 
bisLatinis. Ipfi tamen Grici fxpiusrcsfuas 
in perniciem verti agnofccntcs, fimulantes 
Ecclcfii Romani adhxrcre. peruerfa Ilia do- 
gmata abnegantes, vt in Concilio Fcna- 
ricnfi & Florentino poftEafihcnfc coabo ab 
EugenioIV.profcfii funt obcdicntiamfedvt 
rcbe annotauit Albertus Krantzius in Mctrt- 
foh,cap4}.hb. it.Gricorum iemper vacillans 
natio in antiquos mores rcctdit , ipfij etiam 
Imperatoribus Paliologis mcln.autibus, va- 
de iudicto diurno tou.ni imperium amilc- 
mnt. 
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b Neoportensis Archid.] Vide an legen- 
dum fit Nigriponcis, quae cft Infula Pontis 
Euxini , fub Archiepilcopo Athcnicnfi, de 
cuius Domino Innocentius III. in Efift. 4-0 

5. 

e In profestis. ] Dies profcfhis dfiif&rsc in 


Gloflkrio Philoxeni, apud Nazianzcnum 

a>icpmt rul&t otCaa^bibttity diei profefliti cele- 
britate non habentyin quo licet operari apud Si- 
pontinum Grammaticum , & diffingimur £ 
dic fello , vt ex Plinio cap.6. lib.iS. conitar* 


TITVLVS XXI. 


De Poffculando. 

* Archiepi/copo , b Sancti Leon ardi > &“ S. Bencdtcli 
Abbati Salcrrittan. 

Capvt I. 



X litteris veftris accepimus, quod cum caufam qua: in- 
ter diledos filios Abbatem ,& Conuentum b Fofl* no- 
uxex parte vna, St Abbatem, & Conuentum monafte- 
rijcCauen. Salemit. dioecefis ex altera, fuperquibufdam 
pofleffionibus monafterij fandi Petri de Amalphia.quas 
bonat memoria: frater Sil uefter monachus Fofla: noux.ciimidem fan- 
di Petri monalterium vifitafTct.eifdem Abbati &c Conuentui Cauen. 
vendidit, in eiufdem monafterij fandi Petri prariudicium &c giauamen 
vobis duximus committendam; quia partibus in veflra praefentia con- 
ftitutis pars didi monafleiij fandi Petri propofuit , quod aliquem dc 
ciuirate Salcrnit. habere non poterat aduocatum , veftrum fuper hoc- 
officium implorando; tu frater Archicpifcopc eidem de Magiftro R. 
Capuda, Aquenfi Thefaurario, ' clerico tuo ad exhibendum in caufa 
ipfapatrocinium prouiJifti : verum frater S. Prior fanda: Matia: de 
Dompn® Cauen. monachus pro monafterio fuo propofuit.qubd id in 
prxiudjcium eiufdem monailerij fadum fuerat, .eo quod didus R. 
C Iericus Stdomefticus tuus erat. Nos igitur decifionem negotij no- 
lentes ftiuolis exceptionibus impediri , caufam ipfam ad vos 
duximusrcmittendam, per Apoft. v. f. mandantes, quatenus exce- 
ptione huiufmodi non obftante.in negotio ipfo fub.app.ob. line mo- 
rte difpendio ratione prasuia procedatis, iuxta priorum continentiam 
litterarum. Ht quia inflrumentamonafterij fandi Petri , qua: ipfisdi- 
dusS.ciufdc veditionis tepore tradidit, Abbas St couecus Caue.mali- 
ttoseoccultare dicuntur, ipfos, vt ea vobis exhibeat monitione ptx- 
mifla pcrcenfutas Ecclcfiafticas ficut iuftu fuerit app. poftp.copcllatis. 
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a A RcBBWScopnSxtsUNtTANo.] Archic- 

X"\pilcopo Salernitano , & Abbati S. 
Leonardi. Sic legendum , & ita legi in duob. 
vctuftifT. Codd. tellantut Correctores Ro- 
mani. Salernum Arcbicpilcopatus regni 
Neapolitani , & Principatus a Lothario I. 
creatus, & datus Siconolpho in diuifionc 
Ducatus Beneuentani, anno 851. 
b Abbati S. Lbonaxdi.] Nobiliflimum eft 
hoc Monafterium, & {umptuoliifimum tem- 
plum S. Leonardi a Fridcrico 2. Imperat, in 
Apulia fundatum, &. datum Ordini Militum 
B. Maria:. 

Hoc caput legitur apud Grcgor.fit itoffic. 
luite, quare boer cum Poftulationis officium 
conucniat potius huic titulo, cui conlequcn- 
• tcr lubiungitur titulus de Procurationibus, 
^ quam titulo de officio Indicis ? Qui ordo de- 
fumptus eft ex ferie Pandedtarum , vbi agitur 
de his qui in forocaufas agunt, & patroci- 
nia exercent niujo&m. Proloquutores 
vocantur in Priuilcgio Ecdelia: Richfpcr- 
genfis , quod refertur in Gloffario legum an - 
tiquarum , de quibus totus eft Titulus apud 
Gregor, ad differentiam aliorum Aduocaco- 
rum , de quibus ad Titulum de iurc Patrona- 
tus fuse agimus, quipropric Defenlores & 
Patroni lunt , W<«« , id eft vitores 
& vindices in Graecis canonibus , vt do&c 
explicat Clariffl Bofquctus adlnnoccntij 111 . 
epiftolas.Ncc tantum patrocinium Ecdciia- 
rum fufcipiunc, fcd & Iudicum officio fun- 
guntur, & de caulis ciuilibus Ecclciiafticis, 
& criminalibus leuioribus cognolcunt, vt 
offendit Balfamo ad can. 78. Synodi Cartba- 
gin. e> tncun. Solutior. 1. y. j. VrbanusII.Ad- 
uocatum,liuc Caftaldum Indicem vocari, id- 
que exemplis probat Cuiacius ad conftitu- 
tionem 2. Fridcrici hb. 5. Fruiorum. in e dido 
Piftenfi. Apud Carolum Caluuin dicuntur 
Bfigilii, a voce,Bar»r , liuq, Btro , cuius pro- 
pria lignificatio eft liberi hominis qui nun- 
quam fuit (cruilis conditionis , Germani Bt- 
rr»vocant,idcft liberum dominums ita apud 
Cicardiim Abbatem Baro,Dominus, vel Prin- 
ceps, vel etiam miles principalis-, Cie enun 
fufiirurapud Hircium de bello ciuili,& apud 
Oppium. Gildusvcro dicitur a voce Germa- 


nica, Cild, quxvalorcm Se «rftimationem fi- 
gnificat, ve notauic vir doCtus Sibrandus Sic- 
cam a m Notu ad Tttul. de compofiitiombui , m legi- 
bus Fnfionum. Inde GiIdonia,idcft , compo- 
fitio,qux pretio vel a?ftimationc rei de qua eft 
Cutrouerfia fit ,bb. i. legum Longobatd. tit. 7. 
cap. 129. bb. 1. Capimlar.ln legibus Acthclftani 
Regis AngIia* 3 C*f\ 13. de Vutrnficu,Vuerigildis 9 
id eft Capitum arftimationibuSj uade quidam 
GloflographijVt Papias, interpretantur adu- 
nationem, conlpirationcm , vclun quendam 
confenfum. Vtutfit, inde Aduocaii dicuntur, 
Bangildi , quod e nobilioribus Se potennori- 
bus aflumcrcntur, in quorum fidem Se pa- 
trocinium , quafi confpirationc quadam Se 
confcnfu mutuo Ecclclix recurrebant * vel 
fi dcmiffiushanc vocem accipiamus.a pretio, 
quod Aduocatis prxftabatur, quafi dicantur 
Aduccati ftipendiarij. 

b Fossae novae.] Abbatia olim magnifica 
ordinis Ciftercienfis , in qua centum Mona- 
chi viuebant,&vbiD. Thomas Aquinas dc- 
ccffit dum veniret ad Concilium Lugdunen- 
fe fub Gregorio IX. Eft in Latio hodic 9 Campa- 
gnadt Roma. 

c Cavensis.] Caua, ciuitas Epifcopalis in 
Campania , tuxta quam eft antiquum, diuef- 
que Coenobium eiufdcm nominis, dictum S. 
Trinitatis Monafterium, Ordinis S. Benedi- 
cti fundatum a S. Altcrio primo Abbate an- 
no 1050. 

d PiTiii de Amalthia. ] Amalphia ciuitas 
Archiepifcopalis regni Neapolitani, de qua 
vide Blondum/ik 15. btjlonarum. 

« Clerico tvo.] Ad munus aduocatorum 
prxeipue aflumebantur clerici,hoc cap.quod 
confirmat diftus Canon 78. Synodi Cartha- 
gin. ad quem Balfamo ait cos afiumi ex ojdi- 
nc Epifeoporum, clericorum , Se ciuium bo- 
nxcxiflimationis, &lii promoucri,lcu prx- 
fici dicebantur, quia non per manuum im- 
pofitionem , nec per rlw' id eft cha- 

racterem fiebant, vt confiat ex can. 2. Syno- 
di Chalcedon.rclato me*»» fi tjuis.S. 1. 9.1.& 
ha?c promotio locum maxime habuit, cum 
hoc munus fere letnper ad laicos dcuolutuin 
eft. 


w 

Digitized by Google 


Decretalium. 

fin i$> rei & i$r i$» rft i$t r?i ,v> ry: :>■» fv' rt' i& i& r& (& i& : i$t i&s$i & & r*i ffr iv, ivt 4s 

TITVLVS XXII. 

De “Procurationibus^ 

b Ejufcopo Egitanen. 

Capvt I. 

Vdicis &c intclleftis quae fratris' Ioannis Colobricn &; 
Bartholomxi Egitancn. Canonicorum, necnon De- 
cani Ciuit. fuonimque coniudicum delegatotu noltro- 
rum pioccflibus, in caulaqutc inter te,6c Ven. fratrem 
noftrum Colobricn. Epifcopum, fuper limitatione dioe- 
cefum, ac rebus alijs vertitur a procuratoribus partium fuere propoli- 
ta, coram nobis , c proedfus ipforum, & quaecumque fecuta funt ex 
eis.velobeosnosnouerisde conf, f. n. irrita iudicaflcj nonobftanti- 
bus litteris , quas de reuocatione mandati procuratori fuo prardi&us 
Colobricn. Epilcopus deftinauit, cum antequam ad illum huiufmodi 
littera: perucniicnt fuiflet fupcreifdem procc/Tibus hinc inde conclu- 
fum. CeterummemoratumColobiien. Epifcopum qui procuraucra* 
totum negotium ad examen fcdis Apoftolicx aduocari, poftmodum 
inandatumfaiftum procuratori non line noftro contemptu, & tuodrf- 
pendio reuocauit , condemnandum tibi duximus in expenlis, quas fe~ 
cifti a tempore, quoad procuratorem Colobrien. Epilcopi reuocato- 
riae littera: perucnerunt, &cf"acics vfquc ad diem quo Epifcopus Colo- 
brien. per fe, vel procuratorem idoneum fe nollro confpc<5tui praefen- 
tabit : in principali negotio Sc contingentibus ipfum legitime procel- 
furus. Ne igitur fuper his poffit aliquatenus dubitari, has litteras duxi- 
mus concedendas. 

1 T~'\EProcvrattonibvs. j Sic legitur in fufiraganea Compoltcllana: Ecclcfia: , oli m 
1^/omnibns MSS. Iricniis. Sub Emerita alias fuit , vt conftat cx 

h Episcopo Eoitanensi.] Olim Idigita vrbs dicta diuiiiunc, & cx diuifione Conitamini 
Epilcopalis, nunc Guardiain finibus Lilfita- relata a Razc Arabe, &rtran(lataa Mariana, 
mr , patria regis Wambar. Niliilccrtum , cum Epilcopatus in Hifpania 

c Ioannis Coloprie nsis.] Frequens huius fiepe immutati fuerint, &mProuincialiMSS. 
Epilcopatus mentio in Rcgiftro Innoccntij Fuxcnfi,Columbricnfis Epilcopus confiitua- 
111. fub nomine Colubricnlis. Forte eft Co- tur fuffragancus levundus Archiepilcopatus 
lobriain diuifionc Epilcopatuii fub Wam- Bracarcnlis, qui in diuifione ConilantimS: 
ba rege, quam Lucas Tudcnfis &.\larincus VVamba: tribuitur Emerita: , tranliatac in 
/iinnun»ti dic dicunt, negat MarianaivclCo- Cotnpoftellanam Ecclcliam a CalixtoII. 
mmbriccnfisciuitas, & mfignis Academia, i Decani Civitatensis,] Vide qua: diximus 
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fupra ad cap. 2. dt maior. obed. ordine indiciorum procedere , & vt ait in cap. 

e ProCessvs ipsorvm.] Proccflus ordo iudi- exparte 13.de offic. c> pot. iud. deleg.tn caufa 
darius. Innocentius IU. in cap. ad nojham , de iuxta inrts aequitatem procedere . 

IH W 1H m^3- 

JVL. & R. 3 Canonicis Alutm. 


C ap vt II. 



1 Etitio veftra nobisexhibita continebat, quod quum Ven. f. 
n. Mutin. Epifcopus b in Liuoniam profecturus, vos c Vica- 
I rios fuos £c procuratores conflituerit generales, vobis volen- 
tibus agere contra detentores bonorum Epifcopi Mutin. vel contra 
illum agentibus rcfpondere, frequenter opponitur.quod id facere non 
poteftis, pro eo, quod in inftrumento V icarix feu procurationis huiuf- 
modi non exprimitur , quod Epifcopus ipfe conflituerit vos fyndicos 
& aCtores. Quare humiliter poftulaftis , vt cum per exceptiones hu- 
iufmodi frequenter impediatur vtilitas Epifcopi fupradi&i.fuperhoc 
prouidere falubriter dignaremur. Nos igitur ex tenore ipfius inftrume- 
ti cognofccntes, quod intentio fuit iplius Epifcopi dare vobisagen- 
di &: refpondendi pro ipfo Epifcopo liberam poteftatem, exceptio- 
nem huiufmodi penitus reprobamus. 


a y'"'» Anoxicis Mvtininsibvs.] Mutina ct- 
V yiiitasItaligwMo/«iw,fub Archiepifcopo 
Bononicnfijnunc (cdesPrincipum Eftcnfium 
poft recuperatam Ferrariam a Pontificibus 
Romanis. 

b MvtinensisEpIscopvs. ] Anno 1218. VVai* 
demarus rex Danorutn Liuonos , Lifluult , & 
alios populos Gentiles fudit infigni viftoria 
(in qua magnus ille Lundenfium Archiepif- 
copus Andrcas, de quo fupra, renouauit mi • 
raculum a Mofe fa&um contra Amalecitas , 
& ddcriptum caf. 17. £xoi ) & ad vltimos 


Liuonia: atque Efthonu populos fidetn pro-' 
pagauit . Poftea Vuillclmus Mutinenfis Epifi- 
copus ( de quo inhoc cap. ) ab Honorio no-» 
ftro in Liuoniam miflus ad confirmandos 
Neophyras in fide , quia rege Vualdcmaro 
obtinuit vt apud Liuonos Dominicani pro- 
pe arcem qua: intra Rcualiam erat coeno- 
bium cxftrucrent.vt excolerent hos nouos 
Chriftianos. Fallitur ergo Ifaac Fontanus 
in Hifloria Puniet , dum Vuillelmum mifium 
ait anno 122?. fub Pontificatu Gregorij noni. 
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TITVLVS XXIII. 

De in integmm reftitutione. 

Archteptfcopo 2 Bracaren. 

Capvt I. 

Oram fel. memoriae I. Papa prxdeceflbrenoftro lite in- 
ter Ven. f. noftrum Archiepifcopum Tolecan. 8cte fra- 
ter Archiepifcope fuper primatia folenniter conteftata, 
fuit peremptorius terminus aflrgnatus. infra. Verum 
elaplo termino cdnftituto.poftexfpeftationem non modicam com- 
parucruntdilc&i Magifter Scholarum, 6c magifterD. Canonici Bra- 
caren. vcftras nobis ltttcras prxfentantes, quibus eos efle procurato- 
res vcftros in caufa prsedi&a, ( ita quod in folidum vterque ) appare- 
bat 5 fed quia, vt dicebant, non attulerant depolitiones teftium,& alia 
munimcnra, dilationem cum inftantia poftularunt. Poftquam vcr6 
contra eos interlocuti fuimus fuper dilatione petita, tandem indulge- 
ri Ecclefix Bracarcnfi dilationem propter inftruftionem caufx per 
auxilium reftirutionis in integrum poftularunt , exhibentes fuper hoc 
ex parte noftra fpeciale mandatum. Nos autem def. n. conlilio vfque 
adodtauas Pentecoftcs proxime futuras per reftirutionis beneficium 
id vobis duximus indulgendum. 



a T) Ra 

limi 


iACARF.Nsr. ] Dc conrrouerfi* Pri- 
)matus Toletani & Bracarcnfis docte, 
&: fuse Mariana bb.$.c4p. i?. /»/?. ex quo 
conijeiendum hanc controucrfiam intcrRo- 
dcricuin Scmcnum Toletanum Prarlulcm , 
magni animi virum, & doctrina? opinione 


lingulare, qui fedebat fub Honorio noftro, 6 c 
Archiepifcopu Bracarefem ,qui iugu Toleta- 
ni excutere cupiebar, terminata vel prariudi- 
cata fuific in fauorem Toletani ab Honori^ 
vt pote qui Rodcrico Legati partes concedit; 
plura diSurus fumn/. ad cap. $. ds dilation. 


*»»M»*S* *#*«»*** €»<**«******»«*«»«*«♦ 

a M at oris Ecciefm 15 [antis Maris ad gradus Prspofto, 
iS’ Decano Colon. 

Capvt II. 

Procuratore Monaftcrij Neuucrnbcngen. 5 c Comite Alca- 
nia:, dicrcelis Halberftad. in veftra prxfentiaconftitutis, fa- 
bfafuit quxdam compofitio inter patres , & bullat noltiac '«• 
munimine roborata. Poitmodum vero Abbas crufdem 
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monaftcri j perfbnaliter ad Apoftolicam fedem accedens propofuic co- 
ram nobis, monafterium ipfum in multis per compofitionem huiuf- > 
modi efielasfum, cum multi proceflus, prius contra quaeftionem pras- 
didamproipfo monafteriohabiti, videantur per compofitionem ip- 
fam in eiufdem monafterij praeiudicium &. grauamen extinfti , & per 
eamdemipfiusmonaftciij priuiiegijs derogetur, quibus eft indultum 
Abbati, 6c Conuentui monafterij fxpedidti, vt poffint queeumque vo- 
lucrintafliimcre Aduocacum, & afliimptum fi eis grauis vel inutilis 
fuerit, remouere : quod non poterit fieri fi {eruetur compofitio me- 
morata. Quare fuperdittis caulis 5c nonnullis alijs coram nobis ex- 
prefiisfupplicauit inftanter, vt eidem monafterio per reftitutionis be- 
neficium fuccurrere dignaremur. Cum igitur Ecclefiarum indemnita- 
tibus exigente debito paftorali occurrere teneamur, difer. v. manda- 
mus quatenus partibus conuocatis & diligenter auditis, ii inueneritis 
per compofitionem, fcuprouifionem iam diftam multum laefumefle 
monafterium memoratum, illud app. remota in integrum reftituere, 
di&acompolitione penitus reuocata curetis, ac demum procdTusprx- 
didtos faciatis, ficut iuftum fuerit fiimiterobferuari. 

» Tt VTAiorisEcciesire.] Diuorum Ge- nouus mons vocatum , vbi fiicccffu tempo- 
XVlrconisSc (ociorum ducum legionis ris regularis vita obferuata fuit . prxfcrtim fub 
Thcbiorum , quam fanda Helena mater Siguuino 37. Archicpilcopo: celebre Mona- 
Conftantini conftrui fecit Coloni®, &qux ftcrium cft Canonicorum regularium, 
ob magnificentiam olim dirta cft ad aureos Quantumuiscompromiflum fartum fue- 
Martyres. rir, (i tamen prxiudictum fiat libertatibus Ec- 

b S. Mariae rdGrrdvs. ] Hoc Monafterium elefia:, non valere ait Honorius. Cui con- 
S. An no 34. Archiepifcopus Colonicnfis in gruit cop . cum timpore ex. eod. exceptu mpifuiu. 
Dei genitricis honorem pro 30. Canonicis ijutcontrt libertatem EccUfix ( cx quibus nota 
fundauit. non omnem libertatem valere contra ius 

t A Procvrrtore Monrst.Nevb. ] Lcgen- commune-.fcdeam tantum qu® priuiiegijs 
dum Neuuernberpenjit , anno i;i. fub Atchie- &re(criptis fummorum Pontificum confir- 
pifeopo Abclufino Colonienfi fanum olim matur-, vtpote quod Ecclcfia fit proprietatis 
Bacchi ad Dei honorem confccrarum , & S. Ecclcfi* Rom. vt ibi dicit Innocentius DI. vel 
Mari® Magdalcn® facellum appellatum in cumfimuIcumpriuilcgij$,vclarbitrio,iutcr- 
oppido Noucrfio pagi Colonicnfis , demo- ccflit prxlcriptio longi temporis, vtcollige- 
lituaNormannis,cu dirto oppido in Colo- re debemus cxglofa in c ep. cum olim. defr*- 
ni® fuburbio inftauiatu, & Neuoemberj’, id cft faiptime. 

•u 


TIT. XXIV. 


Digitized by Google 









| 

mL 


lf > * 

.JB 


* Decretalium. 


:v 



TITVLVS XXIV. 

Dc Arbitris. 

. 

-Archiepifcopo Colon. 

C a p v t I. 

X parce tua noftris cft auribus relarcm, quod vacante 
prarpolitun fantfi J Cutbcrti in Colonia. Canonici eiuf- 
dem Ecclel? ? elcftioni die prxfixade prxficiendolibi Prx- 

polito dilcordantcs, voca fuadiuilerunt in duos, quorum 

vntf.n.viuebcctHcrmanum dc Viliaco.Decanus & focii fuij ali . vero 
Vorradum de Bobardia Colon. Canonicosnominaruntxdmquepoft- 
rnoduimradbtui.tltiperelcdfionehuiulmodi partes cflent intuaprx- 
lent.a c6flicutx, in te demum fide prxftita compromittere curaucrunc 
qm caufx metuis diligenter infpcdtis & cognit.s ad ferendam d.ffiniti’ 
uam lentcntiam diemiplis confentientibus prxfixifti : inserim vero 
*r*taco H ab vha parte elefto , fublato de medio, fupradidis Cano- 
ii.es inhibere curafti, ne tua pendente fenccntia procederetur ab 
jpiis ad electionem aliam latiendam ; quorum quidam nihilominus 
Biunum de Abech Colomenlem Canonicum elegerunt. Dic ereo 
quo proferri lententia debuit confticutis in tua prxfcntia partibus &c 
p.xlato C. vt diffimt.uam proferres fentcntiam poitulante.diftus Bru- 
mis e contra no allcgaui t, quod procedere vlterius non deberes. Qua- 
p.opter quid a re lupei hoc elTet agendum edoceri ii nobis humiliter 
poltulalti ; ad quod tibi bieuitcr rcfpondemus , quod licet arbitrium 
l.c hi, itum per mortem iplius H. prius tamen dcprimaiclcaionis n,c- 
«Us i.ebuilh cognofcere , quam proccllus fieret ad fentcntiam ? nam 
■ loree pracdiiftus C. qui cltfupeiltesin ele&ione ius habet, de qua 
compromifiio fadta fuit in te . eledtionem fadtam fecundo conltac 
penitus non valere. 


1 U Cei UTAr S.CvTUERTI.jSiC IUllc MSS. 
JQ Codices, bene Raiinundus Cmuherti. 
Ciimbcrtus 8. Archicpifcopus Colon 
fistr.Wrrl.-fi:> T» t'!. ‘ -f 


Mortuo vno ex cledis debet ab arbitro 
ferri fenrcntia, nec ad aliam electionem pro- 


F , «•»»'«- cedi pofle definit Honorius , quod iuri con- 

'! 5 ’" l£cl ™ D - C| emcm,s quarti ,pf c con- rrarium videtur, quo , morte vniw ex colitci- 
|„ ibiqueGoI* gatoribiis compromifiiim foluiturinf.45. 5. 

. ‘V Uicra^fcpultus fuit,fiic- fad.ff. hoctit. ficuti quando vnusex litigato- 



que agere , neque cOnucmri poflit, 1 . Xtem.17. 
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ttd. It» de focietatc in § final* In [htuc. de fi>- tcs ; qui» hic non quaeritur dc mortc | 
tie(. quod mouct dubitationem glofla; in hoc 
caf. afui Gregor. Sc concludit dandam efle 
lentendam ab Archiepifcopo Colonicnfi , 

-quod morte alterius clcdh non procedat iu- 
rc copromifli, (ed iurc luo,iurc ordinarij,cap. 
cum temforr. eoi. £> caf. fenulr. de in inttgr. re- 
fiir. Imo cxiftimcm maximum e(Tc dilcrimcn 
inter litigatores qui mutuo confcnfu com- 
proimierimt , & clcdlores inter Ii difliden- 


n~ 

tium/ed vniu» cx electis, cuiius omnc*non cft 
qusluum.fed penes eledores remanet ,quo - 
rum intereft examinare, etiam mortuo vno 
ex clcdhs , quar cledho pra-ualcrc debeat an- 
tequam ad aliam procedatur, & an electio 
fupcrftitis rite faflafit, ideo compronulTarij* 
lententia cft exfpcSanda, quod nominarim • 
ftatuit Bonifafius in caf. >. ~>ilitefende»te,m £. 


TxW «K l“J iWTWTWxWf CWna tT3 vxtTW I ri 


Elect.o & ^Abbati fantfr Zenonis, Constantino, 
Canonico Veron. 


C. A P V T II. 



Xpofita nobis dilc&i filijO. b Feltren. & c Bellunen. Elfdti 
petitio continebat , quod cum caufam qux inter quondam 
bonx memoria: antcceflorem fuum cx parte vna, & d ciucs 
Taruilinos ex altera, dillriftuSc iurirdidlionc, ac rebus alijs verteba- 
tur, per fententiam ven. f. noftii * Ollienfis Epifcopi tunc ApoltoJi- 
cxfedislcuati, fueiit terminata, 5c ipfius antecellor elc&i, adiudicata 
fibi per legatum cumdem diu pacifice poflediflctj ipfc nihilominus» 
tandem Capitulorum fuorum afienfu in p^xjudicium Ecclcfiarum 
fuaiumfuperquibufdamdifcordijs.qux^ncindc videbantur exortx, 
in nobilem virum f Duccm Venetorum tanquam in arbitium cum 
parte altera compromifit , qui veniens contra carndcm fententiam 
automate Apoftolica confirmatam fuper rebus iudicatis ab eodem le- 
gato aduerfus prxdidas Ecclefias xquitate pollpofita iniquum aibi- 
trium promulgauit. Licet autem eidem Duci litteras noftras mifeii- 
musjVt ad componendum intei partes laboiare deberet, quum ta- 
men intentionis vcflrx non fuerit immutare ipfam fententiam, vel fo 
pitas per cdm querimonias fufcitare.difcr. veftrx mandamus, quatenus 
prxfatis litteris non obftantibus quicquid per prxnominatum Du- 
cem contra ipfius legati fentefltianunueneritiscllc fadhun, in irritum 
reuocctis, ci diftri&ius inhibentes, uc vitei ius in compromilfo piocc- 
dat, Sc euf&demad reftitutionem obfidum , S C cuiufdJm caftri occa- 
fione ipfius compromilli libi datorum, vt ipfius arbitrium feritaretur 
per cenfuras Ecclefiaftjcas appellatione pollpofita compellatis. 

* A B p *T, $ Zi nonis. ] Hic Abbatia di- Protedlori , cui Pipinus Caroli M. filius rem- 
-cX e ^ tlc ftS. Zenoni ciui, & Epilcopo pium duodecim ailfi libris annuis auclum di- 
Vcroncnli ( cuius habemus clcgantifliinas cauit. 

Homihas m bibliothcca»P«rum) Veroni b Fsitre.nsis.] Fc/nr, vrbs nobiti/Tima m mc- 


' * 
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dijs Alpibus , cuius iucol x Fertini di&i Plinio 
> hii. 3. ctf. 19. lutfraganca Patriarcha: Aqui- 
(ciculis. 

, Bellvninsis.] Cmiu di Briam, fub Vctictis 
quoque Sc Patiiarclu Aquilcicnli. 

* Civrs Tarv, sinos.] Taruiiium, Trtuiii , 
lub Venetis quoque ite Aquilcicnli ; vrbs mi- 
ra; antiquitatis, qu.c D. Petro Roma: cruci 
affixo, cius nomim primariu tcmplu dicauit. 
c Ostiensis Enscon.] Hugolini de Signia, 
Comitis Anagnix creati ab Innocccio III. an- 
no 1198. poli Honorium noftrum Pontifex 
Max.fuic,didlus Gregorius IX. 
f Dvcim Veniiorvm.] Petrum Ziani Du- 
cem 61. qui creatus fuit anno itoj. ite vixit 
vfque ad ann um 1229. 

Ad arbitrium feritandum dantur oblides 
hoccAp. quod ius defumptum eftex veteri iu- 
rc Romanorum, quo pignorum loco habe- 
bantur, Se in eorum corpora ixuiebant cre- 
ditores, quod damnat Nouclla Iuftiniani do. 


67 

ttp. I. Et prohibetur inrap. 2. 1 kfignmib. vc 
pignus detur loco obiidum, lexeii xquilli- 
ma. Ethocpignus apud Homerum vocatu: 
ou*£c', VtdiHm m tegilmt , vc 

fuseannotam ad Xtriif . dc p[gnonb.fc -i i peruni 
eftnifiprocaula graui, vt dcnrur oblides , & 
vades, quos 'ptmjom Nomus vocat , Sc loco 
vadij detineantur. Id ojla’mm vocat Alexan- 
der ffl. incep. <x refmpto.de inreiur. in quo Se 
Monachi oblides dari permittit. Ita dc olim 
virgines victoribus oblides dari folieas feri- 
bit Athcnxus bb. 13. ctp. 38. vtpore maiori 
pretio habitx, quam mares , apud Sueton. in 
Angtrflti.ctp.it. Quam legem Ludouicus Ro- 
manus intullam cllc contendit , vt Epiicopi 
Sc Abbates, clericos Sc monachos oblides 
dent ad fccuritatem, vt iit glojf* in hot ctp. 
naii clerici fideiulTores clfc non pofTunr, cap. 
1. Scpcn.de fidetmffo. multo minus vt vades, vel 
oblides carccri macipari, vel detineri debent. 


TITVLVS XXV. 

De iuramento calumniae. 

Arehidiacono, & magtflro G. Tullcn. Canonico. 

Capvt I. 

X litteris vcftris accepimus, quod fuper caufa vfurarum 
vobis proG.de RoflueI milite, contra E. de Efpinal mi- 
litem Tullcn. diaxeiis ab Apoftolica lede commifla, non 
potuit vobis per tcftesab ipfius G.parte productos de for- 
tis quantitate liquere, licet de obligatione pignoris con- 
ftitiflec. Vnde non immerito videbatur expedire iuftitiae.quod exige- 
retur de dicenda veritate a partibus iuramentum, quum ex fama quali 
notorium habeatur praefatum E. ex quadam terra ipfius G. fibi ti- 
tulo pignoris obligata lartem Scampliiu percepi fle. Nc igiturex hu- 
iufmodi iurameti defedtu iuftitia, occultata veritate fuccumbatjdifcr. 
v. m. quatenus fidi ita, partes ad prxftandumhuiufmodi iuramen- 
tum per cenfuras Eccleliallicas appellatione remota cogatis. 

H I C Titulus a Raimundo in :. Decreta- ni inftrucndarum litium ordine & forma agit 
lium r cicftus ejl , vbi de iudicijs, Seom- qui umen in 1 . Sc 2. copilat./ifc. 1. infertus cA. 

FINIS LIBRI PRIMI. 

•• * - . - . * ‘ - i 2 
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TITVLVS I. 

» 

De Iudicijs. 

^ABBATI SANCTI M A RT I N 1, A RC H ID.* 
Remenfi, & b Decano Rumen. Colon, diccctfis. 

CAPVT I. 

Xhibitanobis diletti fili) c R. Virdun.elefti petitio de- 
clarauit.quod cumfuper fatto cledlionisfui ipfius , 

H. Archidiaconi, ac quornndam Canonicoium Viidun. 
Si aducrlariorum fisorum piocusatoies ad nolliamoiinv 
pradcntiam accclfilfenc. Nos audita petitione pastis 
aduerfae , Si quae piopofita fuerunt ab ipfa, Veneiabili tiatii nolis o 
Parilicn v Epiico,|»o,6i coniudicibus fisis, fub certa foima littcias no- 
ftras direxerimus inter alia continentes, vt vocatis, qui vocandi eflent, 
fuper propofitis & alijs serum negotia contingent ibus inquitetent ve- 
ritatem ,Sc teftcs quos nominati contingeret iuxta confuetam for- 
mam ad tcftimonium compellendo. Si praefigendo pastibus termi- 
num competentem , quo per fc, vel procuratores idoneos noftro le 
conlpedlui prrtlcntarent , mftam fententiam leceptuiz. Partibus er- 
go citatis non luit proceflum in aliquo prima dic , cumque decem de 
parte aduerfa fecundo termino comparuiflent Si luiflcnt li elcdlo fc 
opponerent auiderequifiti, feptem eorum rerpondere nolentibus, 
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irci agendum tres fc rettduiobtulcium.Cumauccmiderneledtus prx- 
di&is tribus confpirationem , 6i duobus excommunicationem “ in 
modum exceptionis obiccic , fc id otfeicns probaturum, pistati iu- 
dices inteilocuti fuerunt, qued de his & * principali negotiolimulin- 
qunerem ; nolentes quali non iudices , fcd mquilitoicsexiftercnt, fu- 
perdi&is exceptionibus ipfius electi probationem admittete, fed per- 
uertendo iuris ordinem de praemittis exceptionibus &. principali pari- 
ter per fe inquirere , intendentes St procedentes etiam ad receptio- 
nem teRium nondum lite fupeftodcm negotio contellata. Quare 
prsnominatusele&us noRram audientiam appellauit, humiliter fup-* 
plicans , vt cum litter* ad iudices ipfos obtenex noninquilicionem, 
fcd committionem fapiant, prout apparet cx continentia carundem , 
quod ab cisfa&um eitpott appellationem ipiius, rcuocarc in irritum 
5t cautam ali j committere dignaremur. Quia vero non in modum in- 
quilicionis fcd committionis negotium extitit delegatum d i fc. v. p. a. 
£ mandamus quatenus conuenientcs ad locum idoneum & partibus 
competentem , li ex didtis grauaminibus, vel aliquo ipforum appella- 
tum conftitcrit reuocato in irritum quidquid poR appellationem hu- 
iufmodi inueneritis attentatum , in cauCt ipfa iuxta ptiorum conti- 
nentiam litterarum appellatione remota, ratione prxuia fine mors 
difpcndio procedatis. 


* A Biati S. Maatiki. ] Harc Abbatia 
.i\eft in vrbe Coloni culi , ordinis S. Be- 
nedici , fundata primo ab Odgero Dacia: 
Duce,& fere de nouo inftaurata anno ?8f. 
fub Imperat* Othone IU. 

b DtcANo Bv.n ifcvst. ] Lcg. Bonntufi , Bonna 
hodie Bonn. aDrufolub A iigullo condita ad 
tuendam ripam Rheni. Vide florum bb. a. 
iedes eft ordinaria Archicpifcopi Colonicn- 
fis. 

* R. Vt*DVNEi*sis.]RicarduS VVafTcburgius 
narrat hiftoria huius capitis, & ait poit mor- 
tem Alberti Virduncnlis Epilcopi , clc&um 
fuilTcKobcrtumI.de quo in hocctf. nobilif- 
limum virum , & patruum Comius Grandif 
prati ; fcd Thcodcricum Decanum Ecclefia: 
Virduncnlis , & Hcrbcrtu Dyuoy Decanum 
Ecclcliar Rcmenfis , Se Canonicum Virdu- 
uenfcm appcllaffc ab hac clc&one , propter 
detectum artatis & litterarum didit Roberti ■, 
aiino 110S. Sedquandiu Otiio imperator vi- 
xit, aut Ecclcliar rebellis non fuit (cuididlus 
Kobertus catus erat) appellatio iifa fufpcn- 
fa fuit, donec anno 1215. dictus Robcrtus ci- 


tatus fuit pcrfbnaliccr in Romana Curia, St 
interfuit Concilio Latcranenli , poft quod 
anno m6.elcdtio eius infirmata tu:;, fed duni 
paratuscrat obedire lententia; Apoitoiic£,& 
cedere iurifuoin manibus Capituli , morte 
prxucntus fuit. Videtur tamen dictus V Val 
kburgius falli in Chronologia , dum ponit 
creationem Honorij Ul. poRdidtam fenten- 
tiam quum ex btc tflp. manifcRd bqueaedi- 
dtam litem fub Honorio noflro contcRacam 
fuiflc. 

i In hodvu exceEtiosis.] Contra aduerfa- 
rios duo propofica fuerant , confpiratio & 
excommunicatio ; vtrumque crimen exclu- 
dit cos ab actione contra elebtum. Conlpi- 
ratio, leu coniuratio, Oiwuuijiaif 
iyntiuuu vocat cto. tS. Synodi Chalcedon. & 
»n. 34 Synodi 6 . in Tmllo. Et de eo in r«». 
tl.Sifnjnenub. 10. 4 1. Quodcriiucn legibus 
etiam ciuilibus exofum fuit, quas idem c«ae» 
18. extenut frgri vocat 'i§« nuat. Harc con- 
fpiratio dicitur fccUrtri/timnm eimfibnm a i- 8. 
C.ad l r». inl.mMtjt. quod fallis fuggeftionibus. 
veltcltimoni;» imtur j.dwm-jj-h « induti. 
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nbtllt autoritate facramento inter fe halito , aut <* Pmncivau negotio. ] Id erat circa clcctio- 
ihdrtnld con/cnftd , yt efl in caf. i?8. ifc. 7. Caf itu- nem, pro cuius cognitione Parificnfis Epif- 
lar.Quod ~ecl fer dtxttrae firmatur vt eft in caf. copus & coniudiccs delegati fuerant, qui 
7. I bid. quod Carolus M. ad leges fali- tamen litterarum Apoftoiicarum tenorem 
casrif. }. adiccit, vel fer aliquam obligationem pr^tcrgrcfTi, de exceptionibus ab deflo pro- 
fit colle fla adunario ad malefaciendum Lb. 1. legum politis fimul inquirere coeperunt , non ob- 
Longobord. tit.ij. caf. 8. 9. & 10. & caf. ~tlt. flante etiam appellatione contra iuris ordi- 
mfra de tejhb. cogend. Alteram exceptionem , nem, quum tamen de meritis cledti,& ftudio, 
excommunicationis nempe, fuperfluumcft & zelo eligentium foret agendum , caf. fen- 
traiSarc , qute iurc hocnotiJlimaeft, & de ftum.de eleii. vt ibi notat glofla. 
qua Glofla optime. 

H» m ttl V» »5 H» f*i ***** «M WtHtHWWMi WWW 

Fredertcus Imperator . 

C*pvt II. 

AC edittali Jcgc.Sf’ infra. Decernimus etiam vt fi qui cleri- 
cis , vel perfonis Eccleliafticis iuftitiam denegare prsefumpfc- 
fint tertio requiliti, fuam iurifdi&ionem amittant. 

H AEc conftitutio eft aduersus Indices iu- dicum , qui lites protrahunt, vt eidem pce- 
dicium recufantcs, vel protelantes, con- ni afficiantur , L ylt. C. ~tt uara emeem t emfeu. 
traquos poenapecuniariaftatuiturin/.pro^e- feueriiis agit Fridcricus, vt tertio requiliti 
randnm. §. fin autem ytrujue. C. de/ndiajt. Idem fuam lutifdidtionem amittant, 
definit de miniftcrialibus & apparitoribus Iu- 

HmutmmmniHtuunvO i»tiniu»suiutntmn>nit«mwi n itw ra» 

Alagifro 1 Tancredo Canonico Bon. 

Capvt III. 

Enerabilisf. n <>ArchiepifcopusRauennat. propofuit coram 
nobis.quod cum decilio caufat.qute inter ipfum ex parte vna, 
& communitatem Ccruienfcmcx alteia luper iurifdittione 
ciuitatis Ceruia:,&.' quibufdam alijs articulis vertitur, lit per d fubter- 
fugia& cauillationes eorum c per triennium prorogata: &c tandem 
poft litis conteftationem, 6c ‘ commilTiones varias tibi dedimus in 
mandatis, vt eam ad nos remittas fufficicnter inflru&ams didti Cer- 
uienfes afferentes inftantiam iudicij perdccurfumtricnnij pcrijlTc , Sc 
ideo refpondere fub tuo examine recufantcs confuctis tergiucrlatio- 
nibusproceffum impediunt didtae caufe. Nolentes igitur vt eiufdcm 
caufae decifio vltcrius prorogetur, praefentium tibi autoritate manda- 
mus.quatcnus, exceptione huiufmodi non obftante , in negotio ipfo 
appellatione remota/atione prxuia procedas iuxta traditam tibi for- 
mam. 


J 
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D^retalium; 

a ' I Ancredo.] fuithic faniolus Cano. At hociurc Honorius decernit tergiucrla 
1 nifla Archidiacomis didla- Ecclcfia: 


Bononienfis , Se refert Pompeius Vuanius in 
Hiflotu Bononien/i, Honorium noflrum anno 
ni?? dcdiffc facultatem Archidiacono Ec- 
^kfix Bononienfis ( in fauorcin Tancredi) 
mflitucndi DoCiores , & dandi infignia Do- 
ctoracusin hac celebri Vniucrfitate. 

■ 1> Aacmsnscopvs RaVennas. ] Siineon e 
Ccruicnfi Epifeopo Archicpifeopus Raucn- 
nas. 

e QyinvsDAM alus.] \Wc articulos figilla- 
tim colhclos ab Hierroymo Kubeofifi. f. 
Illjtoe. Beuenn. 

* SvBTfRFVClA ET C AVILL ATIOWSS. ] Qllid fit 

lubtcrfugiiiin , cauillatio ,rcrgiucrfarto , do- 
cet Guuems .id (, ‘77. de^ctb.jigoif. quam ex 
Arifrotclc vocat, nleft Irtnitm, 

* fcndc^yijnoAj vel vr ait Papias in Lrxico , cll 
rocm eum conuao ; mclu.s,mora, feufrullra- 
tioexlcgeia. Tabul./irafaimr, moretur, & 
fruflrcuiriuf. 2^iTod. Qux tjuidem tergiucr- 
fatio hoc hirc curfum tricijnij impedit , quo- 
minus mllantia perimatur, contra ius cuulc 
VI /. pmper indum. C. de i utile, qua, liccconrclta- 
ta, fi per multiplicein dilationem ( id cft per 
tergiuctfationcm, vtcxphcat Harmenopu- 
lusfii. i. ut. q.) pars uva Ungetur, eremodi- 
cio contrado Ii|lli»idros decernit intra tri- 
ennium caufamcflc judicandam ,eximmitio 
ciufm fine hilo objhinhi celebretur. Qua; verba & 
tora Confliturio pugnant contra eos qui mre 


tionem , & camllationcm vitra trienni) 
meras iullantiam proferre , qua non in- 
tcrucmcnrc manet cerrum triennio folo pe- 
rimi inftanriam. Etin eo differt a iurc uuili 
in d.J. (nperendum, qua tergiuerlat.o non 
impedit finem litis. Dico autem , triennio /olo * 
quia fi aliud impedimentum adfuerit , non 
perit inflantia , vt probat Panornntanus ex 
ctp cum chm.§. indices, dcpnmtrg. vbi iudiciunr 
durat quadriennio , ratio cll apeiudima,qiua 
iurcCanonico inultis modSiudiciii protegi- 
tur, eu a quobbet grauamme appellate liedat, 
fiepedente appellatione ludex lenientia ferre 
no polfit fCip.prtcede rimem ita ipre Alaoji. 
C.tjuoru appellit, non reap.Ex quibus clare patet 
qujtiim differat Ius noffcum a' ciuili. Pra-tcrca 
potcfl traducijixc Conflitutio ad alium len- 
ium i nam Vllimabant Ceruienfes indicis 
delegati officium triennio exfpiralfc, quuin 
tamen certum Iit litem contellatam iurifdi- 
didneni perpetuam facere, cip. relitum, de 
ojfic. en pot ejl. male, dcteg.&c inhacfpccie lis 
erat contcllatd , vt patet ex his verbis. Et tin- 
eem pofl litu conteJUtionem Cjn commtfiionet "Va- 
rwi, ubidedimtu m nundini ht eimidnos eemtt- 
tei /efficienter inJbufUm. Ex quibus fatis con- ■ 
flathoceaput non derogare mn legit prcptrin- 
v ix qiiidquam habcrc commune cum 
catfulpcndcratVarijsconimilTionibus Hono- 
tius lit«s proccfThm , quem ad fe euocaucrat , , 
& deinde cognitis catullationibus Ccruien- 


ciuilitcrgiucrfationcmvltratricniiimncaufa; fiumad eundem Arclucpifcopdni Raucnna- 
' judicium producere contendunt; quod vult tem remittit. 


* Cuiacius probare ex f. arbitrio iff. $.dolo. jf. de 
<feio,malc adducta in hanc quaillioncm a Bar- 
tolo , & Panormitano , qux quidem c con- 
trario litem per temporis legitimi dcuirfum 
cxtindlam fiuilfedpcct, t ofo, inquit Paulus, 
eumi efftllitm,'lt lir remponlmi tegilimu trinfitlu 
percit , Trebahui ut de dUo dindur/* Indictum r non 
"Vr itrbitrtotudicnrct rcjhtnitur,frd "Vr tintitmiHor 
con/rcfuitur , Ijujrut ttut interfuerit id non r[Je fi- 
lium: ne lUter obfcrumtibus lex circnmfcnbitnr. 





c Pek TRiEN.vtvM. ] Inccepit enim, te* 
fteHierdnymo Rubeo > anno mi.&; rtlo^ 
ptum hoc Honori; dacum cil anno 1:24. ™ 
Kal. Februa nj, 

f Commissiones varias.] Prima »acl Arimi- 
ncnlcm Epifcopum , Nicolaum S.Iuliani 
Abbatcm.Sccunda adPrepofitum Foropom- 
pilianutn.Tci tia adG.Subdiaconum , & a la- 
ciis HononjM. 
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Abbati fandi Stepbani, Priori fandi Andre £ , Cmitatis nona 
($ 1 Archipresbytero fandi Eufebij Verccllcn. # 

Capvt IV. -f* 




| Ignificaucrunt nobis Abbatifla & monialcs monafterij 
i IcfuChriftijCiftcrcicn. ordinis, quod cum Albricus me- 
dicus Papien.cas b coram Confulibus 1’apien. fuper qua- 
| cfam fumma pecunia: traxiflet in caufaifl , metuentes ipfx 
aliorum confuetam malitiam , qux diu contra clericos 6t Ecclclias 
nofeitur feibuiflc, cum timorex veteri faciat ventuia timeri , coram 
eildem Confiditis litem fupei hoc contcftatx fuerunt , qui perperam 
procedentes, iniquam ttintra eas fuper fortem ac vfuras diffinitiuam . 
fententiam promulgarunt. Vnde humiliter petierunt, vtcum idfutfrit 
contra libertatem Ecclcfix attentatum , quia Eccldi^llicx perfonx 
non folum inuitx, fcd etiafn voluntarii non poflunt vt iudicium fu- 
beant fecularc pacilci, quum non lit perfonale hoc beneficium , cur 
renunciari valeat, fed indultumpotius toti collegio Ecclcliaftico ,cui 
priuatoium pado derogari non poteft, fubucnin libi in hac partemi- 
fericorditcr dignaremur. Quia vero lententia qux a nonfuoiudicc 
promulgatur, nullius debet c(Te momenti , difer. v. mandamus quate- 
nus fi eft ita , fententiam Confulum prxdidorum inualidarrf pcniuis, 
& nullas habere vires autoritate Apoftolica denuntietis} audituri poft- 
qiodiim li quid in prxfatum medicum , 5c moniales ipfas fuerit qux-c 
ftionis, & illud appellatione poftpofita dccifuri. 


A Rchipkesbytero S. Evs»»,i.]S.Eu- 
_/~\.lcbius Epifcopus Vcrcellenlis floruit 
fubConftanrio, & primus in Italia, auto- 
rc D. Ambrolio iunxit penitentiam Mona- 
chorum cum dignitate & occupatione cle- 
ricorum,(icutP.Martinusin Gallia, & D.Au- 
gulbnusin Africa. 

i» Coram CossvLiiVs. ] Litis contcftatio ha- 
betur pro renunciauonc prxfcripnonis fori, 
l.i.ff.dcmiic. quod quidem locum habet in 
prslcriptionc fori Ecdeliaftici contra aliud 
forum Ecclffiafticum, vt eft in ctp.diUeh.de 
fofocopiptt. At hic Monialcs iuris fui ignarx 
coram Confulibus Papicnlibus couteftatx 


filcranr , ideo non videntur conlcnfifTc , nec 
renunciaflc ruri luo , vt nominatim Vlpianus 
feribirin/. a. demdiciji. Error litigatorum confm- 
fmm non habet. Hanc autem quxftionem an 
clericus foro Ecclcliaftico renunciarc poffit 
contra fententiam Cuiaci j ad fimi, de foro co m- 
pet.in Paranti. tra&auimus. 
e Illorvu conscitam malitiam. ] Omnes 
fere duitates italixob bellorum incendium 
inter Philippum , Othonem, & Fridericum 
libertates Ecclelix vfurparc tentarunt, vt 
tam diximus ex conftiuirionc Fndenci II. 
Idem de Potcftatc Horentinorum dicitur m- 

frt,f,ep,.eap. 
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a Epifcopo fiT riftrif Ean credo Bon. £5* Bondt Q Praten. 

* Bon. commoranti Canonicis, 

Capvt V. 

| Ignificatierunt nobis olim Abbas &. Comientus' 1 fandx Ma- 
9rrx de Florentia, quod Florentinorum Foteftas pro eis con*- 
1 tra Comunitatem f Galtri de Signa fuper polfefljonc velqu^- 
ftione iuris ibidem eligendi libi rcdorem, quod ad le pertinete dice- 
bant, diffinitiuamfentcntiam prcmulgauit j fcd poftmodum eadem 
Communitate nolente recipeie Nobilem vir»m B. Vinci-Vuerra. 
qnemijdcm iri re£forem elegerant calfriprxdi&i.prxfata Poteftas non 
fohimnoncurauit fententiam fuam exeeutioni mandare, accommu- 
nitatemipfam compellere ad recipiendumdidum Nobile proredo- 
re, lxpius requilita; fed nec pcimilit communitatem camdem ad hoc 
afidclibus eorum monafteiij coartari; quin potius Abbatem ficcon- 
«entum prxfatos indigrie coegit comunitati prxdi&x fuper proprie- 
rate, vel quarflione memorati iuris in feculaii iudicio refpondcrc. 
Vnde vobis pei littera^ noftrasiniunximus, vLfielfet ita, perccnfuras 
Ecclcftafticas cogeretis communitatem eamdem prxfatura Nobilem 
admittere in, redoremt audituri poftea qux partes fuper proprietate 
vel quaeftionedidi iuris ducerent proponenda, &caufam licut iuftum 
exifteretdecifuri, ^pn obftantcftatuto quolibet contrario F.cclcliafti- 
cx libertati, leuquod Abbas ScConuentus prxdidi compulli funt co- 
* tcftariluper hoclitcm in iudicio feculari. Nupct autem referentibus 
Abbate ScConueritu didicimus, quod cum de litteris fuper hoc ano- 
bisobteritis ad ipfius communitatis notitiam perueniflet , fyndicus 
eius exhibito coram iridice Potcftatiscalumnix iutamento, citari fecit 
Abbatem quAd coram iljo fubiret limileiuliurandum, vt renuntiare 
per hoc intclligeretur idem Abbas Apollolicis litteris ipfofado, aut 
proconuidoli recularet hoc facere haberetur. Cumque prxfatam 
communitatem ad prxfentiamvcftram lxpius, 6: peremptorie citaflc- 
tis.^ndico eiusfe velledilatorias exceptiones proponere protcftan- 
u, terminum in quo id faceret, vel fuper principali, tefponderer nego- 
tio ftatuiftis; ad quem idem veniens protcftatus fuerit paratum fe pro- 
monere alio tempore litteras noftras per fuggeftionem talli&veri fup- 
prelfionem obtentas ,led tunc ad hocfe non teneri de iure, cum tem- 
pus exifteret propter vindemias feriatum, & C». monachus fyndicus 
monailerij pro violenta, vt dicebat, manuum iniedione in ptesbyte- 
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rum excommunicationis laqueo teneretur , eodem G. proponente 
hoc malitiose partem aduetfam proponere, vt causa prolata, tempus 
► labaturregiminis nobilis memorati, quod apparebat cx eo, quia per 
nuntium Poteftatis , id fuit Abbati prohibitum ne*communitatem 
eamdem extra Florcntin.dilbidfumin iudicioconucnirct. Quareprx- 
nominad Abbas & conuentus humiliter petierunt ,vt obuiare huiuf- 
modi malitijs dignaremur. Quocirca difer. v. mandamus, quatenus 
tam etimdemfyndicum, quam ciufdemmonafterij monachos, quo- 
rum teftimoriio vti voluit, li excommunicationem contia eos ad im- 
pediendu caufacproceffii opponi contingat, abfolueivcs.fub. appelf. 
obft. ad cautelam, natali prxtextu valeant ab agendo , vel teftifican- 
do repelli, prxmilfis exceptionibus non obftahtibus, in -negotio iuxta 
recepti formam mandati ratione prxuia procedatis , caufx finem de- 
bitum ablqucmorxdilpendio imponendo; ita praeceptum Apoftoli- 
cum implctuii . vc non debeamus vobis difficultatem, qux ditSomo- 
nafterio morx occatione imm iuere dignoftittu, imputaie. 

qui non ius dicebat olim , fci 
dibat , vel habebat Iudiccs , vt in/, i dmo Pio. 
jf . it temi ictttsj donec conftitutio Diocletia- 
ni iudicarc Magiftratus iuflit, vedutittjus ad 
,'<•/. de offc.Ud. delet. in Ponttitl. 
f Castavm di signia. ] Oppidum cft in Pago 
Florentino. Caftrum enim fxpd pro oppido 
vfiirpatur, vt in rVonr/ialtiftinian: laS. e»S<e 
miMoir fm xdcfei: j Ciukates & Caftra, id 
cft oppida contung®’apist Lcxicon. Ctjbnm 
fiognUnteroftiduto i vnde Cojiellmm .ideft par- 
um Burgus apud Vcgcc.iit. 4 . a voce Grzca 
OffOpyCS. . * 


* T7 Ptscoro Bononiensi, ] Hcnrico dolio 

llfrotu. 

•> Magistris Tmcredo Bmomenfi^O’ Ilondi.pro- 
Unfi Conrmci , He noni* etiom ccmmoronri. J Sic 
reponenda cft epigrapbc cx fticronymo Ru- 
‘bco ,U>. 7. 

c Pratensi . ] Pratum oppidum facile prin- 
ceps mThufcia prope Florentiam, incuius 
Ecclefia Collegiati Cingulum matris Dei 
confematur. 

a Arras it Convenws S. Mariae. J Hodie 
i flore in cui itate Florentiz. 
e Coram Ivdice Potestatis.} Potcftas cft 


TITVLVS II.. 

De foro competenti. 

Archiepifcopo , Decano, (f Archidiacono ‘ Turon . 

. Capvt I. 

| X parte chariffimx in Cluilio filix ' quondam Anglix 
ReginxillulVis, fuit propolitum coram nobis, quod cum 
, nobilem virum VV.dc Vueitiadecentotem ( albi Scgtei, 
_ < ratione dotalitij pertinentis ad ipiam, quo per cnm , vel 

compl ices cius contra iuftitiam fuerat fpoliata auten itate bonx rac- 
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morixlnn. Papas prxdecelloris noftri coram vobis fupcr lioc frnxifiet 
in caufam; didus nobilis excipiendo propolim, quod litteixApollo- 
licxnonvalebantproeoquod Caftrum Vuarchix , vbi elicitis domi- 
cilium principale, cpnfiliit in dioeceli Redon. qua: vitia duas dixtas a 
Turon. ell remota, vndehic trahi non poterat fecundum (latutum 

• Concilij gencralis.Verum replicatum fuit ex paitc Reginx, quod idem 
nobifisTtiron. fatis poterat lecundiim liatutum Concilij generalis 
coueniri,quum non folunr Redon. led etiam dioeceiis Andegau.exillat, 
eo quod in ipfa,ca(lra & redditus plures habet & callium de quoqnx- 
liio vertitur in eadem dia:cefi conliftat, qux it Turon. nequaquam 
vitra xii. leucis difiat : idem vero adiccit quod cum dida Regi- 
na ius fuum coram domino feudi prolequi debuiflet, prxlati litterae 
non valebant, quum non faciant mentionem , quod teudi dominus 
fuerit requilitus, Scipfe in exhibenda libi iuftitia extiterit negligens, 
vBl remifl'us:fubinngcns quod exdemlitteixfallitateexprdla luerant 
impetrata:, eo quod fuggeftum fuerat Caftrum illud ad eamde Regi- 
nam ratione dotalitij pertinere, quum nec ab' initio, nec durante ma- 
tiimonro a viro libi fuetit in donationem propter nuptias affignatum. 
Ad hxc autem fuit ex par te iplius Reginx refponfum.qubd vidua fpo- 

• liata irrequifito feudi domino, Ipoltacorcm , feu detentorem rei co- 
ram Ecclcliaftico iudice poterat conuenirc , cuius intereft viduas de- 
fenfare. Necobeft quod libi Caftrum illud d viro aftignatum non fue- 
rit, cum clarx memorix I. Rex Aniilix heres & fuccellor viri fur Ca 1 
ftrum profatum in concambium pro alijs rebus dotalitijs eidem con- 
cedit, £c ipfa illud diu pro dote pacifice pofledillet. Ad hxc autem fuit 
ex parte iplius nobilis replicatum, quod Rex prxdidus heres non fuc- 
xac regis Ricardi, nec dominus Andegau. fed eiuTdem Caftri raptor 
potius 6c inuafor, ita ius quod ipfe nequaquam habuit transfieneT.on 
potuit in Reginam: ad hoc pars eiufdem Reginx rcfpondit, quod con- 
tra referipeum exceptio huiulmodi non valebat, nec habeie debebat 
locum in pofleflorio , quod eadem contra didum nobilem intenta- 
bat. Vnde vos aures huiufmodi exceptionibus fiiuolis adhibentes in 
principali negotio procedere hadonus ditlulillis , in eiufdem Reginx 
grauamen non modicum 5c iaduram. Nos vero volente.s vt finis liti- , 
bus imponatur difer- v. mandamus, quatenus fi vobis cobftiterit didit 
nobilem terram & manlioncm habeie in Andegau. diceccli, in qua in- 
terdum confueuerit commorari, & iplam dioecefim« Turon. vitra 
duas non diftare dixtas, fic in eadem lirigiolam rem cfle,non obftanti- 
bus exceptionibus alijs qux in petitorio potius , quam in poftelTorio 

k 2 
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locum habere videntur, in ipfo negotio iuxta priorum continentiam 
litterarum, fublato cuiuflibet contradi&ionis & appellationis obfta- 
culo, ratione prteuia procedatis , prxceptum Apoftolicum taliter im- 
pleturi, quod eadem Regina pro dcfettu vcftro ad nos laborare vlte- 
rius non cogatur, nec vos poilitis de ncgligentia reprehendi. 

Caputhoc J. 6tis, fuperque explicatum eft, /»/”<* de offic. (y pouJl.mil. tUI/g. . 



Fredericus Imperator. 

C A P V T II. 

A C edi&ali. £5* (latuimus autem vt nullus Ecclcfiafti- 

cam peifonam in criminali quarftione, vel ciuili trahere ad 
iudicium (eculare prcefumat contra conftitutiones imperia- 
les, St Canonicas fandtiones: quod fi fecerit, attor a fuo iure cadat, 
iudicatum non teneat , & iudex fit ex tunc iudicandi poteftate pri- 
uatus. 

Epifcopo,tS) * Abbati fandi 'Proculi , & Priori fandi 
Ioannis in monte Bon- 

Capvt III. 

e 

Ifcretioni veftra: mandamus , quod (1 vobis conftiterir,- 
quod MagifterBalduinusbclericus Laudun. ad refpon- 
dendumprardiclo Ioanni Bon.feadllrinxerit iuramento, 
iplum ad illud obferuandu,£cfuperpra;dii£lis prout tene- 
tur indemnem reddere monitione prxmida per cenfuras 
Ecclefiafticas appellatione remqta cogatis : conllitutione dc duabus 
diretis in generali Concilio edita non obftante. Quod fi forte idem I. 
fxpedi&um Balduinum, vel eius procuratorem fecerit laborare Bo- 
noniam, nec probauerit quod ad rcfpondendum libi in ciuitate Bon. 
iuramenci vinculo ficaftrittus.eumdeml. ipfi B.in cxpenlis legitimis, 
appellatione poftpofita, condemnetis. 



a A Bbati S.Procvli.'] Annosi i. S.Pro- 
x\cnlus ciuis Bononicnfis pro CJirifto 
extra duitatem decollatus, caput manibus 
filis tulit intra duitatem in vico nunc voca- 
to dt s. MfjptoU » vbfr Monaftcrium cft Bcne- 
diefinorum , in quo facra cius offa quideunt, 
& Gratianus Decretum compilauit.Vidc 
Pompeium Vizanium iu HiQ, Bonon . 


b Cluricvs LaVdvnensis.] Videtur legen- 
dum Laudcnfts % L*u<U,Lodi , cftciuitasEpilco- 
palis in Italia fub Archiepifcopatu Mcdiola- 
ncnfi: Laudunum vero in Gallia, vulgo Lam. 

Iuramentiiin refpondendi vitra duas dic- 
tas feruandum cft,dc derogat Honorius Con- 
cilio Latcrancnii. Nam poteft quis renun- 
curepriuilcgio pro fc introducto, cum non 


y CoOQle 


Decretalium; 


derogatur iuri publico Ecclcfia:, vt iam dixi- 
musjufer.iit.caf. 4. & ita incclligitur cj/>»r,/i 
diligenti: hoc tit. apud Gregor, prxlcrtim ctim 
adhibetur iufiurandum, propter quod fuin- 


// 

mus Pontifex poteff interpretari regulam iu- 
ris, ficilt f*pc folet etiam iurisiurandi rigo- 
rem mitigare, vel interpretari, vt videmus 
infrd,cap. petitio, de mreiur.’ 


TITVLVS III. 

De mutuis petitionibus. 

a Priori f.tnct& Alar ut de S pello Spolet. dioec. Afsimat. & Bonof- 
cent. Subd. nofiro Fulginat. Canonicis. 

C a p v t I. 


V M fuper caufam.quae inter Ven. f. n. b Epifcopum 
AlTimat. ex parce vna, ScPtiorem, ac Fratres Hofpitalis de Non 
Pancte Adimat, dicccelis ex altera vertitur, Ven. f. n. Al- p ° m * 
ban. Epifcopum eorum procuratoribus in noftra ptxfen- 
tia conititutis dedimus auditorem, procurator Epiicopi obedientiam 
&reucrentiam ab eifdem Priore, ac fratribus, & omnia iura Epifcopa- 
liatamfpiricualia, quam temporalia in eodem Hofpitali, ac iplius 
Ecclelia exisiebat. Procurator vero eorumdem Prioris & fratrum exci- 

KJ 

piendo proponebat contra, quod cum idem Epilcopus pro co quod in 
jEgidium presbyterum, & fratrem eorum conuerfum violentas ma- 
nus triennio iamelapfo iniecerac , excommunicationis vinculo tene- 
retur, conueniri non poterat nec debebat ab ipfo , qui per fc.vel pro- 
curatorem perfonam dandi in iudicio non habebat 5 adiiciens quod 
idemHofpitale quadam vini quantitate fuerat pereumdem Epilcopu 
lpoliatum , Scideo ad refpondendum illi, nili Hofpitali prius reditu- 
to fc propofuit non teneri. Memoratus autem auditor ne diu proroga- 
rctur negotium in partium detrimentum, litem fecit coram fc legiti- , 
mecontedaii : ica videlicet, quod fi inframenlem pod fufeeptionem 
prxfentium de prxdidfi Epifcopi excommunicatione conditerit, pro 
nullo litis contedatio habeatur. Quocirca difiv. mandamus quatenus 
receptis fieexaminatis teftibus.quos procurator Hofpiralis fuper ex- 
communicatione ipfius Epiicopi duxerit producendos , fi vobis infra 
diftum tempus conditerit ipfum Epilcopum excommunicatione liga- 
tum, litis contedationem nullam efle penitus nuntietis } alioquin 
fuper principali negotio adreceptionem redium procedentes eorum 
di£la fub vedris inclufa figillrs nobis fideliter remittatis, ante reditu- 
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tionem tamen vini, fide fpoliatione conftiterit, ad ipfoitim receptio- 
nem teftium nullatenus procefluri , ad quam fi fuerit procedendum 
fuper reconuentionefi quam parsHofpitalis duxerit faciendam, cum 
di<dus procurator eam coram Auditore ipfo fueiit proteftatus, faciatis 
litis conceftationem fieri priufquam ad receptionem teftium proce- 


datur. • 

a* TJRioriS. Maxiai deSpeuio.] Caftrum 
JL cft Catoni , Straboni , Antonino , & 
Silio Hyfpcllum , Plinio Hifpcllium : hodie 
Spello, fub dominio cft Perulinorum in Vm- 
bru , vulgi, vuetto ii Spolrto , diftat quarto la- 
pide a Fuligno, & quinto ab Allifio. 
b Episcowm Assimatensem.] Dubium cft an 
Epifcopatus ifte fit Aflifium , patria D. Fran- 
cifci, dtftans a Spcllo quinto tantum lapide, 
quo cafu corrupta eflet Epigraphc, & repo- 
nendum Aflilicnf. an Auximum , Ojmo in 
Marea Anconitana. Ambo funt i n Prouincia 
Romana. 

c Aleanensem Ewscqevm.] Pelagium Flilpa- 
num creatum ab Innoccntio III. anno iaod. 
ui mortuus eft fub Gtcgorio IX. De cius 
ifTcnfione Chriftianis calamitofa cum Ioan- 
neRegc Hierofolym. dumelfctlegatusHo- 
norijlll. in Orientem, vide Ciaconium: & 
dc nimia fiducia fui, dum veteres quafda Pro- 


phetias de liberatione terra: landjc ab Hifpa- 
nis facienda defc interpretando, res Chtiftia- 
norumpeftum dedit, vide Iacobum Boftum 

l,t>. 8. hljtor. HltrofoL p4rr. I. 

i Excom mvnicati onis vincvi. o.]}Hpifcopi ex- 
communicationi fubjiciuBtur tam de iurc 
quamde facio , lata: lententia:, vel alcge, vel 
a canone, ctp. tcnnnpit. Sc cap. rcbwm. dt fent. 
rxtommunic. Alias excommunicari non pofi 
fiint , nificaufa legitime examinataaduode- 
cim iudicibus ex decreto Zcphyrini , quod 
cftintclligcndum de excommunicatione fo- 
lenni, Ctn. i. 5 . <]. p. icd nec hodie Epilcopi 
incurrunt iplo facio fententiam interdicti vel 
fulpefionis, nifi nominatim & cxprcfse de ijs 
fiat mentio, vt ftatuit Innoccnt.IV.in Cmaiio 
Lxgiuntnfi , ctp. quia, de ftm. txccmmumctt. in 
6. Vidcquiplcniiisinfra ad ctp.j. dcfcnt.tx- 
commumc . dicturi fiimus. 


rv, -\v r' is *vi *vt r% A?-, rv. r\S -C, fy, ris ro r^, rjb ?v, rv, ryV rcS *$, •' rlbdja 

TITVLVS IV. 

De Dilationibus. 


3 Eptfcopo Ferentinati. 

C A p v t I. 

Itteri tuae ac petitio diledi fil. b Archiprcsbyteri fan- 
dorum PrifciSt Aquilae denuo nobis exhibitae conti- 
nebant, quod cum caufam qui inter ipfum Ardi ipres- 
by rerum ex vna parte, & Nobiles viros Andnam 'Ala- 
ti in. &G. ac fratres, &; filios eorum ex altera, fuper qni- 
bufdam poffeifionibus & rebus alijs vertitur tibi duximus committe- 
damjidem Archipresby ter libellum Ecclefii fui nomine obtulit con- 
tinentem, quod penfio pro didis polfdfionibus foluta non fuerat ip- 
fi Ecclclu claplis iam tribus annis, 6: vitra : »obilibus vero ipfis pc- 
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tentibus, vt explicaret ipfis fpatium, qnod per Iianc adiedtionsm , Sc 
vitra, fignificari volebat , Sc ipfo Archipresbytero exprimente , quod 
feptemannis fuerat inditftx pelionis folutionecelfatum.Scijdem No- 
biles dicentes libcllulm Ecclelia: buiufmodi cxpreltione mutatum, 
longiores addelibcrandum "inducias petierunt , qqas quia denegafti 
eildemnoftram audientiam appellarunt. Nos ergo appellationem hu~ 
iuimodi friuolam reputantes f. t. mandamus, quatenus ea nequaquam 
obftante in negotio ipfo pracuia ratione procedas, iuxtsf priorum con- 
tinentiam litterarum. 

1 TTPiScoro F fsh-jtino.] C iuitis !|XC olim tino, alias SS. Aquila; & Prilcat , nonus cft 
IT Hcrnicorumni Latio . Ferentium . citu numero inter antiquos Vrbis titulos, apiid 
A forrnH>>o,ciUub ditione Pontificia. Anailafitim Brbiiotliccariuni, & lubeft cum 

b Arc mpsEsrvrEiti SS. P«isc*e tr Aqviiaj.J alijs quinque Prcsbytctis Cardinalibus Bafi- 
Malc in MSS. ^irchipreibyteri. r jfte apud Gre- licx Patriarchali S. Pauli, e* veteri Prouiii- 
gor. Presbyteri. Solus omnium Prcsbyterorii cialt Romano. 

Cardinalifi Tcnior,fiuc antiquior appellatur c Anbraam Alatrivvm.] Alatrium cft quo- 
S. Romana: EcclcfixArchipresbyterCardi- que ciuitas Hernicorum in Lacio inProuirt- 
nalis , cx Onuphtio m libello de Efnfeopetibm : cia Romana, hodie Aittrc, Liuiu sbb.g. Hemi- 

Nili forte tempore Honori; noftri Presbyter eorum tnbut fopubs, Aletrinati , Verulano , O Fe- 
SS. Pnic.r & Aquila: antiquior effcc inter rentiHan, rfm* m eluerunt <juam duitatem, fu* Iffet 
Cardinales. Titulus S. Prilia: in monte Au<- reddit*. t 

wmuim u iimHui um t imommmimmm m iuwmmiiu i amaiM U im 



Abbati S. Augufiirti, (fantuarienfis. 

4 Capvt II. 

p *. . 

V M olim inter te lunceledhim, Sc dilp&um filium. Sc ma- 
giftrum R. nuntium ven. f. n. Cancuarienfis Archiepifcojf!, 
[ coram fcl.mem.Innocentio Papa piaedeceffore noftroquae- 
ftio verteretur, te fnmiter alfetente quod ab eodem Archiepifcopo fi- 
ne profeflionis exa&ione benedici debeas, ficutperfententiam bona: 
memoriat Alexandri Papas fuerat definitum ; St praediato Magiftro c 
contrario affiimame, qu6d ipla lententia per eundem fuerat reuoca- 
ta, ficut quarumdam litterarum praefetiptione oftendere nitebatur: 
idem prasdeceflornofteritavtriquepartiprouidic, videlicet, quod tibi 
munus benedi <51 ionisimpederetabfque iunsprxiudicioArchiepifco- 
pi memorati, alfignans vuique terminum in Concilio tunc proxime 
futuro, in quo fi pollet fufficienter oftendere, quod pioielfionem libi 
facere deberes, eam a tefibi faceret exhiberi, alioquin ab impet itione 
te abfolueretiplius. Ciim autem praefati procuratores tui rcconucni- 
rent Archiepifcopummcmoratum,f#pcr eo videlicet, quod Officiales 
ipiius te, ac conucntum tuum impediunt, quominus polfitis congre- 
gare fy nodum, celebrare Capitulum, Si iurifilittionem Ipccialem in 


go Quinta Compilatio 

fubditk monafterijs cxciccrc ; beneficium nihilominus integrum re- 
ftitutionis poftujantes, fuper eo quod cuiufdam praetextu peifonalis 
compofitionis inter B. 6c H. &. R. tuos praedcceflores amicabiliterin- 
»»° > teruenit, te indebite inquietat. Vndc pradiftum terminum praefigi 
Archicpifcopo petebat : licet eo aduocante ius rcuocandi domum 
nullum fuper praemiifis reconuentionibus terminum ei duxerit prarfi- 
gendum. NuperautemR. monachus, & Magifter Euft. procuratores 
in noftra pracientiaconftituti petierunt inftanter,vtin negotio proce- 
dentes caufaminterpiatfatum ( Archiepilcopum,6c te audiremus, vel 
perpetuum iilentium imponeremus eidem. Archiepifcopo refponde- 
te, quod licet inducite ad deliberandum cum conuentufuo.vtrum* de- 
beret agere, vel non, fibi fuiflent indultar: quia tamen ad propria non- 
dum reuerius fuerat.ScEcclefia fua,6c regnum eflet turbatum, cum fuo 
conucntu deliberare non potuitj quare petebat vlteriores inducias 
fibiexhiberi. Procuratores pratdi&i refponderunt econtra, quodAr- 
chiepifcopus etft non pcrfonaliter , tamen per nuntios & litteras deli- 
berare potuit fupcrhoccumconuentu, vndc non erant ei vlteriores- 


HI 


driuucix indulgendac, ne prorogando.iudicium videremur iuftitias de- 
rogare. Nos igitur atterttientes quod aequius eft, parci ad deliberandi! 
largiorem terminum indulg«rc, quam litem breuiandi praetextu pro- 
cedere minus clare, adhuc ei terminum duximus indulgendum. 

[ O C caput in vno trium Codicum Ma- tionum condat, & cx Malmcsbiirienfi 
nuferiptorum qui peni s me funt adlcri- bb. it^tfltt Pcnnf. Anclor. 

b Sine fROFsssioMs exactioni.] Lis inter Ar- 
chiepifeopum Qtntiiaricnfcm, Sc Abbatem 
S. Auguftini in eo erat, quod Archicpifcopus 
fidei profeflionem in numbus fuis faciendam 
alfcrcrct, antequam Abbati bcncdi&ioncm 
impenderet: Abbas contra fc iblum ab Ar- 
chiepifcopo benedici dc-bcre find vlla alia 
prxil^tionc contendebat •, &: hoc ius vctuftif- 
rimnm in fui fcilicet Monaftcrif fundatione i 
S. Auguftino Anglisc Apoftolo varijs titulis 
St priuilcgijs a lede Apoftolica confirmatis 
acccpilfc probatur , cx veteri Diplomate fun- 
dationis circa annum 'f o }. quod relerrur in 
Tomo i. Conciliorum A »di« a loannc Spclmano 
edito. Abbitem, inquit , a fttit fratribnt defiunt, 
non tifttnmfnmuUuim ordinet A’cbiepifc°ptu ,ntc 
yaijtbi jnlnechtm, jedfttremipr confortem ,fed 
CtHeoim repunt. fet hoc priuilcgium confirma- 
uit Alexander II. Abbati Egclfino anno io£j. 
Locus cll infignis apud Matthaum Paris in 


puimcft, & abeft ab aiijs dtiobus. 

» Akxsti S. AvovsrimJ Vocatur hoc Mona; 
fteriumS. Auguftini, non quod fuerit cius 
ordinis, fcd quod mftitimim fuerit ab Augu- 
ftino in Anglia mifTo a S. Gregorio , in Pala- 
tio Regio, quodEtheibcrtus Rex ob baptif- 
mum & fidem ab eodem Auguftino in Capel- 
la S. Martinifufceptam , 4 e toti regno diffu- 
fam donauit. Quar qludcm Capella antea 
ranritm Bcrte regina qux Chriftiana erat 
feruiebat: anno enim 59$. milTus cftaGrego 
rio in Angliam, vt ex pluribus ipfiusEpilio- 
lis conftat , & cx Beda iit. 1. c/p. aj. & bb. 5. 
a p. jq.ex liberalitatc enim regis in Doro- 
ncrucr.fi, ia cft Cantuariacimtatc Ecdefiam, 
quamprimum S. Pancratio cxftruxerac, in 
honorem SS. Apoftolorum Petri & Pauli di- 
cauif, vt fcpulttlra effet tum Regum Cantij, 
tum etiam Ardiiepifcoporum , ex Guill. 

C.idcno in /»a, & rex monachos%i 

ca imtitui pr(>curauit,ac poftea amiltis bonis Hcurico J. CUrcnbildnt finiit singnjhni tlc- 
ditauie anno £05. vt ex Diplomatibus dona- ftm , benrdiltwmr» .1 T hami Cintuantnfi 

Archieflfcofo 
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tlHhicfifcym deripere fUdrebat , fed in h 
Ecclefa y c> fine procejiionc , *>r fufpiao Jub* 
irthorui tn poflerum prorjus abtefta ejfet 
luno 1163. Tanta enim erat huius Abbatis di- 
gnitas, vt ex Erhclbcrti regis priuilegio con- 
ccilaei fuerit olhcina monetarii, cum iurc 
pecuniam lignandi, vt ex Annahb. S. A ugnfltni 
refert Guill. Camdenusin Britannia fua. 
c CoNGRfcCARtSYNODVM.I-TC.] HxC & finiilia 

non pcrrinuifTc ad dictum Arcli icpifcopum 
probant fequentia verba ex prxdilto Diplo- 
mate» Non ibi MtffdSy djuaf dd fnt ditionis attare y 
nec ordinationes , "Ve/ benedifliones yfurpatme fine 
Abbati i y hei fratrum petitionty exerceat , nullum fibi 
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ius confiet uSnarlktnhelin htllfiimare tyfeat y ait 
Bulla ciuidcm D. Aiiguftiai. Ht haec proban- 
tur ex integra Decretali, liuc exeat MSSii. 
anno Pontificatus, hdtm effiaakt tpfus , te ac 
Conuentutrt tuum impediunt yuominiiipofm congre-* 
g**e jynodumj. eltbrare Capit u C> Utnfdiciwnem 

fpirituale injubdtui Monashn jt exercere^bcnrfuuM 
rejhtutiomsm integum pofuiantts o>r. 
d Larci ore M.Jlnducic ampliores cx xqtiiratc 
dantur, vt in cap. 1. eod. extra ; & ita cx arbi- 
trio pendent, quanuiis olitn tribus edictis, & 
vno peremptorio concluderentur. Alius vi- 
ginti dierum fuerunt, NonelU Iuftin. >3. alias 
jo. Novellam, 


Mj r T«1 MI fl* fitl m f-T 1 .(obi r.ti? f-fi f-gfl ftil f 1BI111 fifl MUdAMa BTfl rg., (ai hi i £JJ xj UkUdttUt 

i wj iw rw w «n »rs m cw nriwwr jwtwwj mntinlitiV) x*iwi tu w? 

Archicpifcopo Tol. 

C A P V T III, 


B 35& E, ac Ioanne Bracar. clerico procuratore ven. f.n.S. Archie- 
&£ pifcopiBracar. in noftra piarlencia condituris , idem procu- 
£§J rator terminum tibi Scprafato Archicpifcopo, eiufque Ca- 
pitulo, in caufaquasfuper primaria inter te ac eofdem vertitur, a £cl* 
memoria: I. Papa pradeceflbre noftro peremptorie affignatum , 6c 
poftmodum approbatum 'a nobis proximam felium omnium Sanato- 
rum, petijt prorogari, 6t dari libi ad producendos teftes inducias lar- 
giorcs.pro eo quod I.Siguntinus, Canonicus Toletanus quem procu- 
ratorem ad eorum praefentiam quibus commifla fuit receptio tertium 
deftinafti.rudicatusfuit infufficiens ab cirtlem. Nos ergo attendentes 
quod ipfi receptores tertium in fuis litteris teftabantur exptefle,qu&d 
idem procurator eis in itinere tanquam procurator necelfaria miniftra- 
uit & produ&ioni tertium multorum interfuit , ac etiam pracftare vo- 
luit fidciurtoriam cautionem, rem ratam omnibus modis habiturum: 


Non 

r on *j 

tur. 


iplc vero Aichicpilcopusid acceptare non curans recufauit plures te- 
ftcsproducereabiplisreceptoribus iequifitus ; eiufdem procuratoris 
petitionem de f. n. conlilio non duximus admittendam, tibi prifen- 
tes litteras in huius rei teftimonium concedentes, ne occafione hu- 
iulmodi alicui polles in pofterum difpendio fubiaccre. 

X Icet iam antea de hac quxftionc tracla- licitum matum Toletano Pontifici in tjiulmJUbet 


I - tum fuerit, in cap.fin. de m mtegr. te/fit. ad- 
jiciendum & hoc putaui * contentionem m- 
ter Toletanum & Bracarcnfcln Archicpifco- 
po» dc Primatu in gratiam Toletani decifam 
fuiifc conflat ex Concilio Toletano 12. c». 
d. anno £81. quod eft antiquius monumcntfi; 


froamctft prafiette PrafiiUti&decedenubHS bpif- 
cofttt eltoere jacet foret, Quod ius fine dubio ad 
Primates tantum pertinebat. loan. quidem 
Garfias altilis Primatum repetit, nempe ante 
Conftantimim. Vtvtfir, certum eft Braca- 
renfem prouinciam nomen & dignitatem 
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auxifle fafia diuifione prouinciarum , in Car- 
thagincnfcm, qux clt Toletana, Bxticam, 
Lufitaniam,Tarraconcnfem , & Gallaeciam, 
qux e/l Bracarcnfis fub imperio Sucuorum, 
Se ConftantiniM.vt perperam quidam putat, 
fcu potilis Gothorum ; qux quidem habuit 
Metropolitas, & amdfum Primatum poftea a 
Palchali II. Calixto II. Eugcnio III. Hadriano 
IV. & Alexandro IU. recupcrauit , vt Maria- 
na, & alij Hiftorici narrant : Se licet ex eo te- 
pore Bracarenfis Primatum libi vindicare vo- 
luerit fub nomine Metropolis; inucnio rame 
diucrlis temporibus Toletano Primatum 
fuifle delatum, vt ab Vrbano II. apud Platina 


anno 1088. cuius rclcriptum refert Garfias 
Tomo 1. Canaliorum. Se quia his non obftatibus 
lis perucnit ad Innocenti; III. tempus, Epif. 
5.(il>. Ij.in qua Primatem Hilpaniarum con* 
firmat, atque etiam Honorij noftri,vt patet 
ex hoccap.tk du}o cap.fn.de in integ.re(ht'.itctixm 
decifa fuit in gratiam (edis Tolcranx a Marti- 
noV.vtteftatut Mariana it. 6 . 0 30. qui 
Ioanncm Contrerium Archiepilcopum To- 
letanum altilis cuexille Primatis titulum re- 
fert, non quidem vt primus hoc nomen libi 
arrogarit , quod tamen fentit Epifcopus 
Apamicnlis ad annum 1423. nu. 4. 


TITVLVS V. 


De ordine cognitionis. 

a Lodoico Illufiri Regi Truncorum. 

Capvt I. 

V AM non credimus latere prudentiam , b caufam nata- 
lium chariifimi in Chrifto filia: N. illullris Regini Cy- 
pri ad examen noftrum, vtpote qui ad forum Ecclcli- 
allicum pertinet iamdudum elTe delatam -. vnde clari 
memorii Philippum Regem Francii patrem tuum lit- 
teris noftriscurauimusprimonerc, vtli forlan Regina ipfa fuper fuc- 
ceffione Comitatus Campaniiquxftionem proponeret coram eo, non 
audireceamdem , quoufque terminata cfletprididfa caufa natalium, 
ex qua illa nolcitur dependere. Licet ergo,(icut eidem patri ruo feri- 
pfimus, velimus Reginam ipfam in fuis iuftis petitionibus exaudiri, 
quia tamen antequam natalium caufa teiminataeflct , dependentem 
exilia fucccflionis caufam incipere , nihil aliud cfiet, quam diucrfis 
proceflibus intricare negotium, &confufione quadam ordinem iudi- 
cij perturbare: tuam quoque Serenitatem pnmonendam duximus 6c 
rogamus, quod fi forte ab ipfa Regina, vel nuntio eius , feu quolibet 
alio fuper hoc fueris requifitus, eorum precibus aures regias , donec ia 
didta caufa natalium Apoftolico iudicio finem acceperit, non inclines. 

a T Olioico.] Ofhuo, filio Philippi Augu- Hcrmcnfrcdo, vel Henfrcdo ( Iccnndum 
J ,fti. Dchiftoria huiuscapicis varij varia: Gmll cimum Tyrium) Torono: fecundo Gon- 

nos paucis eamperftrmgemus. [fabella filia rado Marchioni Montisfcrrari. Raptam cara 
Amalrici regis Hicrofolyuutam a uplit primo fuilTe volunt a Conrado pleriquc autores alij. 
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> t Eollus in biforia Melitenji bb. 2. adii matris 
imbitiofa? ab Hcnfrcdo leparatain fub pi at- 
textu vel confangumitatis, vel frigiditatis. 
Tertio nupflt Hcnrico Comiti Trccenfi, ex 
<juo habuit Adelam & Philippam* Adeia 
vxor fuic Hugonis Regis Cypri 3. dc qua m 
hoc cap. Phi lippa Ayrardi dc hnenna. Poli 
mortem Hcnrici, Thcobaldo nepoti ipfitis 
ex fratre adiudicarus fuic Comitatus Cam- 
pania lententia Parium Franciaf anno 1216. 
iub Philippo Augufto, relata a P.Pithao con- 
tra Philippam & Ayrardum.Poftca contra di- 
ctam Addam ius luum pcrfcijiii volentem 
luper dido Comitatu exceptum fuit de illc- 
gitimationc iplius,ft d videtur hanc exceptio- 
nem fubWolcpropohtam fuifle * illegitimatio 
enim Hia ex vno illorum capitum veniebat, 
aut ex adulterinis, aut ex inediis nuptijs He- 
rlci patris, & Ifabclla* matris Adcl*. Non po- 
terant cfle adulterina:, tdlatur enim P. Stc^ 
phan. Lulinianus m hiflona (>frq Ifabclla m 
dum contraxit cum Hcnrico viduam fuifle, 
& Henfredi & Conradi: imo tte hoc fpccialc 
addit in Tractatu iunum fuper regno Hitrofoljur. 
cap. 5. & 10. homicidas Conradi fummiflos 
ab Henfredo ob raptum vxoris fiue arma fua 
vcrtifife contra Hentredum qui cis non latis- 
fcccrat. Nullum autorem inucni ( nec dili- 
gentiflimum T dictum exadiflimum Genea- 
logiarum Francicatum inueftigatorem ) nec 
Sammarthanum , qui verbum vllum faciat 
dexonfanguinitate aut affinitate Hcnrici & 
Ifabclla; i imo veri flmilius cit nullum vincu- 
lum inter cos mterccffiflc i propofitum enim 
fuiflet infcnccntia Parium contra Philippam, 
-Se fandus Ludouicus Rex fapicntiffimus & 
iufliflimus in tranfadionc autoncace fuafa- 
da anno 1228. inter Thcobaldum tbc Adelam 
fuper Comitatu Campania?, didum dcfcdu 
natalium Adehr obieciflfet , & portionem 
arqualcm vd fupcriortm dido Comitatui 
(qui penes Thcobaldum rcmanlit ) Adcla? 
Jionadiudicaflct. vt videre clt apud Guillcl- 
inum dc Nangisin ~vtra v. Ludomex. Vera ergo 
caufa cur Adcla fiunmota fuerit ab inueflitu- 
ra didi Comitatus adducitur a Ciaud. Me- 
ilardo in hijlonc. obferuation. fuper loinultlaum^ 
nempe quia apparuit Henricum dum eflet m 
procindu transircundi in terram fandam, 
totam terram Tuam dimilifle , Se dcdilTc fratri 
luo Ihcobaldo quondam Comiti Trccenfi, 
•fi ipluru Comitem Henricum dc tranfmari- 
nis partibus contingeret non redire, vt clliti 
Diplomate flgiliato figilloLuddiiici Principis 


(qui poilea fuit Ludouicus octauus Rex ) da- 
to Compendi) rnenfc Martio, anno 1214. Sed 
ne quid diflimulcm magna difficultas hic 
emergit: Innocentius enim 111 . Epift. 7 1. bb. 

2. ad CompoJielUnum ^jnhupt.cifut» Epif* 
topos feffu Ltffcmmfs» y qua illis iniungic, vt 
facerent oolcrnari interdictum cui regnum 
Lcgionemle fuppofitumerat ob iuccftuoiaru 
copulam regis Legione nfis cum filia regis 
Caltclla? nepte fua, ponit cis ante oculos 
motet m impraruifam Conradi MarciuouA 6c 
Hcnrici Comitis Campania? ob inccftum cis 
Regina Hicrofblymitanu , quorum vnus gla^ 
dio, alter prarcipitio pcnjcj mfi fcquamur 
mentem eruditi Autons Neapolitani qui ait, 
in refponfis Pontificii ea que ad fidei dogma- 
ta pertinent rcijci mfl la?la pietate non polle* 
at fi qua obiter inferant, qua? rem quandam 
gcftam contineant, iis, cum iivu huiulmodi, 
vt humana, hoc clt lapfui prona fide nitantur, 
licet, feruata tamen modcilia , diflcntirc : 
hoc clt quod docent grauiter DoCtorts,aflcr- 
tioni Romam Pontificis tunc flandum efle, 
CLimquidpiam afcgcltum narrat , ciquepar- 
rationi maxime innititur : quod non habee 
locum in hatfEpiJ}. imo Innocentius videtur 
clare innuere Henricum leuner.pcccaflc, dii 
ait , cum m culpa dido Concado odammtdo fu c- 
c cfiife. 

bCavsAM NataliVm.] Eft fpiritalts caufa na- 
talium, quia agitur Jc matrimonio, ex quo 
flatus cius qui ex matrimonio fe procrearunt 
aderit in controuerfiatn vocatur , & ideo co- 
ram iudicc Eccldlaflicq dilccptanda , cap. /a* 
tor.cAp.caufam , (jui jilij fint Ugumt. Iurc ulirii 
ciuiliapud Pra?fidem prouinaa? /. 1. CP' 6»C . de 
ord. cogmt . in Vrbe, Confulum cognitio erat 
Ldiui.jf.de liber, caufa. vel etiam Piatorum, 
I. 4. ji Ubertui trgenuus ejje dicat, quod tamen 
Cuiacius ticgauit quahtdm ad Pra?fidcs,cimi 
iurc Pratono mitterentur in promneias , cui 
allcnriumur alij Deflores , qui omne funda- 
mentum dcfuinuntex/. *. C.de ordin. iudicior. 
qua; parum, aut milii pro cis* facit -i ait enim 
ad Prafides non pertinere caufam liat us, qua? 
incidcntcr poli hereditatis qua?llioncm co- 
ram iudicc ordinario motam accedit, qui 
alias non fuiflet legitimus iudcx. At vero iurc 
Canonico nuito pacto' incidens quaflio flatus 
fcquitur principalem ciuilem , quia nun- 
quam caufa' fpiritalis potcfl a ciuili pen- 
dere jVtrtyftc aducrt.it Glqila ad dtftum capu^ 
lator . 

i 2 
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Decano, Cantori , €5* Cuflodi i fantU Seuerini Colon. 
Capvt II. 

Ignificauit nobis O. pauper Sacerdos, quod L. presbyter 
i de b Nouo Pome,Colon. dicrcef cum fuper JEcclelia dc 
* Hisbiche coram Prapofito fantfti Ludgeri Monafterien. 
_ ' Ce coniudicibus fuis automate Apoftolica conucniflct, 
idemconiudices habens esoIHem certa & exprefia coram cis ratione 
fufpe&os, aibitios petijt, coram quibus de fufpicionis caufa doceret: 
Icd dum excommunicationem in modum exceptionis libi obijeeree 
pars aduerfa, memorati iudiccs prius fc debere de iplius excommuni- 
cationis exceptione cognofcere, quam concedere arbitros per inter- 
locutoiiam decreuerunt.a qua ipfe ad fedem Apoftolicam appellauic. 
Ideoquedifc. v. mandamus quatenuslieftita, reuocetisrn ftatum de- 
bitum, quidquid poft appellationem huiufmodi inuencritis temere 
attentatum. 


agro Colonienfi, citra Rhenum. 

S. Liceri. ] Legendum Ludgeri . cft Ecclcfia 
Collegiati in duitate Monafteticnli, vulgo 
Mmfltr , Vucftphalise, Germani* proiimcne, 
fundata ab Hcrmanno II. Comite de Catze- 
nelbogen Epilcopo Monafterienii , fubinuo* 
cationc S. Ludgeti primi Epilcopi. 


4 P St ve rIni.] Ecclcfia Collegiata fundata 
O 'in honorem S. Scuerini Burdegalenfis 
eledi, primi EpilcopiColonienfis anno 397. 
cuius corpus quieicic Burdcgal*. 
b Novo Ponti .]Nouus Pons, vel, Nouus por- 
tus , vrbs dicrccfis Colijnieitfis , vulgo Nitu- 
fert , \c\,Nicufmt. 

£ Hisiicne, ] Forfan /fuLtk,veI, irt 

TITVLVS VI. 

De caufa poffefsionis, & proprietatis. 

a Albati fanefi Cypriani Torcell. dieee. & b fanet* Maria iSfoua 
de Venetijs, h> fantf a Maria Ananr. Pap. Prioribus. 

Capvt I. 

IN caufa quae inter Ven. f. n. * Patriarcham Craden. & 4 
iEpifcopumCaftcllan.ex parte vna, 6c Abbatem & Con- 
'uentum * monafterij fan£ti Georgij de Veneti js,fuper fub- 
,ie€tione ipftus monafterij exaltera, vertebacuijinuenimus 
pro Patriarcha probatum, quod recipiebatur in ipfo monafterio f pro- 
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cefllonalicer * cum inccnfo h aquabenedidta ; Sc icona, & quando re- 
uertebatura giadu l pulfabanturibi campana: , licuc in alijs Ecclelljs 
Ciuitatis ; Scquoddi&us Abbas iuic quandoque ad fynodum Patiiar- 
clke, 1 quinquaginca folidoium Venccoru numerum ei per plures an- 
nos exfoluens. Probatum vero pro Epifcopo inucnimus, quddeiuf- 
dem monailerijconfiimauit Abbates , cui reucrentiam St obedien- 
tiam impendebant. Abbates etiam eiufdem monaftciij ad fynodos 
veniebant Epifcopi, St idem ad exlequlas inuitatus recipiebatur pro- 
cdlionalitercum iolennitate pratdifta, ac fimiiiter intritatus in fefto 
Beati Georgij procurationem recipiebat, ibidemque eum in " barca 
Tuain fello Purificationis Beata: Maria: Virginis conducebant. Cum 
autem primo in his polfdTorio egerint Patriarcha Sc Epifcopus memo- 
rati, nos eos ad pofleflionem.vel quali reftituimus praedictorum. Ve- 
rum quia hinc inde petitorio nihilominus aedum fuit, Scvtraque pars 
totum ius fuum videtur in iudicium dcduxilic. Nos vilis praedecelTo- 
rumnoftrorum priuilegijs, monafterium ipfumde f. n. conlilio libe- 
rum efle decernimusSc immediatead Romanam Ecclefiam pertinere, 
illud in pratmillis , St alijs qua: iurildiedioncm St fubie&ionem relpi- 
ciunt ab impeticione diidorum Patriarcha: ac Epifcopi abloluentes, 
non obllante pofiedione circa praediSfa probata, cum non docuerint 
le tanto tempore talia percepifle, quod per hoc fuerit libertatis priui- 
legijs derogatum : referuamus tamen Epifcopo fupradiedo quaeftbi 
circa chrifma,oIeum factum, ordinationes clericorum , St qtuedam 
aliaineifdem priuilegijs fpecialiter referuantur -.ad haec cum de prae- 
miflis quinquaginta folidis ad fubiecdionis indicium a Patriarcha frt 
ardum, per fententiam huiufmodiei non adimimus, fr alio iurede ipfts 
experiri voluerit, poteftatcm. 


* A Beati 5. Cypriani Torcellensis dtoe«* 
cusis. ] Torccllum infula Venetijs 
haud procul diftans,quo tranflata fuit fedes 
Epifcopafis ab Altino antiqua vrbe ab Hun- 
nis euerfa» 

b S. Mariae Nov ab.] Sita cfthxcEcclcfia in 
tertia regione Veneriarum; vocata di Cantrejo. 
«Patriarcham Gradensem, ] Angelum Ba^ 
rozzium, qui fcdit ab anno mi* vfquc ad an- 
num 1230. Paulinus Patriarcha Aquileicnfis 
anno 568. metu Alboini Longobardorum 
Regis, Aquilciam reliquit, atque thefauro 
Ecclcfia? arrepto in infulam Gradi maris 
Adriatici k recepit in cbonico Veneto. Ideo 
Leo IX. Antiftitein Gradcnfem noua? Aqui- 
leiac Patriarcham vocat Epft. 11. Onuphrjus 


fn chronico Ecclcfaftico feribir Patriarcharum 
Aquilcicnfcm decreto fynodi Gradenfisanno 
580. Gradam tranflatum , & primum Gra- 
denfem Patriarclum anno 611. memorat Cd- 
didianum. contra Chronicon Vcnctii, quod 
ante Candidianum ponit tres Patriarchas 
GradenfcSjEliam nempe Gra?cum,Scuerum, 
& Marcianum da Pirano , & refert Eliam 
Grsecum ex Epifcopo Gradcnfi creatum Pa- 
triarcham decreto Concilij Gradcnfis anno 
582* conuocatiautoriratcPelagij II. & dui- 
tatem fa&am Metropolim Venetia?, 8c Iftria?; 
quod confirmatum fuit anno 967. in Con- 
uentu Roma? habito fub Ioanne X 1 H. &: 
Othone magno, & demum a Leone IX. iri 
Latcrancnfi Conucntu gnno 1049. Tandem 
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1451. poft mortem Dominici Michaelis vlti- 
mi Patriarcha: Gradcnlis , B. Laurentio Iu- 
ftjniano Epifcopo Callellano aflumente 
titulum Patriarcha; Gradenlis, Patriardwcus 
tranilacus fuit Venerias per Nicolaum V. 
i Ewscopvm Castclcanvm. ] Id elt Epilco- 
pum Venetum. Vna ex fex regionibus Vene- 
turum antiquitus vocabatur Caltrum Oliuo- 
li, 5c iain vnico vocabulo, Cajitllo, in quam 
tranllata fuit Ecclefia Cathedralis Veneria- 
rum anno 774. autoritate Hadriani Papa:, 
ideoPrarfiil Veneriarum diitus fuit Epilco- 
pus Oltuolenlis vlque ad annum 1091. in quo 
Hernicus Contarenus XXHI. Epifcopus titu- 
lum aflumpllt Epifcopi Callellani. 

* Monasterii S. Georcii.] Tribunus Mcmus 
XXIV. Dux Veneriarum anno 981. dedit in- 
fulam S.Gcorgrj Maioris ( quingentis paifi- 
bus circiterab vrbe e regione D. Marci poli- 
tam ) Abbati loanni Morofino, q*i ibipofuit 
monachos S. Bcnedidti : Chromem Venetum. 
Monafterium cfl hodie fumptuofilfimum. 

I Processionauter.] Ha:C vox proprie ho- 
norem non liibiedlioncm denotat * ingerit 
tamen fubieffionis fufpicionem, vtiam an- 
notauiadeap. cumoltm. fup. de drUtim. Vulgo 
hic honor prarftari (olet Epifcopis, vt in EfiiJ. 
ia. hb. 4. rcgiftri Innocenti) III. de' Veglenli 
EpiIcopo,atquc etiam Regibus, vt docte an- 
notauit V.C. Bofquctus, & eruditiifimusvir 
Altcferra , Lh i.cup. 17. it Vocih. cjr Cenitib. 
In tranllarionc reliquiarum hic Procelfionis 
ordo etiam feruabaturvt in receptione cor- 
poris S. Mcdardi a Gaudcrico Sucflioncnti 
Epifcopo refert Fortunatus in ii»j 7nra,eap.i8. 
Ctun thymUmuehcri/$ , cum crucihmi procejnr , O- 
ccrtfcrMut De his vide tpnt. 281. Innocenti) 
III. hb. 1. regijht. Idem refert Rubeus de Ab- 
bate & Monachis S. Benedicti diui Apollina- 
ris in ClalTc erga Epiicopum Raucnnatcm. 
sCvm incenso. ] Incenium, leufullitus non 
proprie honoris ii reuerentiar elt argumen- 
tum, fed potilis emundationis Sc fanctifica- 
tionis titulus, vt S. Seucrus Alexandrinus in 
ordine oblationis fcnbit. Ideoquc in veteri 
Rituah Romano Diaconus in Ecclclia thuri- 
ficat Pontificem, tum deinde Acolythus ce, 
tcros ex clero, & reliquum populum apud 
Philotheum Patriarcha in oriiim mimjlrtmii in 
ordine prtmo x, I* ruor cc r Tum Xuai. Qc in M ijfu 
^1p<jl'*hcAy c.flvw/af Aaoi *Tr« iup<*iucoJ'ru~ 
uotoc. Datur enim fuffitus ad incitandum po- 
pulum ad 'orationem. D. Hieronym. in Pfolm. 
140. tum ad effugandos D.vnioncs , vt ex Or- 
dine Romono coni tat. Idem quoque in baptif- 
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nio ,bcncdidtionibus, &cxfequijs mortuo* 
rum , vt late t radia ui in Ob/eruattomb. 
h Aqva Benedicta.] In receptione Epifco- 
porum Sc Abbatum femper adhibita aqua 
benedicta propter faudhficationcm : cuius 
afpcrfio fieri etiam folitatam fuper populum, 
quam fupcrtcmplum, vt patet cx Lucholngio. 
Agros etiam, & vineas, pecora, & pabula 
eorum, nccnon Sc cibos fuos , & potum olim 
a/pcrgebantChrilliani, vt docet cap. 5. Capi- 
tularium Hmcnuri. Gregor. Turon. hb. i.mira- 
cul. cap. 20. Sede gloria Confrffotum cap. 76. Qui 
ritusprimitus dcfccndit cx Apoft olorum co- 
llitutionibus , vt patet ex cap. 7$. Conjhtut • 
A pojlolsc. & Alexandri III. apud Anaftafium, 
& in Can. atjnam.de conftcr.dtjl. 3. vbi hxc aqua 
vocatur fandificationis,afperfionis, Sc expia- 
tionis, m vita S. Gcnulfi , cap. 16 « Ad purifica- 
tionem illius adis aquam prap arant expiationis. 
i Et Ico na.] Diu cogitaui quid inteliigatur 
pcriconium,vcliconam, vt alibi feriptum 
elt. Iconium pro quacumque effigie, vel ima- 
gine fuinitur, vt apud Sucton. m Caligula , ge- 
nus monet* dicitur imaginem principis refe- 
rens, inde, Ceing. fcd hic putem pro vexillo 
poni, vt in Glollis *<*<*», liuc,b*aa^«, fimula- 
cruraji/xoKS-aff^c» apud Codinum,id cfl tabu- 
latum, cx quo dependent imagines; apud Iu- 
lium Pollucem uadouur a ()icvt UUoil a. T V 7 TU- 
UiQa id cfl monumenta deorum , £?• imitatrices f- 
g* r *. In vexillis poiita erant liuiufmodifimu- 
lacra, didla td oryi a y k, ra CdiJa ,in Potiauonc 
CouJ}antini i Sc apud Simocatram lib. 3. cap. 4. Sc 
Anailafiu m Ha diu no , inde B*nnUie\ Labaru, 
Ccdrcno Sc Codino, quod prx- 
ferri folitum in expeditionibus bellicis -& mi- 
litaribus coram regibus & Imperatoribus, vt 
de Labaro Condamini refert Eufcbius ; in 
publicis etiam conucntibus Sc Proccflioni- 
busEccIcfiaruin ferebatur ineo Cruxdcpi- 
dia crar, vnde dicitur a Suida 7 d vucar , fle apud 
Curopalatcm Cap. 6 > fatfJc « yw uxorati tar 
dyiutr utyaXimv uaprdpoir. f ortunatus presby- 
ter dc'Vif4^. Medardiy cap. 19. ob depofitiorus tl- 
lius tejhmonium in loco in quo ad momentum quieuit 9 
faxea columna tn titulum ereftaej} y qua injerto no- 
mine faccrdotis defuper etiam tulit affixum "Vexillum 
fauftt cMcij.Prudcntius aduerfus Symmachu» 
. J-linc fgnat Cherubin } hinc Labara janfta tuum - 
phum 

Brachia tenfa notant . 

J-linc didti Bandopho ii, &, flammulares , Sc Ban - 
derefij qui talia ligna prxfcrunc. Tanti facic- 
bant illa vexilla, vt Honorius noller annoX» 
fui Pontificatus fcriplcrit Duci Venetorum 
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(e illum excommunicaturum, nili iconem 
Epilcopo Bcthlchcmircflitucret. 
k Pvcsarantvr Campanae. ] In receptione 
Epilcoporum & Abbatum pullantur campa* 
m .vndc in Epift. 297. Hb.i.reg. Innoccnt. III. 
ait ruptos fuiflc funes cainpanaru , nc Abbas 
Hauiueniis adEccldiain duceretur^ infode 
collocaretur, ne poffent ad Ecclefia* • ducere, fores 
E c defit claufe funt , ruptis fumbus Campanarum. 
Nam & inuellitura fiebat per funem campa- 
nje,vt pollca dicitur; Epifcopus in [ede Abbatis 
illum conftituens , per funem campant , ftcut moris 
muejhmt. 

l L. Soliuorvm Venetorvm. ] Variant MSS. 
duo habent L. (olidorum Venetorum i vnus 
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vero Codex habet V. (olidos Venetos . qui c - 
<juid Iit, folidulli argentei erant i lubJoannc 
enim Dandulo Duce 48. anno 1280. primum 
nummus aureus Venctijs cudi coeptus, luflt- 
Manus in hijio *. Vcnetor. hb . 3. 

In Barca.] Idem quod (capha, Gloflis rb 

erxo.Q<n , fi AtuQot, axenter. Harmenopulo 

& xmnAdt, ( nobis, Condole, & Italis 
CondoU)tib.2.cap. ri. vocat Cedrinus 

vulgo Curabile , nauis leuandor caufain /. 4. j}\ 
ad leg. ixhod. Sc Ilidorus hb. Orig. 19. cap. j, alias 
dicitur Colaudium, Chalanr, X «t< 'ruraU/at 
apud Niccram& Cedrinum notat Cuiac. ad 
(. 3. de res Tnndscat. 


TITVLVS VI I. 

De refbitutione fpoliatorum. 

1 Burgenji Arcbjepifcopo* 

Capvt I. 



X parte vcn. f.n. Tolct. Archiepifcopi,& quorumdam 
futfraganeorumfuorum nolbis eft auribus intimatum. Non , 
quod chariffimus in Chrifto filius nofter illuftris b Rex |’° r n " 
Cadellx, dilectum filium magiftrum B. «Segobien. ele- 
dtum pofteleifbonem & confirmationem iplius , diccn- 
do pro voluntate fua, quod J cunreius aflenfu eligi debuilTet, Epifco- 
patu. Segobien. exire coegit, 6c bona Epifcopatus eiufdem ficut 
voluit, Sc valuit, occupauit. Quia vero quantumcumquc Regem ip- 
Eum affc&uoiiusdiligamus, talia luftinere non polTumus, nec debe- 
mus. volentes fupei hoc cx officio noftro procedere, dife. v. m. qua- 
tenus cum non poffit, nec debeat in iudicio contendere fpoliatus. fu- 
pei prxdiftielefb eie&ione & inualione rerum Epifcopatus iplius a 
quocumque faftis velitarem folicite inquiratis , de quibus fi vobis 
conlbtcrit, diltum eleftum fpoliatum.audtoritate nolba plenarierelb- 
tuereac relbtutum defendere procuretis: pendente tamen ftfticutio- 
nis articulo, vos,omnes prouentus tampeicipiendosdecctcio, quam 
huc vfque perceptos integre colligatis .Sceledto affignetis eidem. 


, 1 ) Vadegaienii Episcopo.] Legendum b Rex Castellae.] FcrdinandusIII. qui po- 
jQ Burgcnli, in Callella, cuius tunc ftea ditius fuit fanflus. 

Mauricius cxAngliaoriudus Epifcopus erat. cSegobjensem siscTvM.]Fortehui£ Epifcopo 
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infenfus erat Fer dlnandus , co quod Scgo- 
bienfes primo ab illo ftudijs auerfi fuere, pra:- 
occupati artibus Aluan Comitis qui nonfa- 
uebat Regi- Mariana fifi. lucap. 7. 
d q vu eivs assensv.] Elcdlionem ablquc fuo 
conlenfu Epilcopi Segobienfis irritam pro- 
tendebat rex Caftells. Quod ius defumptum 
cftcximperio Gothorum, qui fibi hanc fa- 
tuitatem arrogarunt, vi confiat ex Concilio 
Toletano XII «" d. Placuit omnibus Pontificibus 
Hifpon ie & Galltecix licitum munem To- 
letano Ponufid^uofcuntjue eluent Regiis poteflas 
proficere. Quod confirmatur Concilio Tole- 
tano XVI. Se plcrifquc alijslocis. Sed hic Rex 
Cadello electionem fibi non deberi, fcdaf- 
fenfum tantum contendit, quod confirmat 
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in Gallia vetus Concilium Parificnle anno 
559. can. 9. fub Childebcrto rege. Nullus cwi- 
bus insutis crdmctur Eptfcoput , rufi sjuern populi , £> 
clericorum eleflic plemfnmu ijutfierie , 'Colunttle 
non principis msporio. Quibus verbis non exclu- 
debatur regius alfenlus. Deco litem motam 
fuifle a Rege Nauarra; confiat apud Innocct. 
III. fit. 14. Epifl. 122. In Anglia quoque primi- 
tus elediio Epilcoporum & Abbatum fiebat 
fine imperio regis, apparet ex Concilio Be- 
canecldcnfifubVuiftedo rege Cantio, anno 

694. Qm dignas inuenitur eligatur, nrtjue tmm de 
hac re aliquid pertinet ad decrttum,~ul imperium re- 
git, Contrarium autem morem Hifpanix 
damnant Hiftorici, & maxime Mariana fit. 
24. «p. 17. 

1*1 




TITVLVS VIII. 



De co qui mittitur in poflefsionem causa 
rei feruandie. 

uirchiepifcopo Tyren ■ 

C a p v t I. 

Iledo filio 'I. Barbo procuratore Ecclefix fandi Marci 
de Venetijs olim nobis humiliter fupplicance , ve cum 
paratus eflet tibi iuftitiae plenitudinem exhibere fuper 
b Ecclefia fandi Marci de Tyro, & rebus alijs de qui* 
bus inter te, & Venetos, ac Vicarium Venetoium,qux- 
Ilio mota fuit, pofTeflionem iplius Ecclefia:, quae per felicis memorix 
I. Papam prxdeceflorem noftrum tibi fuicJ causa cuflodix aflignata, 
fibi reditui faceremus, quia te pro caufaneceflaria tunc abfente ei af- 
lignari non poterat poffeflio podulataiNos eidem indullimus,vt fibi 
* lapfus temporis non obfideret, quominus pofleflione ipfamiecupe- 
rare valeret. Quoniam verdtantrim temporis ante concedionem ip- 
fius indulgcntixdicicureffluxifle , quod tibi fufficere poflit ad verx 
poflefliomseffedum fecundum datuta Concilij generalis, &t (i forte 
tempus ipfum tantum ante prxdidam indulgentiam non effluxerit, 
videtur, quod eadem ad veram pofTeflionem viam tibi prxcludar, 
ciun (Impliciter contineatur in ipfa, quod de ccteio ipfi procuratori 
lapfus temporis non oblidat quominus pofTeflionem recuperate va- 
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Icat memoratam. Nos quorum fuit intentio iuri didfi procuratoris, 
ipii Ecclelixline tua 6c Ecclelix tux iniuiia fubueniie, automate 
ptxlentium declaramus, quod nolbx intentionis non fuit per ipfam 
indulgentiam ius perimere, quod tibi competcbac ex poflcllioncprx- 
tenta.vcl poft reditum tuum coqjpeticiat ex futura ; Ubi enim impii* 
rarepotempaisadueila.il ncgligens fuit infua mtUcia prolequenda, 
cumabfentix tux impedimento ceflante , te conucnicndi habuerit 
facultatem- 


a T Barro.] Illuftris eft hxc familia Barba 
J.. Vcnctijs,& ex ea prodiere Cardinales, 
fcd in Chronico Veneto non inuenitur no- 
iticn huius procuratoris, & ponitur exprefle 
lub Honorio nollro creatio Kaincrij Danduli. 
in Procuratorcm-S. Marci, 
r Kccit SJ AM S. Marci ub Tvro.] Ante Tyri 
obfidioncm,cum Venetis Varinundus Anfi- 
ites Hierofolymitanus, qui Balduini regis no- 
mine rem adminillrabat , ad huiulmodi con- 
ucntioncs dcucnit, vt in omnibus regni Hie- 
rofolymifani Antiochcnique principatus vr- 
bibus prinum 4riM,p<iHnmyicum cnmfort xie, 
ommmodumijut petejiittm cum Gallis Y'enett habe- 
rent. Exprrffumtjuotjvt "Vr T>ri ,ft cuperetnr, tertiem 
penem Venta ptrpctits po[fefiteme retinerent , eam- 
que conditionem impletam tu 1 fle -Ut Iulli- 
nianus Patricius Venetus, Htjlor Veneror. hi. 
2 .C 9 ' }■ Exquoconijci potcli Venetos mdi- 
< 5 a ciu itare Tyri Diuo lito tutelari Matco Ec 


menda*, contra decretum Concilij Chalce- 
donenfis cen. 10. Leo quartus diucrlo iurc 
duas Ecclcfias habere permittit, vnam titu- 
latam, alteram commendaram, ea». 5. 11. tj. t. 

& Innoccnt. IU. m cup . duiun. it eleihon. Inde 
etiam beneficia dicia funt Commeneeatmei , \ t 
in 1.2. rir.44.f1E it. Itgum Lengrib. Crr.-ri trro 
homntt Uber 1, tfui >rl Commendattcnem 3 trrt E »e- 
ficwm Ecclrfte/ttcum habent , fttttt relujnitejl, :.i m 
fuciuni. Inde nos Commundat: & Commendem t. 
Caulam Commendarum praecipuam hanc 
e/Tc certum eft, citm dioeccles ob dcuaflatio - 
ncm'paganorum,ve( hereticorumdeferti-cf- 
fetu, commendabantur Epilcopis alterius 
dicecefis, vt Frotario Burdegatenli Archicpif- „ 
copoloannes VHI. Bituriccnlcm Ecclcliain 
cbmmcndauit,quaindiu fcilicet Bituricenfis 
dcuaftatio duraret in tfift. ai. BaJlamon ad 
cun. 34. Apoitol. ait ntuitas duitates a . ;>gt . r 
gentium i.icurfiones ab. r qae Epilcopis ma- 


defiam conftruxiflfc, & forlan quoque Pro- uenrcs, oeconomica ratione alijs attribui, *«- 
curatorem D. Marci confittuific didtutnBar- rd^&yet 01 unctita. rrncxi -ce. 'ra.:tutxT.l'tr ru. 
bum, de quo noder Honorius. Notanda verba *ar 0 bnoiouiui , quia & 

1 Vjcamvm Vbnetorvm.] Magiflratum, cui Procuratores oeconomi dicuntur ab lc.nu- 
quotannis regius qua*ftor(autorc eodem Iu cent. III. in Epijinlnfxfi. 

Itiniano ) ex xrano Hicrofolymtrano aureos ‘Lapsvs TE*n;oKi!.]Nec 
nummos trecentos perfoluebat. 
d Cavia CvtroDiAE- J Cullodia rerferuandj* 
causa dc qua hoc ce/. non tantum ad frudius, 
fiuc reditus pertinet; led etiam ad regimen 
Ipihtale; & hanc duplicem effc conllat,vnam 
quar Patronis debetur, alteram qui concedi- 
tur cuilibet rei (eruanda* causa. Illa proprii 
dicitur Aduocatia, defenfio , 8e Cuftodcs di- 
cunrur Aduocari &Defcnforcs,vt8c nos fu- 
pra diximus, & plene V.C.Bolquctus ad In- 
noccnt. III. Ex bac cullodia fluxerunt Com- 



fum::i ui ci.i .. concedi 
fice : vtpdte a (tlminbPri 
dum vocac reptretunem rei 
lt. C. de tfmponb. CV reperer. eppttleit n*rn. A nc- 
J i™ nummi reputatione peti prectpimui.Sym mach’ 
Eptji. yi. CT 49- bb. xo. CumlutUr tvftitctmceojx 
Upfetm repetitione fercire. hillinian. in NitulUs 
iitai mtueii vocat ,id eft rtjimrittontm,{cu ren 0- 
tutionem , quam txbikjh Jputtj redinugranontm 
vocat 1 . 1. C. jheodof. de repirnt, ipptUmon . 
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* — »*** fTI ini fiTfcl m >-m« >MH JJU - 

* "Va 'Ta tra ^PH^nT aVT ntPX Lva CaTTnW syj* 

Arcbidiacono B. Sahsbmen. dicecefs. 

C * p v t II. 

Ignificauit nobis I. Rc&or Ecclcfi* dc Vuicam. quod 
cum a Abbatem Stconucntum Abcndon. Salisberien. 
dioecefis coram te, fuper quibufdam decimis non exdc- 
legationefe.Apoft.conucnilfet, ipfi lite pendente fuper 
eildem decimis quandam indulgcntiamimpetrarunt a 
nobis, nullam, vt dicitur, facientem dc mota fupcrhoc controuerfia 
mentionem: vndedi&us I. humiliter fupplicauit.vt ciim robur firmi- 
tatis habere non debeat, quod a nobis fuper relitigiola taliter eft ob- 
tentum, caufam decidi ficut iuftitia exigit mandaremus. Quia vero 
noftrx incumbit folicitudini htibus^c contentionibus fincmlmpo- 
nere,ac Ecclefiarum iura integra conferuare, dife. t. m. quatenus fi 
eft ita.indulgcntiahuiufmodinon obftante, negotio finem debitum 
fublato impedimento appellationis, imponas. 

1 A Beas et conventvs Atendoniae. ]In que amoris alfump/lc, vt per fc loca «dilido 
* xxBcrkcnfipago, dioecefis Salisbcricn- 
fiseft Abendomx Coenobium, fundatum i 
Cifla rege Anglorum , patre Inx fegis Occi- 
dentaliumSaxonum : poftea Edrcdus Edfrc- 
di nepos rex illud coepit reftitucrc, taimim- 

TITVLVS IX. 

Vt lite pendente nihil innouetut*. 

* Cancellario , Cantori , £ 5 * A. dicio JA are fc alio 
Canonico Parifeenfi. 

Capvt III. 

Ileffus filius Magifter A. peifona Ecclcfix de Bafteuilla 
expofuit coram nobis , quod cum inter prideceflorem 
fuuex parte vna, & b Prioiem, ac monachos de Balleuilla, 
Carnotenfis dioecefis ex altera, fuper decimis noualium 
intra fincj fuz parochia: confidentium qurcllio emerfrifet, 
ea pendente coram indicibus a fede Apoftolica delegatis, Abbas fic 
' conucntusfandti Martim Maioris Monaftcrij Turon. quibus fubfunc 


run, metaretur, & fundamenta ia&arct. Sed 
eo morte prxucnto Abbates illius loci certa- 
tim id locuplctaucrunt, ita vt in immenfum 
creucrit. 
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Prior & monachi fupradidti ,piofe, ac membris-fuis obtinuciuntale- 
de Apoftolica indulgentiam fuper pciccptione huiufmodi decima- 
rum; cuius praitextu tam difli riiorSt monachi fupradidtas decimas 
fibi vendicaie contendunt ; licet in indulgentiaiplj mentio de qux- 
ftione fupradufta tacta non fuerit. Ideoque dife. v. m. quatenus au- 
toi itate noftraiudicibus, quibus commifla fui tipfaquxftio.iniungaiis, 
vt.indulgcnttanon obftantc pixdidta, in negotio ipfo pioccdant jux- 
ta traditam libi formam. 


* ✓'“^Ancellario Panisiensi.] Vide quar Prioratus cftConucntiulis fandi Odorgijdc 
V v notantur infra ad ca/>. j. de tefl, Bajjamutlle, diceccfis Carnotcnfis, dependens 

b Peiorem ac monachos dh Basse villa. ] a Maiore Monailerio, fliatmonjher . 

Af&f&f&r&rfrrJv r&rjVrfvrf» 

1 . TITVL VS X. 

De fequeftratione poflefsionis, &fru£tuum. 

Priori de Bebant. Decano de Dalit. F. Canonico f ancti Maria 
de Hafitnges * Ctccftrenjis dioecefts. 

CAPVT I. 

* 

Ile£his filius R. Re£tor Ecclclix de Bcrtucia, fua nobis 
petitione monfttauit , quod cum inter ipfum ex parte 
vna, &: b Abbatem,Stconucntumde Ceftna«Lond.dioc- 
_ celis ex alteia, fuper eadem Ecelclia coram Abbate de Si- 
biton. St eius collegis ex delegatione Apoftolica^ quxftio vertcietur, 
iudices ipfi prout erant plus debito parti alte» lauorabiliores, polt 
appellationem ab eodem R. Icgitimeimcrplbhtam , prxdiCtos Abba- 
tem Sc conuentumin polfclfionem ipfius Ecclelixcaufa cuftodix in- 
duxerunt : memorato vero R. causa profequendx appellationis apud 
fede Apoftolicaconftituto.prxfati Abbas St couetus frudtus iplius Ec- 
clclix medio tempore perceptos pro fuo diftrahunt libiro voluntatis 
in eius prxiudrcium St gtauamen. Quocirca dilc. v. m. quatenus fieft 
ita, faciatis prxdi&os fnnftus vfque addccilionem negotij fcqueftrari. 
Scii quid interdum de iplisdiftra&um inueneritis in ftatum debitum 
ieuocctis,conrradi<ftorespercenfuras Ecdeliafticas compefccntes. 

* ✓"'SlciSTRENsts.jSic legendum cft,fubCa- J?rr,re(h' Ciiill. Camdcno in firirmn. 

f t tnaricniCcWir/irr Anglicernifi malis l A>uitinu Curnu ] male it Cijlcti* apud 
«licere Honorium rclcribcrc Exonienli EpiP Gregor. Dua: iunt vari® lectiones in crib. 
Copo; Exorna cn:m ab AngUs vocatur Exct- MSS.m duobus de CtJ}, a, in tertio de 
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Jba. Si legendum eft de Ceftria, Monafterium 
Ccftricnlc intclligc, quod primus Leofncus 
Comes Ccftricnlis in honorem Vucrburgx 
virginis po fuit, poltcaHugo primus e Nor- 
mannico genere Ccftrix Comes rcftaurauit, 
& autore D. An(clmo,quem ex Abbatia Bcc- 
cenfrin Normanniam cuocaucrat, Monachis 
ordmisS. Benedidiconccflir,HcnriciIV.Iin- 
peratoris (cpultura infignc,que abdicato im- 
perio heremiticam hic vitam duxifle aiunt. Si 
Icgfdujn eft Quoccjlra corrupte pro Glouceflra 
( dubia enim eft hoc ledio ) Monafterium eft 
ampiilftinum quod Ethelrcdi Mercij permiflu 
Olricus Kex Northumbrorum virginibus po- 
fuit i quibus Kineburga, Eadburga & Eua 
Merciorum regina: iucccfliuc profuerunt; 
deinde AIdredus Archicpilcopus Eboraccn- 
iis euerfum a Danis reftaurauit, & monachis 
S. Benedicti dedit. Vide Vuillclm. Malmef- 
bur. Guillelm. Cainden. in Britannia, &: Hanfi 
feldum inbiftor. Ecclcf. ^ 4 n*bc. 
e Londin. dioecisis.] Delenda <unt liare ver- 
ba, nec habentur apud Gregor. Neutrum 
enim horum Monafteriorum eft in Diceccli 
Londincnli, fcd primum, nempe Ceftrcnle, 
fedesolunEpilcopalis fuit ex Lichfeldia huc 
tranflata, deinde adConucntriam,pofteaad 
fedem priftinam longoteniporc ante Hono- 
rium noftrum. Secundum nempe Glouce- 


Compilatio 


ftrcnfc olim quoque Epifcopali dignitate or- 
natumafterie Monumetheniis autor Anglus. 

Duplex eft cuftodiajei feruanda: causa, vna 
de qua fuperiori titulo, propter quam qui eft 
inpofteflionc (rudus & obuentus percipit, 
nec tamen lempcrfuos facit, fed eft tantum 
detentor: nam pofle/fio ab vlii diftat, & ab eo 
quod Gratci^pi dicunt, cum onere rcftjtu- 
tionisin litis exitu, ficondcmnatus fuerit, cap. 
juomam, "Vr bte noncontejl. Quocumque enim 
ex edido poifidentur vendi, & diftrahi non 
poftunt. /. Itlt. de reb. autor. iudic. pofud. .Ex pri- 
mo enim decrcto,quo quis mittitur in poflef- 
fioncm,fittantumcuftos,/ j. §.llr. de adfuit. 
poJ?e[f. mft iudex ob rei contumaciam frudus 
medij temporis adiudicauerit, I. fulcmim.ijui- 
bus ex cauf. mpoffeff. catur. Ex fecundo decreto 
fit rcucrapofleflbr, cap. y. de eo <jui mittit, in 
pojfeff. in 3 compdat. quatn partem procipuam 
fecundi edidi omifitKaimundus in cap.}. qua; 
tamen magni ponderis eft, vt optime anno- 
tauitCuiacius. Altera cuftodia refpicitpcri- 
culum rei,fiinmanu» poftcflbris incidat, ne 
pro arbitrio poftelTor frudus luos faciat ; & 
idcdfcqucftratioconftituitur, qusc fitinwr- 
diammanam,cap.i.de dolo Q>- cent urnae. & eft 
velut quodam lex depoliti , ficut dt re^pneit 
dicitur lex pignoris/. 4. C. depoftti. . 


A -it -fj & 'V 'V & »t/ •S/ -it tjr * * %!/ * A >»> A * * £/ A A 


TITVLVS XI. ]•' 

De Probationibus. 

• Archtepifeopo a Lund. & fujjrag. eius. 

C A p v t I. 

D noftram noueritis audientiam perucnifle, quod b fa- 
ccrdotes Se clerici Dacise legi regni, per quam negatiua 
probatur contra Canones & legitimas landtiones teme- 
, reinnitentes, a criminibus, qua: probari teftibus fide di- 
gnis poflunt legitime contra cos , reputantur infontes’, fi 
fe fuper his purgare valeant quoquo modo 5 vnde contingitquod 
quandoque ad purgationem fui iimiles criminofos adducunt, vt eis 
debeant in iimilibus opportuno tempore reipondere, idcoque multa 
crimina committuntur audaciirs ab cifdem. Volentes igitur vt 
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hxc pedis contraria omni iuri exftirpetut a clero, f. v. m. quatenus in 
probatione negatiua:, dum tamen poflit affirniatiua probari, contia 
canonicas fandtionesin foro Eccleliadico neminem audiatis , l'ed m 
purgationibus bona: tama viros dumtaxat canonice admittentes, eum 
minus efle idoneum ad purgandum quodlibet crimen fciacis, quino- 
tainfamiafuper culpaconiimili eftrelperliis. 


a T N quibufdam MSS.Archicpilcopo Ludo- 
1 ncnli , & apud dregor. Londcnli, male: 
recte iu vno,Lundenfe Londen , cft vtucus Ar- 
chiepilcopatus Dacia;, fcu DaniatabVrbano 
' II. factus Metropolitanus anno 1092. teltc 
Saxone Grammatico , cum antea /ubclfct 
Hamburgenli Ecclefi.e. 
b Sacerdotis Daciae. ] Negatiua; probatio- 
nem licitam iurc regni apud Danos contra 
• Canonum lanCtioncs damnat Honorius. Ne- 
gantisjacinm perrerum naturam nulla rjl probatio, 
ait Innocentius [11. in cap. bone, Sc cap.ijnomam. 
da eledhane. Ad quod cap. in 4. compilat . Ioanncs 
Teutonicus, velli quis alius lit,m fchobji tripli- 
cem negatiua; diltcrcnriam notat, imit , <jiu- 
hietbjScjaili ; duas primas probari ab aCtorc 
oftendit tertian minime, nili determinatum 
•tcmpusjvcl locum habeat. Quem abulum in 
clericis ic lacerdetibus reprehendit Hono- 


rius , eo quod pallim purgatio adhiberetur, 
qui’ tantum in defectum probationum ad- 
mittenda cft , cap ex iuarurr..arfra,dt p* oel. te- 
non. cap. U .legum Bamuanor. lique ptauus mos 
non afolis lacerdotibus, fcd a teta Damas 
gente lcruabatur,idcoHonoriLS legem l-anx 
regni vocat; imo & a Saxonib-s, quus a Da- 
nis acccpilTcconijcipotcft, coquod a Danis 
dcuicti Ce vcdtigales redditi fuerunt, vt licribit 
Krantziusi. Saxomet, cap 11. Ofticnlis, & Pa- 
normitanus idclc ab iplis Icholarib'’ didieilfc 
lefibunc , maxime 111 furti crimine . ita vt de- 
prebenfusin furto, & adhuc rem furtiuim 
lub velle detinens conumci non poliet, 
fcd ad purgationem admitteretur : ira apud 
cos hoc vitium iiiolcucratjVt honori & laudi 
verterent : ideo 6c Qmbtt dicebantur , id cft 
Latrone:, vt idem Krantzius Ictibit eod bb.cap.p. ' 


a, Aarien. & b Lamec. Epi/copis, & Abbati de Falumbario 
Bracar. Dicectjis. 

C a p v t II. 



VM caufam qua: inter Ven. ff. nn. c Colobrien. Egitan. 
Epifcopos fupCr fiiarum limitatione dioccefum venitur, 
vobis duxerimus committendam; dilc. v.m.quatcnuscuna 


ad principale incaufa veneritis fupradi&a, vos fecundufn diuilioncs, 
qua pet libros antiquos, vel alio modo melius piobabuntur >necnon 
teftes, famam , & quacumque aliaadminicula, Deum habentes pia 

oculis in commifio vobis negotio procedatis. 

* A VRiE»sJ.]Dubiuman Auricnli oalloe- fraganci erant: nam Auricnlislub Bracarcn- 
./"YcimEpifcopoad Miniuin,hodic Oienfc) Ii, vt patet ex DmifionibusConftaiitini S: 
an CauriciiliEpilcopo, hodie CwiJ,in ijbrma- Vuair.ba:,dc quibus in hoc cap. Honorius. 
dura prouineia Hifpaniae polito ,o!im in Luli- sLametensi.] vel, LameccnliLulicanu-hpil- 
tania Ptolemioivtccque (iiinaganctis cll lio - copo ad Durium, hodie Lamrgo. 
die Compolldlan* Eceldia: Antiquitus hi c Coeorrieasim ar EoItanvu. ] Vide qiue 
quatuor fcpilcopatus dc quibus hoc caput fuprade his duuiuisadcA/.i.drfruciirarfauf. 
loquitur ( li Cauricnfi legas) hmcntcnlis luf- 
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* Epifcopo , & Arcbidiacono Sen. 


Capvt III. 

Aufam matrimonij , quxinterV. iuuenem&G. puella 
Senenfcm, quxfe virginem &c monacham profitetur 
nofcitur agitari , quia non ita infttu&^m mififtis, frater 
Epifcopc , vt in ea vfque ad b calculum diffinitiu® fen- 
temrx procedere libere valeremus, vobis remittimus plenius inftru- 
endam : dife. v. m. quatenus eamdemppellam ponatis interiminilio 
monafterio autoritate Apoftolica.quod intrauit , vt ibi fccuii valeat 
cbmmoiati, donec iudicialis lententia, quid ei lit agendum decernar, 
recepturi pollmodum prout iuftitiadiftauctit non folum probationes 
viri, licut proteftatus fuerat , quas inducere voluit contra mulieres il- 
las, qux ad inueftigandum ligni virginitatis ex parte puellx fuerant 
introduftx ; verum etiam probationes alias hoc negotium contin- 
gentes, quas pars vtralibet duxerit producendas. Et quia , vt dicit Ca- 
non, Sfpe manus fallitur, oculus obfietrtctim, volumus &c manda- 
mus, vt adhuc honeftas matronas prouidasSc prudentes deputare cu- 
retis ad inquirendum vtriimdidla puella virginitatis priuilegio fit mu- 
nita , caufamque nobis fub vcftris' figillis iuftruftam plenius remit-: 
tatis. 

* T 7 Piscopo Senensi.] Sic legendum , vt in cuntur 4 : calculi! f*f'ag<* colligere • 

r . MSS. non, Epifcopo & Archidiacono quod nomen remanlit, licet vius cuanucric, 
Senoncnfi, vtcftincditioncGrcgorij:Senen- propter fraudes qux in iudicijs committe- 
tis enim Ecclefia creda fuit in Archicpifco- bantur, & ita eludebatur iultitia, vt ex Ly- 
palcm anno tantum 1449. a Pio II. ciueluo, tia refert Pollux lib. 7. caf. }}. ^afotauToCar 
teftc CitareOrlandoin hijlor. Stncn/i. SUuor. 

^CvtcvLvu $»NTE(triAt.l Iftc calculus, iudi- ‘Siculis,] Ita in ea/, frefenutt, & caf. "tlt. 
cialis dicit UT in caf. fer imi, ia/, de appellar. vt m I. tit.fcq. 
rem m* noxa , C. it mdic.^h ?»< ; inde i udices di- 
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TITVLVS XII. 

De Teftibus &: atteftationibus. 

Pr-epo/ito Malifu- a Firman. diaccefis. 


Cap vt I. 

E R.rtras xlobis litteras intimafli, quod cum cSufaquas 
fuperquibufdatn terris vertitur intet Canonicos landti 
Petri Vetctis ex parte vna, & G. Simonis Vuidonis Fir- 
man. ex altcta, tibi fuerit ab Apoftolicalede commifla, 
didtus G. tribus menfibuspoll tellium publicationem 
eblpfis, tcfles fuos interrogati poflulat, iterato 5 fuper quo quid agere 
debeas Apollolico refponfo defideras edoceri. Nos igitur dife. tuas 
breuiter refpondcmus.illumnon effefuperhoc de cetero audiendum, 
nili forfan a principio illos interrogari fuper certis articulis poftulat 
fet, ldquefuillet malitiose, velnegligentia prxtermiflum. 

F Irma.vak Dtoscists. ] Firmuln , Strabo- Liuio» hodie ftrtno. Eft vrbs Archicpifcopalis 
ni Appiano; Firmium Ptolcinaro , & in Marea Anconitana. 

8 Vallis Oleti, & Sacra Menix Abbatibus, b Palent. cS Segoblert. 
diaecef. & R. Arcbtdiacono c Oxom. . 

C ap vt II. 

Icet diledhis f. n. i L. titulo fan&x Crucis piesby ter Cardi- 
nalis» quem procuratoribus Ven. f. n. Burgen, Epifcopi.&c: 
clericorum fan&x Marix de Caftro Sorit dedimus audito- 
rem , ea qux piocuratorcs ipfi proponere voluciunt audi- 
uerit diligenter > quia tamen procurator Burgen. Epifcopi contra per- 
Ibnas reftium produ&orum in pi incipali adhuc fe velle dicere propo- 
nebat, proteflans nihilominus atteftationes partis alterius , qux nunc 
vacante fede Burgen. dicuntur fuiflereccptx, certis de caulis nullius 
efle momenti :cum lis per vos non potuerit terminari, licet pars alte- 
ra fententiam cum inflantia poflularetr illam igitur ad vos de confen- 
fu partium icmittentes difc.v. mandamus quod recipiatis teltes.quos 
contra perfonas produ&orum fuper principali negotio duxerintpro- 
ducendos 5 quos fi rurfuspars altera, vel vnaque voluerit reprobare. 
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contra illos probationes admittere procuretis : ita quod non liceat 
partibus vitra ad reprobationem teftiiim a fpirare ,ncfi producendi 
quartos contra tertios, £cfic deinceps,partibusliccntia tiibuatur , ne- 
gotium protelatumiamdiu, diutius protelari contingat. 

a T TAliis oleti, ] ValUJoliJ, nunc Epifco- 

V t 


patusin gratiam Philippi II. Hifpanix 
regis in ea vrbe nati. Ergo fallitur Mirxus,qui 
Ioanncm primum Caftcllx regem , & longo 
temporepoft l lonorium nollrum. huius Mo- 
nailerij fundatorem fuilTe ait in Chronico ordt- 
nu S. Bencdith, caf. 93. forti ob Marianam 
male intellectum qui refert lih. 8. caf. 13. i 
I oannefnmo Vallis oleti arcem hettrem in Mona- 
flerij formam cermerfam . qua: verba de nouo 
Mona(lcrio&: opulentiori exftru&o mona- 
chis Bencdi&inis a Ioannc rege , veteri forfan 
neglcdlo, accipienda funt. Ec ne quis dubita- 
tioni locus iit, Prudentius de Sandoual Epif- 


e Akchidiacono ExoMENS!.]Lcgcndum,Oxo- 
m«i/i,Ofma vetus Epilcopatus lub Toletano. 
^L.TitvloS. Crvcis Presbyter Cardina- 
lis.] Leo, a (olo Ciacconio Grancalco voca- 
tus, ex Canonico regulari Congregationis S. 
Fridiani Lucentis, uiadonus Cardinalis S. 
Lucix in feptifolio ah Innocentiolll. creatus 
anno iaoo.poftca presbyter tit. S. Crucis in 
Hicruiale anno 1201. vixit vique ad annu 1230. 

Hiiloriatn huius capitisexponit Cuiacius,& 
litem fuiifc ait de clcClionc Epiicopi Burgcn- 
iis, quam (ede vacante ad (e pertinere clerici 
S. Maria: de CaAro Zoris pratende bat. Cer- 
te in Catalogo Epilcoporum Burgcnlium 


Copus Pampilonenlis in Inflor. ^alfonji VI. apudPrudent. Sandoual liuhtla hijlcma Alfonft 
CajltlU regis autoreft Abbatiam iftam funda- VI- vacauit Eccleiia Burgeniis quatuor annis. 


nempe ab anno i:ie.quo Garcias de Contrc- 
ras obijt, vique ad annum 1214. quo Mauri- 
cius Toletanus didlus, patria Anglus (edere 
coepit ; nam Ioanncs primus, qui ponitur in- 
ter didios Garcia &Mauricium,clcdlustan- 
tiun fuit Se non conlccratus, & decclfit anno ' 
121 2. vt infra dicetur ad caf.hlt. Conflantis, ne 
J 'ede hac. ai j. innots. 


tam a Comite Petro Ailurez, & eius vxore 
Eylo xra 1123. anno Chrifti 1 091. & dotatam 
abijfdcm 2’. Maij anni 095. &primunt cius 
Abbatem Saltum nominat ex charta dota- 
tionis cuius fubftantiam refert, 
k Palbntinae. ] Palcntia vrbs antiqua Hifpa- 
nixtempore Honorij noftri Toletani Archic- 
pifcopiluffraganca, nunc Burgeniis. 

... — - rai rT . eri mu r.in rjii riTii ttii * •-* »»» ■». >»• i-»-, «« r»i nn rn rjn r>i «r* 
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Pr&pofito f £ 5 * Magiftro Galfndo , & Ricardode Lauduno 
. Canonicis Rcmcnfibus. 

Ca r V T III. 

f WsA Rarfentata nobis GaraudiSucflionenlis Archidiaconi petitio 
Elpffls continebat, quod cum inter quondam Ricardumpixdecef- 
forem fuum ex parte vna. &c Capitulum iantfti Petri Sueflio- 
nenlis ex altera, fupcriurifdidtione quam idem Archidiaco- 
conus fe in didta Eccleiia ratione Archidiaconatus proponebat habe- 
re. qiueftio verteretur 5 tandemde virorum bonoium confilio “ Ber- 
nardum Cancellarium ParilienfemSc Magiftros L Radulphum Remen. 
ficPetrum Briton. clericosfuper hoc arbitros elegeruntj qui cumfut 
ccpto arbitrio adeo in praedidto negotio proceffillent, quod productis 
tcftibus, & depofitionibus publicatis eorum, receptilque allegationi, 
bus, vtrorumque adtis omnibus redadtis in feriptis , 5c ligiliorum fuo„ 
rumimprellionc lignatis, arbitrium proferre deberent, eildem ditle. 

ientibu. 
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* rcntibuspro fux libito voluntatis, vnus ipforum viam fuit vniucific 
camis ingrefius.&caliuselt in Arcliiepifcopum F.biedlrnen. alfumpcn*, 
qui dillat per duodecim dixtasficampliusab ciiclem } vnde cum pia- 
difto R.foio mininiS arbitrari valente videatur c aibitiium exlpiraflej 
nobis humiliter 1'upplicauit, vc viiis diferetis, qui fccunduift aibitiij 
a<fla prxdidti ad decilioncm caufx procedere debcanc , fciibcie digna- 
remur. Idcoquedilc/v. m quodli elt ita, caufam ipfam iuxea honf* 
modi atta, fublato appellationis obltaculo, fine debito tei minet is: op- 
tione: tamen eidem Capitulo fecundum fandtiones legitimas referua- 
y, vcvel recipiant depolitiones eoium qui liipcrfunt ptoduttorum 
reftium contra eos, vel cafdemrefpuentes confcntiancvt iidem telles 
iterum admittantur : faluo tamen iurC quod in vtroquccafu eidem 
Capitulo competit tam in teftium perfonas, quam in difta. 

» 1 ) Ernabdvm.] J-cgcndum, Bertremnu*, 

Xjnon Bcrnardimi , vt tamen exiilimauic 
vir doilus Claudius Hcmcraius, eo quod in 
Necrologio S. Victoris Bernardum Gcbcn- 
ncnlcm (alias Geucuenlcm, fcd male) repe- 
rent; in alio tamen Chronico Bertramnum, 
cumque Ebrcdun^nfcm Arducpifcopu Scri- 
ptum fuiile refert, quod confirmatur hac De- 
cretali Honori j Ili. cuius tempore Iloruit hic 
Bcrtramnus. 

b R»Dvii>HVM.]Eundcm illum clTe ad quem 
Scribit lnnoccnt. Ilf.Hpillolam 41. kb. 1. quem 
quidem fuifle Canccllarflim IStrifienfemidc 
Hcmcncus Scribit, quod vix ficti potuit , cum 
eundem fadtum Cancellarium dicat eo tem- 


pore, quo fupradiiUus Bcrtramnus eo mu- 
nere fungebatur. ' 

< Akbithivm axspiRAsse.jPcc aiTumptioncm 
Archicpifcopatus arbitrium vacafie innuit 
Hononus, iuxra Paulum in /. non diflmgjttmw. 
§./acerdetio. de reccft. arbttr. Er hoc propter fi 1- 
pcruemcnccm maiorem diurni cultus curam: 
'quod tamen omnino verum non exiftimem, 
fcd cum illo temperamento, quo optimi 
vtitur Abbas, vt non fit cogendus ,.idcuquc 
excuiari poflit,a»/A. fulti ir.egii. C. de efi j. C> ■ 
cler. quamobrem dicendum potius exfpirare 
arbitrinm propter dtllantiam locorum, qua • 
erat per duodecim dixtayrontra Concilium 
Latcranenle 111 cef. mmr.klk. de rqcnpr. 

1 Partnenfi Epifcopo. 

Capvt IVlt 


z*- 



Vper n&bis a Trcsbytcro fupplicante.vtciimiplc Ordinem 
Fratrum Minoium causa probationis intraflfet, ac exinde 
nulla fa&aprofcflioncinfri annum exiflet , fupei hoc pio- 
uideie mifericorditer dignaremur* nos tibi detJimujj^ in 
mandatis vt fi res taliter fe haberet, denuntiares iplurn ad regularem 
obfciuantiam non teneri : dirSto ergo presbytero, & liatre Ioannein 
partibus tuis Minorum Fratrum b Gultodc, cum quibufdarrl alijs pro- 
pter boc in tua prxfcruia conllitutis , didtusCuftos adprolfcindum 
quod idempresbyter profclfionem peiteciflet , quofdam Ordinis fui 
telles induxit, quidepoiuerury: fuper ho$ (contradicente presbytero) 
non- iurati •• vnde praefatus presbyter ai.crebat eorum tcftimonium 
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nullum efle ; prxdi&o replicante Cuftode, quod fecundum Ordinis* 
fui ‘regulam imare non poterant, nec debebat, fed eorum veibis iim- 
plicibusin huiufmodiftandumcrat. Quare nobis humiliter fupplica- 
fti, vt quid agendum lit tibi, te redderemus noftris litteris certiorem. 
Nos erg6 f. t.breuiter rcfpondemus, quod nullius teftimonio quan- 
tumcumqucreligiofus cxiftat nifr iuratus depofuciit, in alterius prxiu- 
dicium debet credi. 

* P)Ahmen!i Episcopo. ] Legendum Po>- 

1 ” 


_ nrn/i, vt in vulgatis Codicibus. Penna, 
vulgo Cimt.il Penna , cft Epifcopalis fub Ar- 
chiepifcopo Tlieitino in regno Neapolita- 
no. Silmi. — PimUmtjne tircnttm. 
b Cvstode.] Cuftodcs dicuntur Guardfani. 
vel,Guardmgi, quos iflfoui vocat Ballamo 
adc«>. i./jnodi Conjitntmop. I. qui figriificanf 
Perfida, InfptSlera, [peeuUr ora , ac Epifcopoi: 
apud Hefychium & Polluocm, 9 i»'pcvt. 


V Regviam.] Nulla cft regula Monachorum 
qux prohibeat iuramcntum.ncc aliinpotcft 
iaccre ne leges locum habcant.In ftatutis Bc- 
ncdidtinorum Caf. 38. iuramcntuni licitum 
eft l Examinatora mediante juramento Congrega- 
tioni monachorum 11» Capitulo referent, CS* Joltnntter 
fe purgabunt fuper dcdhina capacitate tlltui 
tjui ad proftjnontm admitti pojlnlat. Et I10C 110- 
minatim cauetur ab Innocentio III. in cap. 
tuii. hoc t it. apud Gregor. 



a Carofoptt. Cf b Trecorcfi. Epifcopis , & Abbati Sanci a Crucis 
cCamparell.Corofopn.dtoeceJis. , 

C a * v t V. 

Enerabili fratre n. Epifcopo , & dile&is filijs Capitulo 
Corfifopitenfiac vniuerlis Abbatibus apud Cifteiciu in 
generali Capitulo congregatis, multifis alijs Epifcopis, 
Screligiolis,vna cum Abba;e Sc conucntu * monafterij 
S. Mauricij Cillcrcienlisordinis.Corofopiten. diocccfis 
• olim nobis infinuiitibus, pix memorix' Mauriciu Abbate prxfati mo- 
naflerij diuino munere claris corufcarc miraculis, adeo vt monalleriir 
jpfumquada vfurpatione vfurn.feu potius quadaanticipatione futuri 
nominis ab eius nomine Ibrtiatur, humibter fupplicantibus , vt ip- 
fum annumerari San&orumcatalogo faceremus; quia quod populus 
deuota prxfumptione, vt ficut diximus nunc vfurpat, feu foifan diui- 
no inftindlu anticipat, illum appellando fanttum.St abfquc autoritate 
fedfcApoftolicxvencrando, ritetandem iuflionc Apoftolica faciat ad 
gloriam Chrifti.Sc ttominis Chriltiani. Nos eorum deuotis piecibVis 
in quantirdecuit annuentes, ven.f. n. 'Epifcopo Leon. &. dilefto fil, 
Abbati fanfti Gigalcei f deLandeuencch Corofopiten.- diacclis , pet 
noftrasftedimus litteras in mandaris, vt inquirerent fuperditti viri vi- 
ta S: rpiraculis diligentiflime veritatem s N. ea nobis fideliter intima- 
rent >>vt ea plene comperta pto fupplicantium deliderio plenius an- 
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iiuetc valeremus. Ijdem autem Eptfcopus 6: Abbas quamdam nobis 
paginam tranfmiferunr, piopriotum ligillorumappenfione munitam, 
in quamulta quadam & magna miiacula continentur, fafta vt dici, 
tura Domino meritis di&i viri, quae licit probata per teftes iuratosSC 
nominatos in ipfa pagina innuantur* non tamen apparet per paginam 
fatpe ditftam, quod ipfos teftes examinauerint figillatim , 6cqu6d eos 
fuper his de quibus teftificati fuerut.ac circuftancijs.cumca interroga- 
ucrint diligentia, quxfolctSc debet in terti u receptionibus adhibet i: 
vnde licet humana deuotio prompto afteftu debeat honorate quos 
dignatio dtuinse benignitatis honorat , tutius tamen effe cenfuimus 
hoc differre negotium , quam in eo fententiam miniis confiderate 
proferte. Nolentes autem fupetnx gratiae deefle muneri , fed adclfe, 
dife. v. mandamus quatenus teftes quos Abbas <2tmonachi didti loci 
fuper vita & miraculis didli viri duxerint producendos, examinare 
prudenter ac diligenter, vt motis eft.intenogarccuretis, N. depolitio- 
nes eorum nobis fub figillis veftris indufas fideliter tranfmittatis , vc 

in ipfo negotio cum diligentia & maturitate debita ptoccdamus. 

© . . 

* ^iOrosopItbnst.] Rainoldo, feu,Rai- maloenCiftcrcicnfisQrdinis.AugulbiuisDu- 
V^ynolpho, quileditab anno 1218. vfque pas in hiltoria Gcncalogica Britanni®, ait 

ad annum 1245. Corofopitum, vel,Curiofoli- Goffridurii XXII. Epifcoputn Corofopitcft- 
t, inorum ciuiras Britannia* minoris fub Ar- fem fubfcrip(i(TcfundationiiUius : deinde di- 
chicpifcopo Turoncnh, vulgo fCimpercoreniuix dum fuit S. Martini , poftrcmo S Mauricij, 
b T REcoR£N$if ] Srcphano , vel, Hamoni. ob deuotionetn crgtiS. Mauriciutn de cuius 
Tfecorum ciuitas Britannia: Arccomicar, fub canonizatione agitur in hoc cap. 

Nomcnoio Britonum Duce Epifcopaiis fa* c Mavricivm.] Pater Angelus Manriquc, dum 
da, tempore CaroliCalui , vt vult Indiculus, in fua Laurea Euangelica de ifto B. Mauricto 
quem bibliotheca S^Michaclis in mari dc- Corofopitcnfi loquitur hfcc habet: vt hoc 
ditSirmondus. Vide Epiftolam lynodalem apud tutores nihJ legi, fuper cius aMtem canoni 
Concili) Tullenlis fub eodem Carolo, vulgo ttone facunda exj}tu textus in cap, Generabili 52 .de 
Ldmtripuier, vocatur. tejlibuf . 

* Altati S. Crvcis Ga^ar^llae. 1 Lcgtfl- f Leonunsj.] Lconium, vulgo S, Paulde Leon, 

dum Kemperellx , vulgo Kemperle ordinis S. Britannia? minoris , fic ditta a Paulo primo 
jBcncdi&i. huius vrbis Epilcopo . Vide didum Ind.culfu 

4 Monasterii S. Mxvmcit. ] Hoc Monafte- s DaLandevcnucu, j^lias Gingiba 11 , Ordi* 
rium primo vocatum fuit B* Maria: dc Gocr- nis S. Benedicti ciufdem dioecete» 
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TITVLVS XIII. 

De Teflibus cogendis. 

Priori Montis riui , Mafsilien. dtoecejis, & Sacri f a Mafsilien. 
CAPVT I. 


VA nobis Ven.f. n.*Tholon. Epifcopus infirmatione 
monilrauit, quod ciimTholon. ciuitas bis 'a Sartacenis 
capta fuerit & deftru&a , multa indrumenta Tholon. 
Ecclefia: funt amifla, propter quae grauia iarti incurrit Ec- 
clefia ipfadifpendia.&grauiora creditur in podciumin- 
curfura, nifi fuperhoc per Apodolicx fcdis prudentiam confulatur. 
Vnde nobis idem Epifcopus humiliter fupplicauit, vt cum adhuc qui- 
dam fuperfint qui plene nouerint de pofleflionibus & rebus alijs Ec- 
clefix veritatem, ne proccflu temporis, probationis copia fortuitis 
cafibusfubtrahatur.prouidere fuper hoc ipli mifericorditer dignare- 
mur. Quocirca dife. v. m. q\iatenus fi edita, tales fi fc gratia, odio, vel ’ 
timore fubtraxeiint ad perhibendum veritati tedimonium monitio- 
ne prxmifiapcrcer.furas Ecclefiadicas appel. rem. cogatis , di&a illo- 
rum inferipturam publicam redigi facientes, &li quosfortehuiufmo- 
dicaufa contingit denuntietis illis, vt huic rcccptjoni tcdiumli ve- 
lint interfint.Sc fuperdenuntiatione lic fj&a faciatis confici publi- 
cum indrumentum. 



a 'T'0 lonen. ] Tolon, ciuitas Prouincia; bis 
X a Saracenis capta & dcftrudla. Plurcs 
excurfionesinucnimus Saracenorum in Pro- 
uinciapijfedprarcipuciiuas: prior Tuo Caro- 
loMarteUojdc quaSigebcrtus in chremice.Sa- 
r acent Arelaitm, C5“ omnes circumquaque Proum- 
cU frbes dcftruxcrunt; altera fuit poft inuafiono 
Hilpaniayn qua pedem fixerunt, vt in Sicilia, 
Sardinia, imo&inltalia, vbi vfquc ad altos 
noftros Noceram di&am Saracenorum te- 
nuere. Probabile cft in his duabus excurfio- 
nibus Tolonum ciuitatcm dcftrudta m 6b 
propinquitatem maris, & vrbis exiguitatem, 
&in vna carum S. Cyprianum Epifcopum. 


Tolondnfcm obtruncatum fuper altare a Sa- 
racenis dum facrificaret, vt refert Cxhr No- 
ftradamus in Htjioria Pr omnem. Et nefeio an 
/ub Honorio II. qui fcdit centum annis, vej 
circa ante Honorium noftrum , vna ex illis 
dcftru&ionibus acciderit : ifte enim Pontifex 
in Epiilola relata a Salerno m Chronico Lerinen- 
Ji,ad quojdam Epifccpos Prouincia: Eiliq nojlti , ait, 
Lermenjls Abbas Ci* Monachi russe Saracenorum 
fauces foftti. eaf tremes morti t pericula metuentes, 
C?v. Conilae enim Lcrinum infulam breui 
maris traicftu diftare ab ora Prouinciae vbi 
fita cft Toloncnfis ciuitas. 


, • 
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S Abbati Sancti Eugenij, Archidiacono , fcf Magiflro Bono 
Subdiacono noflro Canonico Seu. 

Capvt 1 1. 

Ileftorum fil. Capituli ex patie vna.&c Ven. f. ft, b Fpifco- 
j pi Vtliieian. exaltera ptotuiaioiibus in noftta prselcntia 
conftitutis, dilectum f noibum c Sandtorum CofmatSc 
Danuani Diaconum Cardinalem concelTimus auditorem, 
coiain quo, cum pet 1 conuentionis & teconuentionis modumfuper 
Uuieiits capitulis, qux lub buJla noftra vobis tranfmittimus intctdufa, 
hsfueiit legitime conteftata,£ve 0* ;//yi-^.tc(lcsautcm qui fuetint no- 
minati prasteiquamfuper criminibus, 'iife gratia, odio, vel timore 
fubtraxetint, per ccnfutas Eccleliafticas ceflante appellatione cogatis 
veritati teftimonium peihibete. 

turieouiroi, Sc itrtunte Qtrroi. Nomii. I»pintani 
96. Hatmenoptdo Aifit , «1 nirAto: otho Sc 
ctmtrtditho. Dc his adiit*/. de matu. ferit, afui 
Gregor. 

dSi «cum.] Hoc tantum cafu cos qui 
odio, gratia, vel timore teftimonium ferra 
recufant cogendos cfle quidam exiftimarunc 
ex cap./e^a . quod tamen contrarium efie do- 
ect glofta, & in omnibus caufis criminalibus 
&ciudibus tcftcs cogipoflc notat , dequi- 
. bus fatis ad hanc tin rf. diximus m Paranti 


a C Evginii.] Abbatia S.Eugenij, ordinis 
t 3 'D- Benedicti Congregationis Catli- 
nenlis. 

‘‘SS.CoSMAE, FT DAMIANI DlACONVM CaRM- 
naihm. ] Is fuit /Egidius dc Torres, Hifpanus, 
ex Canonico Burgcnft creatus Cardinalis ab 
Honorio noftro anno 131C. Auditor multis 
caufis datus, autore Ciacoaio. Vixit vfquc ad 
annum 1254. 

* CoNVBNTIONIS ET RBCONVSN TlOXIS.j alTtlet, 

&«'jTnuT«/a Graecis, & ij qui conucmuntur 


«e» «•* 


a Epifcopo Bonon. 0* Andred,& Magistro B. Prat. 
Bon. commoranti Canonicis. 


C A p v t III. 


Enerabilisf. n.Archiepifcopus Raucnn.propofuitcoramno- 
bis.quod ciucs Ceruien.cum M. 5: \. quondam clericis £c- 
clerite Rauenn. quamdam praefumpferunt coniuianonem 
facere conna eum in detrimentum eius, dantes eis ‘quamdam pecu- 
nia: quantitatem, & ad hsec celanda leaftringentcs vinculo iuiamcmi: 
vndeidem Archiepifctipusnobis humiliter fupplicauit , vt cum cau- 
fam fupcrlus&quibufdam articulis , vobis cius obtentu duxerimus 
committendam, &ipfe intentionem fuam probare non poftie , nili 
teftimonio ciuium prxdiftorum , fuper hoc ei prouideie, ne pro te- 
ftium defectu pereat fua iufticia, dignaremur : ideoque dife. v. m. qua- 

n 3 
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tenus monitione prxmifla percenf.eccl. app. rem. contra illos quos 1 
videritis compellendos, vt ab huiufmodi iuramento abfoluant jjlos, 
quos idem Archiepifcopusadteftimonium duxerit producendos} eos 
nihilominus fife gratia, odio, vel timore fubtraxerint , diftxi&ione fi- 
mili compellentes ad perhibendum t.eflimonium veritati. 


Piscor ^ Bononiensi. ] Hcnrico. 
b E r A n u k s a !■ Bononiensi Cauoriif», 
flandi , Prarrnfi Canonico , Bananit etiam commo- 
ranti. j Sic reponenda cft inlcriptio huius cap. 
exHieron. Rubeo kb. 6. Hjtona Rauematu., 
hos enim' Honorius- Iudices de controucrfia 
Ceruicnli dederat, de qua fupra in cap. 5 ./ 1 - 
gnificaruni.de indic. Rubeus tamen oinirtit hac 
clericorum coniurationem contra Atchiepil- 
copum fuum, vt rcctc obfcru.lt Cuiacius •, Icd 
qui poft hoc reicriptum fublequuta lunt co- 
memorat. Nimirum Epifcopuin Forajtom- 
pilianum, Forlapepok, ex autoritate dictorum 
ludicum Ccruii lieris interdixifle , quod 


multi cx Ccmicnfibus in eacaufa negauillcnr 
tcftimonium dicere, & Giraldum Aichiepif 
copi internuntium , qui Ceruiam iucrat ad 
cxcitandcft iplos teftcs cepiiTcnt ,lpoliallcnt, 
verberibus ac vulneribus graiiitcralfcciiTcnt, 
inieciiTent Iorum m collum , & perinde quali 
latronem tota vrbcduxillent ; nilul miniis 
Epilcopo Foropompiliano li Ceruiam ac- 
ceflilfcc, ciafquc familiaribus fc fadluros mi- 
nitantes, camquc lentendam cxlccrationis 
dicit Henricum Bononienfcm &citcros In- 
dices ad quos hoc caput dircdhim clKm Epil- 
copo Foropompihano probalTe. 



TITVLVS XIV. 


* De fide inftrumentornm. 


Nicolao Scriniario. 


Cap.vt 1. 


Non 

poni* 

tur. 


V M Lando pater tuus, qui tabcllionatus fungebatur 
officio morte prxuentusr^quiueiit quxdam inffrumen- 
ta qux receperat confcribenda conficere j nos tam illis 
ad quos inftrumentaprxdi&a peitinc/upiouiderc volen- 
tes, quam tibi facere gratiam (pedalem, deuotioni tux prxfentium 
autoritate concedimus, vtinftrumenta £adem b in feripturam publi- 
cam manu publica fideliter redigas habitiAa debitam fiimitacem. 



a "V "TIcolao Scriniario.^ Hoc caput ditfe- 
1 N rcntiam ponit inter feriniarium , & ta- 
bellionem, ime Notarium ; &cft rcucra dif- 
ferentia, licet quidam ide clTc contendant, eo 
quod fxpius hxc confundi videamus, & feri- 
nurios vocari notarios ficut& Cancellarios* 
quum tamen (ouge dident. Scriniarius cil 
a AnJWhr/odf rc»f cKpttiut' Apud Etymologi- 
cum ^«pinafio? rite fcuziinc tiwifX&f 
Aaw#» 0 Is» >«Ta'pdor 3 iAA Uvttctr. o 


, qui & Bullas, priuilcgia , Concilia, &J 
a<51a publica, qux ci a Cancellario & Protof- 
crinurio didabantur in publicas zothecas & 
armaria referiat, vt patet cxOnuphrioin 
Elencho yocum obf cmiorum: fimiliter ac fcriiua* 
rij Imperatorum qui iura, fcu adnotationes, 
admiflioncs,& preces, a/Teruabant,/."v/r. C. <U 
a<]uxduCi- /. omnium. C. de tejium. Cuuc.ad tituL 
de proxim. ficrcr. ferinior, fic Scriniarius vrbis 
aputynuoccnt.li(.i:y>i^.7j. hh. icrjmunj 


* 


Pigit 


Iby Gc 


• etiam mcnfa dicebatur Praifcdif Prxtorio 
NourlU T uhani 44. cap.11. Notarius vero pu- 
blicis ciiam inflrumcntis incumbebat, Scis 
‘non proprie diftus Sermiarius, fcd erat femus 
publicus et/uS^iriojpaeor, id cft rabel/i», No- 


Decretalium. : joj 

quod cfbfcmim, membra milaicnim quxdam 
fclndebamur in quibus (cribebantur qu.rpo- 
ftea plciuus in mundum redigebantur a ta- 
bellionibus, lidrtfas ^stprxuxc 'Jerflf ypxfl/r 
aouSo^atu, 71 Mu>' uur ■ /{ -uur Cr 77 #<ja««i psp 




\P 1 


H1ll.lulbniani7j.cjl>. 7. Se acia qux confide- vi wAaiuuoi Tfi»re*oVu» t7.a1.Id e it , in ala 


bat publica, erane dicta iycpZix, difiincta a 
priuatis qua- a vocant Noucllx 47. & 

iqa. ' • 

b I» pvcLicva.j Singulare quod liic agit Ho- 
norius de inflrumcntis redactis in aduerfaria, 
& fchcdas , (eu Ichedulas quas in publicam 
formam redigere mortuo tabellione permit- 
tit. tryjtZti Graecis tjbtIU , fcu philjru , in qua 
aliquid ex tempore & tumultuarie feribimus, 
inde erum a^ufixeua apud Tullium ad Atti- 
cum, apud Pollucem, opus tu- 

niultuuric Titium, deducium a Grxeo cyj^us 


charta purt fcnbtbtni iocumrnr*,t !< itu t]U£ mini* 
tio ( quoi ~\oc*iu' prutocollam). Qiias vctb*a ea- • 
dem ih B*JiUcisf£(tigd 11. leguntur. Protocoilu 
fighifkat librum ex glutine compa&u n in 
quod ada publica reteruntur, non vtpleriqtie 
cxiflimant Memoriale in quod raptim acta 
reponuntur , ve deinde in mundum redigan- 
tur, & perfectius extendantur, quod arguit 
Cuiaciusadditfar» Nouell. nec tamen quid Iit 
Protocollum definit, quum mhi; aliud, fit 
quam quod diximus , & nos vocamus ito- 
£l/irf,aut, jecit. 


- 

'!#>• / * 
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• . Decano , (f Capit. Sancti 'Stephani Bifnnt. 

Capvt II. 




1 


Iceroliminr.ouaueiimus priuilegiuno felicis memorix Ca- 
lixti 1’apxpixdeceifoiis noftii, Ecdelix fanifli Ioannis Bi- Nl,n 
fune, conccilumi pixfenti tamen pagina declaramus, quod f a t" 
noftrx intentionis non fuit, vcius£cclefix vcftrx per hoc 
in aliquo Ixderctur, cum per innouationem huiufmqdi non acquira- 
turius nouum, fcdantiquiimlblummodo eonferuetur , vndcpixfcn- 



tes litteras fuper hoc vobis in teftimonium duximus concedendas. 


‘ r""\EcAWO,BTCAPITVlO S. StPI-HANI Bi- 
JL/ -i ntivi. 1 Archicpifcopattis Bifilhtl- 


nus, Bts^sufon in Comitatu hurgundix. Se- 
dente Vtiillclinol. Biftmtinojvcl Vclontionis 
Archicpifcopo orta cfl controuerfia inter 
Canonicos S. Ioannis, & S. Stephani, qua- 
diu darauitiSf primum quidem coram dicio 
VuillclmoaCla caufa ,rum ad Pafchalem II. 
delata , qui rei cagttrioncni & poteftatcm 
ferendx fentemix commific Guidoni Vien- 
nenfi Arehiepilcopo (quem fucccfforcm lu- 
buit diCtum CalixtumII.)Is fyuodum ex fpc- 
ciah Pontificis mandato pro iolutionc cou- 
troucrfiaMndixitTrcnortiujTciirnuj, ad Ara- 
rim , cui interfuere Guido Arcbicpilcopus 
Legatus, G. Lugduncnlis Atehiepifeopus, 
oCto Epifcopi, & odo Abbates, inter quos 
fuit Petrus Venerabilis Abbas Clumaccnlis. 
Ibi definitum , E^ldiam B. Ioannis debere 
marcrmtatis pr "ogatiuani in perpetuum 
obtinere : Se ipfc Legatus Ecclcfum S. loan- 


nfs ex tunc d querela illa liberam fore dccrc- r . 
uit, conllitucns ledem Epilcopalcm in eaic-L^? 
rcfragabilitcrpcrmaiierciautontace inflipcr ISj 
Apoltolieaqua fungebatur fub anathematis 
obligatione pra-cipicns , vr nullus eam vite- . 
rius inquietare pufuincrct. Hac ad verbum 
ex vctullo Codice S. Ioannis refert Io. lacpbv 
ChifHetius Vc/onuoni^farrea.fub NTiillelmo I. 
Probabile cftrefcripcum hoc Honori) noilri, 
quo, innoiundo hanc fententiam Caiixti II. 
declarat fe non pr.nudicare iuti Eccldia- S. 
Stephani, caufam dcdidc nouxcomroucrllx 
inrcr dicias Ecclelias fuper ditia mate riiitatis 
dignitate fub loannc I. Archiepifcopo Bifim- 
tino, qui coepit federe poli Gjrardum anno 
u24.poftca Cardinale creato a GrcgorioIX* 
&dccrcuitvt EcCldia S. Io*um's,m qua pri- 
mo incathcdratnr Archicpifcopus , fola ma- 
tricis Ecclelix pclfitjtret dignitate: quxleu- 
tentia confirmata fuit d Gregorio fK. autore 
Chjffictto. 
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Priori S-ancla Maria, & Presbytero Seuertno , 1 Canonico 
Sanfti Petri Tufcan. 

Capvt III. 

Ilefti filij Abbas & conuentusmonafterij fandli Iufti.Gi- 
ftcrcienfis Ordinis, nobis humiliter fupplicarunt, vt cum 
quidam ipfius monaftcrij inftrumcnta depereant, con- 
fumpta nimia vetuftate faceremus eadem per tabellio- 
nes publicos innouari. Quocirca dilc. v. m. quatenus inftrumenta 
huiufmodi faciatis autoritate noftra per manus tabellionis publici 
exemplari , volumus enim vt inftrumcnta ipfa taliter exemplata pri- 
ftinam obtineant firmitatem. . 



vetus confirmet, & pro ,/cripturtm inneturc 
vtitur verbo, txcmfUrr , ideft cx^ntpliim fa- 
cere , atri) pafi » vwcant Bafilica , exemplum 
quod excerptum eftfub fide inltrumcnti ori- 
ginis, quodScxuola eleganter dicit autontotis, 
in I. titndo , & Coelius iaCflJloU tput- 

dmad Tullum, eutontatem perfiriptom, Anaiia- 
fius in l. yh. c.ie fobricenfib. & initio Codicis 
Tlicodoliani Exemplar autoritatis commem- 
tortum TimothcojVlpiaous voca t,itfat(tum, m 
I. Pt<(«r.f.Jb. de edendo. 


C AnOMCO S. PrTRlJJYsCANtNSIS.JTuF 
cana,Tufcanel!a vrbs in Italia prope 
Viterbium olim, cui -fcdi hodie cftvnita. Ne- 
vetuftate pereant inftrumenta concedit Ho- 
norius ea renouari per publicum exemplar, 
quod Iuftinianus permiteir tabellionibus & 
tcftibusfupcftitibus, vel mortuis per compa- 
rationem litcraru & fubfcriptionum,! vi ra; 
avjx pioete In I. compuratlonn. C. hoc titul. & ttou. 

75. §. 7. Idein de pnuilegijs ftatuit Honorius 
in cap.penult.tnfd dcprintleg. vt nouarcdadtio- 
in /criptis priuilegij naturam non mutet , fed 

•i/ •£/ * «Jr tfr ^ rtr t|r ir & Jf A JL i i i iV 4 

TITVLVS XV. 

De iureiurando. 

Magijbro AnfelmoDD ■ & G er ardo Canonicis Antiocb. 

C A r v x I. 

• 

Etitio vcftra nobis exhibita continebat, quod»Eccle- 
lia Antiochena vacante nobilis vir a R. Princeps Antio- 
chenus timens confpirationes ai iqtias fieri contra.eum, 
a vobis b iuramentum extorfit , qubdcontia ipfumde 
cetero non elletis. Cum autem idem Piinceps adueisus 
ipfam EccleTiam frequentes habeat quxftiones, vos nec ipfi deefle 
Ecclcfix line ipfius detrimento poteftis, nec eidem audetis adefte , ne 
videamini conttadidfom facere iutamentum. Quare nof>is humiliter 

ftipplicaftis 
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fupplicaftis, vt fupci his paterna piouideie folicitudine dignaremur 
Nos igitur vtilitati ciufdem EccleliacScIaluti, ac fama: veftiar , fic ho- 
noti difti principis paiiter piouidcmes, intcipretationc congtuade- 
tlaramus, vos iuramento huiufmodi non teneti, quin pio vuibus&C 
honoribus iplius Ecclcliae , ac etiam fpecialibus veftris legitime de- 
fendendis contra ipfum Principem daie libere valeatis, coercendo vos 
a machinatione dumtaxatper quam idem Piinceps deberet latlionem 
peifonx, vel fui amidionem incurrere principatus. Decernimus igitur 
vos pio defenlione itirisfeulionoris Ecclefise fepe didar, vel veftii, di- 
fto Piincipi cum opus fuetit leliftentes nulli per hoc notte, feu ca- 


lumnia: fubiacere. 

i T3 Pm.nceps AuTtociiiiNvs. ] Dubium de 
£\ 'quo loquatur, an de Raimundo Co- 
mite Tripolitano, an de Rupino nepote regis 
Armcilix ! vterque enim tempore Honorij 
noftri Antiochiam tenuit ; quod vt melius 
intclligatur paulo altius repetenda cft hifto- 
ria. BocmundusIII.Princcps Antiochi» cap- 
tus a Lieiiono,fcu Leone I. Rege Armcni» 
dcfpondcc Bocmundum primogenitum cum 
filia Rupini Principis Armem» fratris dicti 
Licuoni , feu Leonis , .(tib hac conditione, vt 
filius quicx hoc matrimonio nalcerctur eflee 
Princeps Antiochis.Boctnundus gcnqr Rupi- 
ni Princeps Antiochi» ante Patrem Bocmu- 
dum III. moritur , relido filio Rupino.Boe- 
muudus III. pater reliquit heredem Bocmun- 
duin d'Iblim, Comitem Tripolitanum ( fic 
cum vocat Stcphanus Lufimanus in hijtoria 
O p'i- led Marinus Sanutus cum Raimundum 
nominat, dicitquc fuilfc filium lecundogeni- 
rum Bocmundi III. ) Lieuonus , Icu Leo Rex 
Armcni»patruus Rupini indignatus eum ah 
ano pr»tcrirum anno 1204. Anriochiamin— 
trauit, &v(qucad templum omnia cepit, ibi- 
que tribus diebus immoratus cft. Anno uod. 
Principi Raimundo Antiochia rcbcllauit ad 
indudkmcmPatriarchx , fcd Comes ciuita- 
Icm (upcrauit, & Patriarcliam in carcerem 
inclufum affligendo peremit. Anno 1116. red- 
dita eft Antiochia Rupino proditione. Scncfi- 
calli Antiocheni. Anno 1219. Raimundus a 
Rupino Antiochiam recuperat proditione 


Cuillelmi Farabel. Rupilius ad Legatum 
ApoftoliCum Damiat» commorantem fe 
contulit, & pro Antiochia 8c Armenia recu- 
peranda auxilium pctic Sr-impetrat: InTarfp 
receptus, a Conflante genero Licuoni Regis 
Armcni» iam defundi capitur , & incarcera- 
tur, lhique moritur. Sanutus poftea cnumc- 
ratinter Principes Antiochenos Philippum 
filium Raimundi, 3c Raimundum filium Phi- 
lippiannoi224. Bocmundum IV. quem obijf- 
fcaitanno 125J. 8c Boenlundum V. filium illi 
liicceflilTc in Principatu Antiocheno , & Co- 
mitatu Tripolitano ; fcd Stcphanus Lufinia- 
nus refert Rupinum nepotem Lieuoni, (eu 
Leonis a Fridcrico II. Imperatore cxpulfum 
anno 7. principatus fili, fle Fridcricum filium 
nothum didi Fridetici Imperatoris factum 
Principem Antiochenum. 
b Ivx*uiNTVM ixtorsit. ] Iuraucr.int Cano- 
nici Antiocheni , quia in his de Principatu 
quxftionibus a Legatis Apoftolic» ledis, Pa- 
triarch», Archiepifcopi Cotfcnfis, Capituli 
& Abbatum Amiochcnfium confilium ro 
quircbatur, vt patet ex Epiftcla Ligatorum ai 
Innocentium III. & cx Epiftola Innocenti] ad EpiJ~ 
cepum Cremomnfem uj.lib. 1}. Nec abs re Ca- 
nonici a iuramento abfoluipetebant ab Ho- 
norio, quia Rex Armcni» inulta damna Ec- 
clcfi» Antiochcn» mtulcrat, fitut & Tarlcn- 
fi, io qua Latinis clericis eicdis, G;xcos in- 
troduxerat, de quo conqueritur idem Inno- 
centius Epiji. n. iit). 17. 
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a Ambtan. & b Tornac. Epifcopis & c Abbati 
Sancti Vcdajii Attrebat. 

m 

C A p v T II. 

% 


D noftram noueritis audiendam pcruenille , quod cum 
Epifcopiquia longis retro temporibus Attrebat. Eccleli* 
prarfuerunt, fiue leculares fuerint, fiue etiam regulares, Ca- 
nonici efle confueuerunt Ecclefiaemcmoiauc.bonac memo- 
ri* R. Attrebat. Epilcopo viam vniuetfx carnis ingrelfo,certa die 
adeligendum ftatuta, ciufdem Ecclefix Canonici, &. vcn. f. n.*At- 
trebat.Epifcopus.tunc Archidiaconus,6c Canonici ipfius Ecclefias (la- 
tuerunt per iuramentum quo tenebantur Ecclcfix , confirmantes, 
quod quicumque de gremio ipfius Ecclefi* fi canonice pofiet fieri afi 
fumereturin Epifcopum, de cetero 4 non elTet Canonicus in eadem, 
quod vtrumferuari debeat, prxfettimciim ex hoc dignitatem conti- 
gerit 6c Epifcopales reditus minorari, prxfatus Epifcopus tanquam 
.vir prouidus fic dilcrctus nos duxit humiliter confulendos. Nos igitur 
lalud eius paterna volentes folicitudine prouidere, & nihilominus 
attendentes, quod iuramentum non vteflet iniquitatis vinculum fue- 
rit inftitutum, 6c quod non iuramenta, fedperiuria potius funt dicen- 
da qu* contra vtilitatem Ecclcfixattentantur.difc. v. m. quatenus ad 
Attrebaten. Eccicfiampeifonaliter accedentes a Canonicis antediftis 
requiratis fuper pratmidis diligentius veritatem, fic fi ea qua: fuperius 
funt exprdfa noueritis elfe vera, pro huiufmodi iuratione incauta, im- 
polita prxfato Epilcopo penitentia congruente, quod in damnum 
Epifcopalis turis repereritis taliter attentatum autoritate noftra fufful- 
ti fub. app. ob. in ftatuna debitum reducatis. 



* A Mpiahensi Episcopo.] Gcraldo, h 
XXEuuardo 43. Epifcopo, qui obijt anno 
1 223. vel Ootfrido dc Augo, d'th 44. qui fuc- 
ceflit Gcraldo. 

b Toinacixsi Episcopo.] Go ( elino, ve!, Go- 
fiiino 50. Epilcopo, qui vixit vfquc ad annum 
1218. aut /uccelTori fno Vaitero de Maruis, qui 
Jcditab anno I2t?.vfquc ad annum 1251. lau- 
dato a V. C. GuiUcImo de Catci in Comnbut 
Tolofatit. 

c Aepati S. Vedasti.] Raimundo, Odoni, 
veiloanni V.qui vixerunt fub Honorio no- 
ftro, in nobilimmo Monallcrio S. Vcdaltici-. 
rutatis Attrcbasclis fundati anno 655.2 S.Ant- 


berto Epifcopo Cameracenfi, autore Baldri - 
CO in chromeo Camertctnfi. 

In vulgatis editionibus loco htitt c*p. Adru- 
flram, ponitur cap. rx littrit, quod in tribus 
meis MSS. dceft. Hoc autem cap. ptoponi- 
turiuiiurandum padlo illicito adie&um.quod 
quidem iure ciuili nullius cft momenti , licut 
nec paftum; fi enim paftum Icruandum non 
cll, ita nec iuiiurandum.-PAffw» k mre commu- 
ni remotum fert* ri tot oportet, tec Iretri : nec itfm- 
randum *d hoc adatitm, vt ait Vlpianus in 1 . /»- 
rit gentium. 5. &• generaliter ff. drpathi t vbi ex 
lententia clariiTimorum virorum legendum 
aliter moner Cuiacius , ftruan hoc non oportet. 
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ncc ligat , quam tamen non amplectitur ob • 
/raur.24. bb. i. Ego quidem Cuiacij partes 
fecure tueor, ficut eft in omnibus exemplari- 
bus Graecis & Latinis, in B*fil>cit,&c apud Har- 
mcnopulum Iioc adhibito interpretamento 
Jerttan non eportet, nec legarii hoC cit non /portet 
fer nari 9 nec i mur.gufiu imperari ; Legare quippe, 
pro, Decernere, Se, Imperare lumirur apud Iitril- 
confultos in lege 12. tabui. Vti ejwfaue Irgefiir, 
in /.herbis lrgi\. ac hcrb.figmf. Legis modo 9 wpe- 
rj/fKfapud Vlpianumfib. rrg»/. rir. 24. Sertu us 
inXI.Virgil. Senatus legauit ne yuts rb hrbe fepe li- 
retur. Plautus in Cafme: Quin potius /juod ubi /e- 
getum e fi negotium, id emas. Inde vcdlgalia &: 
tributa vocantur, Legata, ini Julianus. §.tdcm 
lulunus.de aEhon.ewpii. Licet autem omnino 
corruat pactum a iurc communi recedens, 
ira& iufiurandum, hoc tamen iurc Pontifi- 
cio non ita clt - iufiurandum quippe contra 
bonos inores, contra ius tenet ,idcoquc Ho- 
norius whoccap. licet tale iuramentuin cfie 
potius peri urium , nec Icruandum decernar* 
hoc dicit yDifpenfitwc, vt loquuntur Theologi 


pradici. Se ideo pcnitciuian^uiiungcud^iu 
cfie (latuit Attrebaccofi f pilcopo,quod fftnf- 
Iitcr, Se eadem mente de Tudenino Capint- 
lo (latuit Innocentius III. inca}. finit. 18. eod x 
d Non esset Canomcvs. ] Vr hpilcopus iit 
Canonicus 111 Ecdtfia Cathedrali, neu ell^c 
iurc communi, (cdpriuato . prout in flaturis 
Se fundationibus c(l exprdTum : ideq^ue nec 
ingredi poteftEpifeopus in Capitulum, vel 
(lallum habere in choro, nili fit Canonicus : 
vndcfitvtin plcrifquc Ecclcfijs Cathcdrfft- 
bus, Hpilcopus, fi fitCanonicus, vt lucretur 
frudus Canonica tus fui debet interdie diui- 
no officio , ficut quilibet alius Canonicus, 
ajias priuandus & expungendus. Quo fit vr in 
hoc cep. fuppreffio CanonicatusfiiiAttreba- 
tcnfisEpilcopiconfcnlufa&anuliiuf fit mo- 
menti, qui^ reditus Epilcopalcs minoran- 
tur. hno & ius conferendi beneficia quod 
competit omnibus Canonici s,&con(equcn- 
tcr Epifeopo Ganoiiico , ficut {docet Innoc. 
III. in cap.pemlr. Pofiulajhs .infra, de concefj.pr*- 
bend . 
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* Colocen. Archicpifcopo , cius Jvffr- 
C A p v t III, 


NtelledVo iamdtidutrt qnod charilfimus in Chriflof. n. 
“ Vngaiii Rexilluftris ‘alienationes quafdam fecerit in 
prxnidicium regni fui,& contra Regis honorem. Nos 
luper hoc affeftione paterna confulere cupientes eidem 
Regi dirigimus feripta noftra , vt alienationes prxdi&as 
non obftantciuramento, fi quodfccit de non reuocandiseifdem ftn- 
dcatieuocare > quia cum a teneatur, &. in coronatione fua iuraueric 
etiam regni fui iura & honorem coronx illibata feiuarc, illicitum pro- 
fedlofuitliptaiftitit de non teuocandis alienationibus huiufinodi iu- 
i amentum 6 e proptcrca penitus non feruanduin. 



a /^Olocensj Archibpi^copo. jHungari* 
V v cc, Celor s. In Albenfi Comicntu Colc- 
tia, vel,Kalochia eft Metropolis, a Colctia- 
nis hoc nomen qui ( autorc Pcolemxo ) in- 
ter Sauum&Drauuin non procul a Patauio 
habitarunt (ub Noricis .Bonfinius rerum Hun - 
gafic. Decad. I.bb.‘l. 

bHvNCAMAB Rex.] AndreasII. filius Bela? 
III. Se Margarcta: fili* Ludouid VII. Regis 
Francorum, qui regnauit annos 32. & obijt 
anno 1238. * 

'Alienationes qvasdam rrerr.] Vcrifimilc 


c(l Honorium noftrum intclligere afienatio- 
nemfaclam ab Andrea omnis iuris Dalma- 
tia, quae olim fuerat Hungaroruifi , lnfauo- 
rem Venetorum pro vcclura exercitus fiii in 
Palcftinam. Idem Bonfinius rer. Hunger. De *• 
cad. 2. bb. 7. 

d Tenea rvn regni ivra servare.] Imo & in 
Decretis eiufdcm Regis datis anno 1222. for* 
(an occafionc huius negotij, datur facultas 
regnicolis re fidendi regia; Maiefiati, fi con- 
traire voluerit dilpolicioni fua: fa&* ad iura 
regni (cruanda, & contradicendi. 

O 2 
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• , TITVLVS XVI. 

, De exceptionibus. 

* . * • 

Dilecto f . 1 Abbati fancti Oberti Leodien . dia: ce jis } 3 & S. Ioannis & 

c S. Marti ni Decanis Leodien. 

• * • ' m * 

CAPVT I. 


ElM noftris fuic auribus intimatum, quod cum felicis 
recordationis Innocentius Papa prxdeccffor nollerman- 
dafTetven.f. n. 4 Archiepifcopo Ticucrcn. vt * compoft- 
tionem f inter nobiles viros L. Comites Delos, fk V V. dc 
cruce lignatos Traieften dicccefis, fuper raptu nobilis 
mulieris vxoris eiufdem Comitis, terris, Screbus alijs amicabiliter ini- 
tam faceret obferuaii : di£o V V. nitente contra compolitionem ve- 
nire ptxdiftam,& fc ad appellationis diffugium conuertente, idem 
Archicpifcopus eius appellationi non deferens , quam friuolam cfle 
* dccreuit,in prxfatum VV. qui alias erat vinculo excommunicationis 
adftriffus.lpecialiter propter cbpofitione prxdidta excomunicationis, 
6iin terram eius intcrdkfi fentemias promulgauit. Cumque pollmo- 
dirm dii. f. G. didti Comitis ptocurator noftras ad vos fuper exeeutione 
fententiaru ipfarum litteras impetraflet , £c H . procurator pixfati VV. 
inaudientia publice contradixillet eifdem , Vcn. f. n. P. h Albanus 
Epifcopus, & dii. fil. n. R.fan&x Matia: in Cofmed. diaconus Cardi- 
nalis, quos procuratoribus antediftis dedimus auditores, quia per ea 
qux ab cifdcm fuere propofita coram eis condicit manifefte didlum 
V V. excommunicationis vinculo dfc innodatum , procuratorem eiuf- 
dcmVV. ad impetrandum litteras, vel contradicendum admitten- 
dum non cfle fententialiter dccreucrunt, litteris quas ad vos didi 
Comitis procurator impetraueratabfolutis. Nos quidem ad inflantia 
procmacom Comitis fxpedidi.alreiiuspaitisafhniam metuentes vo- 
bis dedimus in mandatis, vt incommiflo vobis negotioiuxta formam 
in prxdidis litteris nofh is expreffam ratione prxuia piocedeptes , lit- 
teras decerneretis carere viribus, fi quas forte ii nobis fuper prsemiffis 
pro ipfo VV. in prxindiciumfxpedidi Comicis per fubiepcioncmcb- 
tingeret impetrari , qux plenam de prxdidis non faciant mentio- 
nem. Nupcrautem e* parte memorati VV. fuit piopqfitum coram 
nobis, quod litteris prxdidi prxdecefforis noilu fupradiftoAtchie- 



Decretalium. * rop 

pifcopo prxfentatis , idem VV- excipiendo propofuit coram eo, 
quod autoritate litterarum ipfarum refpondeie minime tenebatur* 
tum quia mortuo mandatore exfpiraueiatiam mandatunij tum etiam 
quia vitra duas dixtas extra fuam dioecclim trahebatur in caufam, 
conya conlliturionem Concilij generalis : & quia didus Atchiepifi 
copus has, & alias exceptiones eius legitimas admitteie rccufabat, 
ide VV. voce ad nos appellationis emilir, fed prxfatus Archiepifcopus 
ipfius appellatitme contempta, mandauit ven. f. n. Epifcopo Tiaie- 
den. vt compofitionempraifatam faceret per cenfuras Eccleiiaflicas 
firmiter obferuari. Adiedum etiam fuit ex patte prarditfki VV. quod 
didus Comes appellationem friuoIammentiensantedidam,'a nobis, 
excommunicatus exiftcns.veritate tacitalitteras impetrauerat fupradi- 
das. Quare pro patte ipfius VV. fuit anobis humiliter fupplicatum, 
vt ciim ide, ac terra, &alia bona fua fub Apoftolicae ledis pratedionc 
conliftant, fuper hoc libi prouidere mifeiicorditer dignaiemur, non 
obdante^ fententia quam incurrerat cum Ludouico in Angliam tiaf- 
fretando.cirm ipfumabfolucrimusab eadem. Nos igitureidem ab ex- 
communicationis vinculo abfoluto prouidere volentes , 1 Abbati fan- 
di Latucptij in Hoftbroch.Sc coniudicibus fuis per noftras dedimus 
litteras in mandatis, vt fi rem inueniient taliter fc habere, reuocato 
in irritum quidquid inuenirent poli appellationem huiufmodi atten- 
tatum, caufam audirent, Sc fine debito terminarent; alioqtiin partes 
adexamen veftrum remitterent, appellantem in expenfis legitimis 
condemnantes. Porro ipfius Comitis procurator nou illime propofuit 
coram nobis litteras quas pro ipfo VV. ad cumdcm Abbatem landi 
Laurentij ficeius collegas direximus, fubreptas efleperexpreflummen- 
dacium& tacitam veritatem; nam nec iam didi pratdecelforis noftri 
mandatum exfpiraucrat cum mandante, prout nobis fuitex paite V V. 
fepedidi fuggeftum , cum ante mandatoris mortem Archiepifcopus 
procedere incocpilTet.nec idem V V. vitra duas dia:tas extra fuam dioc- 
cefim trahebatur , cum ipfe Archiepifcopus teiminum in tali loco fta- 
tucrit.qui remotus ab illo non erat vitra quam prouifum eft per Con- 
flitutionem Concilij memorati. Adiecit etiam eiufdem Comitis piocu- 
rator, quod fie pedidus VV. autoritate iam didi praedecefToris noftri 
alia eft excommunicatione ligatus.de qua in litteris ad iamdidum 
Abbatem fandi Laurentij & coniudiccs eius diredis nullam fecit pe- 
nitus mentionem: quare petijtfxpcdidi Comitis procurator, vteas, 
ob caulas pra:didas , decerneremus irritas & inanes. Quia vero in 
tanta iuris contratietate proponetium nobis de veritate non conftac 
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dilc. v. m. quatenus fi procurator praediati VV. infra tres menfes poft 
primum terminum libi fuper hocaflignatum a nobis , probare potue- 
rit cxceptioncs,quas coram Archiepilcopopropofuit fatpedido;' vide- 
licet mandatum re integra cxfpirafle, velfc in caufam trahi vitra duas 
diastas contra conllitutionem Concilij generalis, leu etiam ipfurji Co- 
mitem Delos excommunicatum fuifle tempore quo noftras ad vos 
litteras impetrauit, prout eiufdem VV. procurator expofuit coram 
nobis , vos, nili ditftus Comes probauerit farpediftulmVV. tempore 
quolittcratad Abbatem fandt i Laurentij Sieiusconiudices pio codi- 
reitas impetrata: fuerunt alia excommunicatione teneri, ab ea quam 
incurrit cumLodouico in Angliam transfretando , negotio firperfe- 
dentes omnino iamdidhrm Abbatem fanfti Laurentij 6c eius coniudi- 
ces procedere permittatis iuxta traditam fibi formam. Procuratore 
vero f epedifti VV. deficiente in exceptionum probatione ditiarum, 
vclipfo Comite fufficienter probante ditium VV. tempoie littcraru, 
impetratam pro eo , excommunicatione alia ab ea quam in Angliam 
transfietando incurrit fuilfe ligatum, vos , litteris ad Abbatem fantli 
Laurentij Sc eius coniudices obtentis nequaquam obftancibus, in 
negotio ipfo iuxta formam vobis traditam appel. poflpofita proceda- 
tis, nullis litteris obftantibus.fi qua: apparuerint harum tenore tacito 
afede Apoftolica impetratis. 

ne ; imoBcka refert Ducem Limburgia; traf- 
milium ab vna parce ad aliam , vc tentarct de 
pace ac concordia, fed fruflra* 
f Inter nobiles viros. ] Opcra?prctium clt 
paulifpcrHiftoriam delibare, vt pleniorem 
huius cap. intclligenciam habeamus. Theo- 
dcrico Comice Holkndia» mortuo , rclida 
vnica filia Ada, &VuiHelmo fratre Comite 
Frifise Orientalis tutore defignato, vidua cius 
ComitiiTa Adclhcidis habens Vuillclmum 
cxofum,& regni cupida, nondum adimpletis 
exlequijs mariti, quo fumma rerum penes 
eam maneret, acciuit Ludouicum Comitem 
LolTcnfcmcxarcc Altcna?, cui propere adue- 
nienti Dordracum,defpondct Adam filiam, 
&na.’nijsmifcentur nuptis. Vuillclmus Co- 
mes Frifiae audita morte fratris , vt intcrcfTcc 
exlequijs applicuit ad portum Zippc, fedre- 
pulfuscft: Cui multi proceres commifcrari 
ob illatam iniuriain Ide iungunt, & fti mulos 
adijemnt , fidem dantes vt fecurus ad cos ve- 
niret. Confpirat ergo cum cis conrra Adcl- 
heidem & Ludouicum, iuxta decretum Pri- 
morum Hollandi^qui ncc a muliere regi, nec 
extraneum Principem Iu per cos dominari 


a A Bbati S.Hvberti.] fic legendum. Ab- 
,/"\batiaS. Hubcrti ordinis S. Bcncdi&i. 
Vide Mirarum Ongin. Benedsfhn.cap. 29. a Vol- 
cando Epifcopo 35. Lcodicnfi,anno 825. fun- 
data, vel Lcodiu craflata in honorem S. Hu- 
bcrti Principis Aquitani, vlcimi Tungrcnfis, 
& primi Lcodicnfis Epifcopi j cius denique 
vrbis conditoris, Arducnnx Apolloli, Thau- 
maturgi, Andainum alias vocatur hoc 1110* 
nafterium.Sigibcrtusi» chromeoanno 824. 
b S. Ioannis.] Vide fupradchac Ecclefiaad 
cap. Itemens i.dcrcnunctar. 

( S. Martini Decano.] In Ecclefia dicata B. 
Martino VII. Epifcopo Tungrcnfi in Chromco 
SS.Bclgij cap. 1 . Hasbanorum Apoflolo, de 
quoHaiigcrus, 1. tomo dt gefl. Lcod. Epifc . & 
Molanus. 

^ Archiepiscopo Trfverensi.] Ioanni87.cx 
Imperatoris Cancellario, vel Theodorico II. 
Comiti de Vueda eledo, anno 1213. 
e Compositionem,] Ioanncs dcBeka& Vuil- 
lclmus Hcda,qui.Chronicon Epifcoporum 
Vltraic&cnfnim,& Comitum Hollandiar co- 
fcripfcrc, &: luse hanc hiftoriam narrant, nc 
verbum quidem faciunt de hac compoiitio- 
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volebant. Ludouicus & Adelheidis diftiigiiir, 
Ada capta mittitur a Vuillcrmb io Tcxaham: 
Vuillclmus fugato Ludouico Comitatum 
Hoilandi* obtinet, & cum Theoderico F.pif- 
copo Traiedenfi, qui Ludcniico faucrat pa- 
cem facit, & poft obitum Ad* neptis didum 
Comitatum a Fcdcrico Imperatore in feti- 
dum recipit , & XII. Comes Hoilandi* con- 
ffcituttur. Ad quem regnum Scotorum per 
obitum Magoliui,vcl Malgotini Regis auun- 
culi luiiurchcicditario dcuolucbatur,& con- 
gregato exercitu cum Liidouico primogeni- 
to Philippi Augufti Franci* Regis ( poftea 
Ludouico VIII. )trans<fctauir, multas vrbes 
regni illius fibi vindicans. Interim Ludouico 
Loftenli nouos motu&concitantc, reuocattts 
in Hollandiam Vuillclmus perpetuo cum ab 
Hollandiafugauir. 

g Crvcisignatos.] Nauclcrusin Clxmol . »e- 
iKMf.41. inter principes Germanos Cruccii- 
gnatos anno 1115. ponit Comite Lollenlem. 
h P- Aleanvs Ehscopvs, /t. S. MnrU m 
Cajmtdm nummi Cmdia.] Intrlligit Pelagium, 
Hi (pa*um,Epi(copum Albanum , & Rayne- 
rium Capoccium Vitcrbienfem , maxima, 
S. Dominico familiaritace coiundum, creatu 
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Cardinalem tituli S. Mari* in Cofinedin ab 
Innoccnrio III. anno ilia, vixit vfquc ad an- 
no 1150. 

i Tu ah cTENSi.]Cc*rruptc in vulgaris, Treuck 
renfi. Traiedum, Vtrtcbt, ciuitas Epilcopalis 
Frifi*,Vltralcduni dicta ad diffcrcimam Tra- 
icdi ad Molam, At (te/lricb.cuius tempore Ho- 
norij noftri Epilcopus erat Otho de Lippia, 
qui iedit ab anno 1305. vfquc ad annum 12353 
tte cuius infauiiam mortem Icribic Beba m 
Chronico. 

Sententia qjta m incvref' r. at. ] Dum Sco- 
tiam peteret , vt fibi debitam poft mortem 
auunculi recuperaret : 8c cxcommunicatus 
fuit cum Ludouico primogenito Philippi 
Augufti(qiuIoanniRcgiAngli* bellum in- 
tulerat ) ab Innocentio III. qui receperat di- 
dum loanncm & regnum fuum in cliente- 
lam Ecclcli* Roman*. 

I Aerati S. LAvatNTit. ] Monafterij apud 
muros vrbis Lcodicnfis ordinis S. Rencdidi, 
fundati anno $£o. ab Heraclio, audi a Not- 
• gero , exornati a Guolbodonc , Sc perfedi i 
Raginardo Epifcopis Lcodienlibus. V. Mi- 
neum in efiromeo orim. S. Btntdidh, cn(. 58. 
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Epifcopo 1 Abbati [ancti Sauini , (t) b Pr&pofito Sanffa 
Eufemta Plac. 

CapVT 1 1. 



Onqucrente olim* Abbate fan&i Sixti Plac. MOnitftciiuiVi Notl 
(uumefle a d communitate Cremona: duabus partibus 'ca- P°“- 
fcEfl ri & curtis Vnaftallac pet violentiam exfpoliatum, 6c eos 
curtem Lizarise ad idem monafterium pertinentem contra iuftitiam 
detineres felicis memori* Innocentius Papa praedeceffor nofter bonae 
memoriae Epifcopo Regino commifithuiufmodiquseftionem fcc. €5* 
infra.Ve rumipfi piocuratores quofdara non ad procedendum incau- 
fa prout acceperant in mandatis, fed potius ad Apoftolicum iudicium 
declinandum ad noftram prxfentiam deftinarunt : qui licet fori exce- 
ptionem oppoiueiint.ficut viri prudentes»acin iure periti nobis mul- 
tipliciter fujrleicftuducrunt, qusftionem huiufmodi efle relinquen- 
dam iudicio feculari. Nos tamen habito fuper his f. n. conHlio ex- 
ceptionem ipfam non duximus admittendam. 


a A Beati S. Savin:.] Neleio an S. Saui- 
jf\nus idem lit cum eo de quo loquitur, 
Hieron.Rubeuslli. 6. Hylur. lumen, dum ait 


S. Sauini Epilcopi& martyris corpus eleua- 
tum e pauimenco templi D. Apollinaris , & 
politum in iaccllo S. Cathaan* ciufdcm 


Non 

poni- 

tuc 
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templi inno 1166. 1 Philippo Archicpifcopo 
Rauennatc. • 

b Praeposito S. Hvfemiae.] Dubium an B. 
Eufemiafit eadem cum ea de qua idemRu- 
bcus lib. 1. refert D. Apollinarem corpus B. 
Eufemi* martyris Aquilcienfis Raucnnam 
dctuliflc,&ibi templum dcdica/Tc. 
c Abbate S. Sixti.] Monafterium S. Sixti 
intra vrbem Placentiam ordinis S. Benedicti, 


Congregationis Ca/Tinenfis. 

^ Commvnitate Cremonae. ] Hicron. .Ru- 
beus rette notat hac tcmpcftatc Italicas vr- 
bes, /pe libertatis quadam abu/as , 6 c ciuium 
fuorum inteftinis bellis , & finitimarum op- 
pugnationibus maxime agitatas fuifTe. 
e Castri et Cvrtis Vvastaliae. ] Gua/lalfa 
Principatus hodie eft domus Gonzaga; iuxta 
Padum, & prope Mantuam. 
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a Epifeopo Ebrotcen. 

Capvt III. 


Nnotfiicnobis P. deSameiijslaico intimante , quod cum 
G. de Haiaquem bonx memorixL. pixdecefTortuus pro 
eo quod poli fufceptumfubdiaconatus officium de fa€lo 
cum quadam muliere contraxit , &c licut laicus cohabita- 
bat eidem , vinculo excommunicationis aflrinxit, ipfum fuper qua- 
dam hereditare coram feculari iudice conueniret; ipfe contra illum 
quod excommunicatus edet & quod ei non teneietur icfpondere ex- 
cepit .■ Sccum diStus iudex paratus eflet huiufmodi exceptionem ad- 
mittere, fi ab ipfo laico probaretur.fuper hoc ad ce habuerit laicus ip- 
fe recurfum : fed tu efficere vc didlas excommunicatus vitari deberet, 
prout idem laicus afferic.noluifti. Cum autem, licut ^ in facris habetur 
canonibus.Epifcopi excommunicatorum omnium nomina tam vici- 
nis Epifcopis,quam fuis parochianisindicaic debeant , eaque in ce- 
lebri loco polita pix foribus Ecclefrx cunttis conueniemibus incul- 
care, vt excommunicatis cccleiiafticus aditus praeludatur vbique, ac 
excufationis caufa omnibusauferatur, f. t. mandamus, quatenus fi 
prxfatus prxdccelTor tuus ex huiufmodi caufa fubdiaconumexcom- 
municauit eumdem, pecitioni fuper hoc annuas laici memorati. 



3 TT Piscopo EbroicenSI. ] EureuX , Rodul- 
pho dc Ciette, vel, Cicrrcy 27. Epifco- 
po, aut Richardo 28. qui /ederunt fub Hono- 
rio III. (ed verius eftRodulpho fui/Tc dire&um 
Loc rc/criptum, vtpotc cuius praedccc/Torem 
Lucam hic nominat Honorius, qui fuit 26, 
Epi/copus Ebroiccnfis. 
b lN sacris Canonirvs.] Dc excommunica- 
tiscIcricisabEcclcfia excludendis can. 9.fy- 
nodi Ncoc^far. can. 1. fynodi Antioch. ita 
vt cxtcrrfo etiam honore priucntur,riicf^ir 
73 um c y vt addit Bal/amo, tun >o'f> xa 0 «<tyeu, ou~ 
rm^riatj»c , 8or% ul io irtpou vtpo- 

v cu'i ou itpxTDtoJ , . Id cft, neque enim Cathedr <t , ne- 
que locationis honore digni habebuntur , fed nec abo 
facerdotakpnudegto\tx quo nota vocem xAwffifrf 


id cft Ttocationii: /olebant enim in Ecclcfia no-, 
mina Clericorum publice offerri , vt docui 
cx D. Cypriano Epifl. X. & abjs locis, ad tiruL 
decler.excommun. apud Gregor, /iippripicbatur 
nomen excommunicatorum , v* eo filentio 
agnofccrcntur, ait D. Augu/lin. £/>»/?. 128. 3 c 
quod maxime tacit ad hunc locum,vt ab om- 
nibus excommunicari vitarentur, fententia 
publice promulgabatur in Ecclcfia, atque 
etiam in triuijs& locis publicis, v: cx Eu/c* 
bio , Niccphoro , & alijs probaui ad n tui. de 
fent.excommun. Ica fiebat apu‘d Athenienfcs, 
vt eorum qui ab Areopago arcebantur no- 
mina in charta fcribercntur,& hoc dicebatur, 

•xpvMcfopfffa*. 

Jlrchtdtacor.o 
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Archidtacono, trans Ligeri m , Officiali & /. Borei U 
Canonico Turon . 

Capvt IV. 

Iledfi fili; S. P. ac G. * Canonici Ecclefix fanddxMatix 
Gratiae, tranfmifla nobis petitione monlUaruni, quod, 
cum M. Canonicus eiufdem Eccleliar.ijituricen. dioxe- 
fis, ipfos coram Decano, Se Magifl.ro Heruco Canonico 
Altrlliodoien. delegatis a nobis tiaxiflet in caufam, fiiper eo quod ie 
opponunt eledfioni aquibuldam Canonicis Giatiac. tactx de iplb ut 
Ptiorem Ecclefix fupiadidtx, &. i;dem propofuetunt coram prxtaiis 
iudicibus,quod didtus M. non debebat audii i, ed quod excommuni- 
catus erat, & periuii; crimine irretitus. Cumque didusM.pixfatis G. 
ac P. periuiium&S.excdntunicationem in modum replicationis ob- 
ijciens, per hoc eorum exceptionem elidere niteretur, procurator eo- 
rum propofuit, quod licet iudicespixfatoM. ad probandam replica- 
ionemfuam terminum aflignaflent, eius tamen fuper hoc rccipipro- 
bationondebebats quia ctiamli obiedum prxfatis Canonicis peiiu- 
rium probaretur, non eflent tamen pioptei hoc a defenlione fuxEc- 
clefix repellendi. Adiecit etiam quod contra excommunicationem 
didto M . in modum exceptionis obicdlam, excommunicatio fupiadi- 
dli S. replicari nonpoteiat cumefte&uj tum quia fux abfolutionis lit- 
teras oftendebat, tum quia exceptio ipfiM. oppofitaeumdenr pioba- 
ta repelleret ab agendo. Replicatio veio fxpedidhim S. nequaquam 
a defendendo repelleret, fi etiam probaretur. Quaie petebat, vtomifi 
fis huiufmodi replicationis probationibus, in quibus etiam li proba- 
rentur, labor vt prxoftenfum eft confumerctur inanis , probationes • 
reciperent quas ad probandum obie&a ipliM. ducerent producen- 
das . Jpfi vcroiudices interlocuti fuerunt, quod prius piobationcs ic- 
ciperent quas ad probandum fxpedidtam replicationem produceiet 
M.prxdidtus: propter quod idem procurator noftram audientiam 
appellauit. Quocirca difir. v. mandamus quod fiies itafc habet, reuo- 
cato in irritum fi quid poft huiufmodi appellationem inucneiitis 
temere attentatum, audiatis caufam, Sc quod canonicumtuerit, appel- 
latione poftpofita, ftatuatis. 

„ Ano wct S. Mariae Gratiacensis. ] det a Capitulo Vaftinicnfi, </« Far,iti , fiib Ar* 

V jCapitulum B. Maria- de Graciaco, No- ebipresbyteratu dc Graciaco. 

JinDtmtie Grtfy, dioeccf. Bituriccnlis.pcn- 

P 
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TITVLVS XVII. 

De Praefcriptionibus. 

a Priori, £5" Conucntui Later an. 


CAPVT I. 


EDIS Apoftolicx circumlpe£tio , qux ciica omnes Ec- 
clcfiasfux prouidentixeonfueuit habere conlilium , il- 
larum indemnitatibus propenfiori debet ftudioprxca- 
uere, qux ipli tamquam membra capiti cohxrentes fpe- 
cialis libi necclTitudinis vinculo funt adftrittx. Indecft 
quodeum Latcran. Ecclcfia fpeciale membrum Apoftolicx fedis Sc 
*> Romani pontificis propria fodes exiftat, (latuimus 6c lancimus, vtfi- 
cut contra Romanam Ecclefiam non nili centenar ja currit pr^lcriptio, 
fecundum conllitutiones canonicas £t legitimas fantftiones, ita quo- 
que ipli Ecclefix minoris temporis prxfciiptio non obfiftat. 



a T^RlORI ET CoNVSNrVtLnTRRANt^SI.jCl- 

X nonicorum Regularium D. Auguftini. 

Prxlcriptionem centenariam in gratiam 
Ecclcfia; S. Ioannis Laccrancnfis , vtpote fpc- 
ciale membrum fcdis Apoftohcx introduxit 
Honorius ; co argumento quod ilia tantum 
locum habuerit contra Romanam Ecclefiam 
caput omnium Ecclcfiarum, vt fcilicet vbi- 
cimque terrarum ledes Romana poflclfioncs 
habuerit, hac prxlcriptionc fulciatur, & con- 
ftitutioluitinianilocum tanttim habeat , an. 

Quam quidem Noucilam ad Ecclc- 
fias Orientis tantum pertinere docuit Cuia- 
cius,quunttamen & Occidentales compre- 
hendent, vtexNouellalX. oftenditur. Ori- 
ginem quidem cenccnarix prxlcriptionis in 
gratiam Emelenx Ecclefix introdu< 9 am 
fiiillc notatur cx Procopio in Hijlorin trettu, 
& confcqucnter ad Romanam Ecclefiam 
tradudam, vt iam annotaui ad ritui, de frx- 
faift.afni Gregor. Quod autem in cnp.ij. & 14. 
cod. rit. per Romanam Ecclefiam intclli- 
gere vult Cuiacius Ecclefiam S. Petri, non cft 
exaudiendum , fiquidem Ecclcfia S. Petri 
non cllprxcipua ledes : imo vero Ecclcfia 
S. Ioannis Latcrancnfis,vc ipfc Honorius pro- 
ficertir hoc caf. in qua quidem folent conic- 
crari fummiPontificcs , & deinde in Ecclcfia 


S. Petri coronari, vttcftantur qui vitas Pon- 
tificum conlcripferunt. Quinque etenim fc- 
des Patriarchales conftitutx fuerunt Roinx. 
Prima Se prxeipua, Se vt caput reliquarum 
Laterani, lecunda qux eft Conllantinopoli- 
tani Patriarchx ad b. Petrum .Tertia Alexan- 
drini ad S. Panium; Quarta Antiocheni ad S. 
Manam Maiorem, Se Quinta Hicrofolymita- 
mad S. Laurentium. Qux quatuor vltim* 
fii nt membra Bafilicx Latcrancnfis, qux pro- 
prie dicitur Ecclefia Romana , vt annotauit 
Onuphrius traditu de Eftfcoftt. & Tini. Sed 
dicet aliquisicur igitur in hoccap. Honorius 
idem priuilegium Latetanenfi Ecclefix, quod 
Komanx indulgct , quum Latcrancfis eadem 
fit cum Romana, 8e tamen videtur diftingue- 
rc? An quia cum dicit Romanam Ecclefiam 
intclligitvniucrfalcm ?athic agitur pecuba- 
riter de Bafilica, fcu templo Latetanenfi, 
prout fiio ambitu continetur. Vel potius 
cxillimarim Honorium hoc priuilegium in- 
dulgcrc non tam Bafilicx Laccrancnli , quam 
pcrloms Se rebus ex ipfa dependentibus , pro 
quibus dubitatio fieri poterat, cum non pro- 
prie fub titulo Romana- Ecclefix compre- 
henderentur. Et hoc confirmare videtur in- 
feriptio huius capitis, qux eft. Priori, O' Con- 
stili» Lucrttunfi , ex quo colligere licet in 
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gratiam pcrionarum hoc indulfiflc Hono- Volaterranus M. 2’. & Laertius Chcriibmus 
rium.Ceterumncfcioan hoc Priuilcgium in- in Bullate : nemo autem illorum dicit quale 
telligat Pennotrusin Hijtone Clericorum Ceno- cllctiitud priuilcgium. " 
lucorum hb. }. cep. 52. dum ait Honorium III. b Romani Pontihos propria sedes.] Notae 
anno 1. fui Pontificatus infignc priuilcgium enim Onuphriusm Tn flete de /ptf p. <y 
fuo Monailcno Latctuncnii(ni quo Canoni- Ti*i/.PontificcsKomaiiosin Patriarciiio iux- 
cusfuerat )grati animi fignificutionc contu- ta Lateranenlcm Bafilicam,feu S Saluatons, 
hirc4.[dusNoucmbri5,IndiCtioncv. perma- vel Conftantinianain fabnearo per nulle 
num Rayncri Prioris S.Frgdiani, quod etiam annos commoratos tiiilic, videlicet vfquead 
referunt Onuphrius /it. de /tomen. Pmnfic. & Clementis V. Pontificatum. 

Ib. j. de EccleJ. teter en. ctp. 2. Cy j. Raphacl 

* **"*"$"* V W W L i‘ SfcV 1 #* 

TITVLVS XVIII. 

De Sententia, & re mdicata. 

a Petro Leonis de Corneto. 

Capvt I. 

V M caufam qua: inter te exparte vna, 6c Eenedi&um Non 
fyndicurtteommunicacisCoinetan. nomine iplius com- ^ nl * 
munitatis exaltera vertebatur, dilettof. n. O. Sandtorum 
SergijSc Bacchi Diacono Cardinali duxerimus commit- 
tendam, tu fyndico ipfo prxfente in eiufdem Cardinalis propofuilti 
pra/fcntia.quod Potelhre,icdfoics , fyndicus ,6c populus Cornetanus, 
pro eo quod P. & Phi. laicos de C orneto fuper quadam vinea, 'horto, 

& territorio autoritate noftraconueneias, priufquam luper his fuilfec 
in eorum curia quxftio agitata, domum tuam automate propria de» 
ftruxerunt, in hoc & alijs damna tibi vfque ad centum librarum Pilan. • , 
valentiam irrogando, exceptis expenlis occatione huiufmodi atela- 
itis, quas fummam mille folidorum monetae iplius excedere aflerebas, 
de quibus omnibus tibi petebas iuftitiam exhiberi. Prxdi&us vero 
fyndicus propofuic ex aduerfo, qubd cum contineatur in d llatuto 
Corneti ad cuius obletuantiamCo.netarij ptxftito ruramento tenen- 
tur, vr fi qua quxftiointeraliquos eorum fuboritur , prius de ipla co- 
gnofei debeat in curia Cornetana, quia tu Curia ipsaomifln pixdictos 
P. &. phi. apud fedem Apoftolicaconuenifti contra prsdi&ii ftatucum 
temereveniedo , Confules Comet, quituqc erant domum tuam ficut 
modo apparet autoritate ipfius, pro eo quod contia ipfuro veneras li- 
cite diruerunt. Quare memoiatus fyndicus atTercbar, te non cfie fuper 
puemitfis aliquatenus audiendum. Praefatus autem Cardinalis his 6c 

• . ' - P 1 



Non 

poni> 

tur. 


I16 Quinta Compilatio 

alijs quae coram eo fuere propofita plenius intellectis , & nobis fideli- 
ter recitatis, de mandato nollro&t fratrum noftrorum conlilio, flipia- 
didum fvndicum nomine communitatis praedictae , non obftance 
quod poiiquam fuit in caufa c # onclufum procurator quem ipfe reli- 
querat rectfTit contumaciter, propter dcftrurftionem domus , damna, , 
6cexpenfas,fupcr damnis tamen fic expenfis taxatione ipfiui*Cardina- 
lis 6c tuo iuramento prxmiflis, in centum libris Pifanorum tibi fenten- 
tialitcrcondemnauit, iuramento quod de feruando piaediCto ftatuto 
prxftitum efle dicitur nullum prxiudicium afferente , cum omninh fit 
contrarium iuramento quo iura Ecdcfix Roma nas feruare tenentur. 

Nos itaque quodpereumdem Cardinalem fuper his prouide adtum 
eft ratum habentes, autoritate Apoftohca confirmamus , & prxfentis 
feriptara paginae communimus. 

, TAEtro Leonis.] Forfan hic erat ex fami- EccIclueRomamablnnoccntio III. propin- 
P lia , vel gente Leonis illuftri in Vrbe, quo fuo. Vixit vfque ad Pontificatum Grego- 
tempore Innoccntij III. de qua vide Gefta ip- rij IX. & mortuus eft Archidiaconus Ecclcli* 
fiuslnnoccntij. Romanat. 

1 J)e Corneto.] Cornetum eft vrbs Epileo- d Statvto Corneti.] De ftatutis Ciuitatum 
palis in Tufciz finibus , versus Latium poft Italia; fupra diximus : omnes fere ciuitatcs ia 
Mattam fiuuium in colle, fic di&a a cornu prziudicium Romanz Eccldi* leges, & fta- 
huiusvrbisinfigni. tuta condideram, mri humano & diurno con- 

‘O.Sanctorvm Sp.rgii et Bacchi.] Intelli- traria, quzciues prarllito iuramento feruare 
git Octauianum ex illuftri familia Comitum nitebantur , & quz Fridericus fua Coriftitu- 
Signienfium Diaconu. Card. tit.SS. Sergi) & tione fuft ulit, vt oftendimus /apra, adcap.i.t( 
Bacchi creatum anno 1:06. & Camerarium 7. ac Cmpnut. Sc »d Cap. 1. de rejhtut. in inirgr. 

IHIHWHliMKItHitWWWIHilllHWltHiHHlilltiaiaitHWiHIitHlIfllit 

C A p V T II. 

Iledti.filij A. & O. & L. monachi» monaflcrij Aqua: ni- 
gra: tranfmifTanobis petitione monftrarunt, quod cum S. 
quondam Abbas rplius monaftcrij Biixien.dioecefis fuis 
culpis exigentibus ab eius regimine per vos fentcntialitcr 
fit amotus, idem S. fententix veftrx temerarius violator monafterium 
jpfum nihilominus per violentiam detentare prxfumit in proptix fa- 
lutis difpendium.graucfcandalum plurimorum, 5c Apoftolicx fedis 
iniuriam& contemptum, hisetiam non contentus vobis mendaciter 
fuggercns fc Abbatem, ad diucrfos iudices diueifas contra cofdcm mo- 
nachos litteras impetrauit, quarum autotitate ipfos multiplici mole- 
ftatione fatigans in eofdem defaftbexcommunicationis fecit fenten- 
tiam promulgari. Ne igitur illius temeritas alijs tranfeat in exemplum, 
fi non fuerit debita cafligatione reprefla f. v. p. a f. m. quatenus fi eft 
ita , dittum S. vt veftrx fententix paren» humiliter , non obfUntc 
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quod poft ipfam fe afferit reclcdhim, monafterium ipfum omnino di-, 
mittat , 6c a qualibet dt&orum monachorum molcllatione dcfiftat» 
monitidne przmillapercenfurasEccleliafticas appel.rem. contra lit- 
teras quoquc-quasfspedidtusS.vfurpato (ibi Abbatis nomine dicitur 
impecrafle.ac quidquid eft earum autoritate prsefumptum denuntie- 
tis penitus non tenere. 

E PigraphedecftinommbusMSS. minij Veneti ad OlliumPido influe is iuxt» 

a Monasterii A<jv.e NioRkt.] Monaftc- Macheriatn oppidum, 
iium hoc eft in dioeceii Brixienfi, Bn/at , do* 

l 

TITVLVS XIX. 

De appellationibus. 

Decano , Cancellario , (f Cantori Lincoln . 

* Capvt I. 

VM caufam qu* inter dile&os filios Abbatem & fratres 
de Valle fandti Ioannis dc Crofton. Prscmonftratcnfis Or- 
dinis cx parte vnas & Priorem & Canonicos • de Nouo 
loco Ebor. dioccclis ex altera, fuper Ecclelia dc Hechc- 
male vertitur, vtriufque partis procuratoribus apud fede 
ApoftoIicamconftitutisd.fi n. b R. fantti Angeli Diacono Cardinali 
commifimus audiendam. P.ficB. Procuratores przdiftoium Abbatis 
&lramtmin ipiius praefentiaconftituti pccebant inftanter, vt procef- 
fum approbantes * de Hicheualle 6t ^ Bellandae Abbatum 6c« Prioris 
de Molton, quibus a bonae memoria: I. Papaprzd. noftro eadem cau- 
fa fuerat delegata, caufam iplam quae tanto tempore iam durauerat 
dignaremur fentcntialirer teiminarc. VV. vero procuratorprzdidto* 
tum Prior is &Canoniconim piopofuitexaduerfo, quM coram piae- 
didtis iudicibuslis non fuerat conteftatajfedperperamproceflerant ex 
abrupto: nam cum die ftatuta idem coram fubdclegatis iudicibus eo- 
rumdem comparens inducias ad proponendum exceptiones dilato- 
liaspetiuiffet, quod Aduocatus ipiius dudtus errore rcfpondit.quod 
Ecclelia de Nouo loco, Ecclefiam iplam de qua erat quaeftio, per qua- 
draginta annosSc amplius pacifice polfederat 6c quiete, licet ipfc ei- 
de dic Aduocati errorem corrigens ipliusrefponlionem.quzfuaepe- 
titioniconcradicere videbatur, ne peream aliquod libi polfec praeiu- 
dicium generat i, prcweo quod ante litis comeftationera funt cxccptio- 
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j/ies dilatori* proponendae, coram cifdemiudicibusreuocarat. Iudiccs 
tamen per huiufmodiiefponftonemcrioneam Aduocati, licem conte- 
ftatam tore credentes, non folumad receptionem St examinationem 
teftium partis alterius temeie proceflerunt j fed etiam giauamini gra- 
rameii addentes cum examinationem quorudam tcftiu I-iioride Vel- 
lebeo, Stfuoconiudicidekgaflent, qui vices fuasfubdelegarunt alijs 
contra canonicas fanStiones, receptionem St examinationem teftium 
ab ipfis de fa£lo, cum de iure nequiuerint , fattam minus piouide ap- 
probarunt : propter qux grauamina ex parte praefatorum Prioris St Ca- 
nonicorum ad fedem fuit Apoftolicam appellatum, vnde idem pio- 
curatorcum inflantia poftulabat, vt memoratum iudicum proccflum 
decerneremus irritum St inanem., Quia vero fuper praemiflis nobis 
non potuit ficriplenafides.difc. v, de vtriufquc partis procuratorum 
afleftfu mandamus, quod fi dirfti Prior St Canonici de Nouo loco in- 
fra tres menfes poft fufeeptionem prafentium legitime piobauerint 
coram vobis, quod per praefatum V V. procuratorem ipforum eadem 
die Aduocati refponfio extititreuocata, quia lic^er confequens lis 
conteftata non fuit, cum etiam procuiatorcs alterius partis recogno- 
uerint litem non alitcr,quamperdi<fti Aduocati refponCone praeferi- 
ptionem temporis allegantis conteflatam fuiffe; vel qued primi dele- 
gati, videlicet f Abbas de Riuallis St eius collegx teftes receptos it fub- 
delegatis fubdelegatorum iudicum, ficut ab altera parte pioponitur 
approbarint.cirm fecundum canonicas, St legitimas far.dliones nonni- 
fi delegatus a principe caufam alijs valeat delegare, quidquid ab ipfis 
poft appellationem piaedidtam cft farflum, dummodo haec in appella- 
tione ipfaexprcfla fuerint, denuntietis irritum St inane. 

* P\E Novo loco. ] Monaftcrium Neu- paulopoft. 

L/uar!cx,fcu dc Nouo loco S Mariae & S. i Bellandae Abbatem. ] Legendum Tielle- 
Thomi martyris cft in Comitatu Surrcyae landa-.Monaftcrium Bcllclandicft indicece- 
lub Vumtonicnfi Epilcopo. fi Eboraccnfi, cuius originem dcfcribit Gud- 

b R.S. Angeli Diacono Cardinali ] Ro- Iclm. Neubrigenfi de rtb. Lb. [ Cdp.lSt 

mano dc Bonaucntura ciui Romano, creato 'Prioris de Molton. ] Legendum cfr ac 
Cardinali anno 1313. ab Innoccntio III. qui Aintc». Monaftcrium cft in Comitatu Surre- 
poft mortem Philippi Augufti nullus fuit Lc- ya* fub Archicpifcopo Vuintonicnfi fijnda- 
gatus ab Honorio noftro in Franciam, con- tum a Giflebcrto Normantio, &rcelebcrri- 
tra harreticos Albigenfes , vbi prudentia fua mumComitijs fubHcnrico IU. Guil. Cam- 
Ludotiicum VIII. adfumendam Crucem in- dcn. inBrittnmtfns, 

dusit, Comitem Tolofanum fautorem hae- 1 Abbas de Rivallij.] Legendum cft Rieual- 
reticorum excominunicauit in (ynodo Bituri- lis. Monaftcrium Rieuallis eft quoque in dioe- 
cenlt. Vide Guiilclmum dc Podio Laurentio cefi Eboraccnfi ordinis Ciltcrcicnfis , cuius 
eap. 34. &. C-V.GuiUclm.de Catcl m Htflor. fundationem quoque refetx praiditlus Guil- 
7 cUf. t.b. -. Pc*. 315. cy 318. Vixit vfquc ad Iclm. Neubrig. 41 . 1. cp. 
annum 1141. Senium huius capitis elicere debemus ex 

t De Hiciieville. ] Vnus codex MS. habet . Nutatis/uprj aictf. tiUtttm.de Tranfatt. 
dc Ri»en*Ue, legendum cft dc nuntii, <j e q U o 
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Decano, The/aurario, & P. Petri Canonico Zamor. 

C A v y t II. 

lle&o F.G. Capellano noftro, D. presbytero, Stf. Epif- 
copi, Sc G. Capituli Salmant. procuratoiibus a nobis 
auditore concedo, procurator Capituli pro fe &. piocu- 
ratorc ipfius Epifcopi propofuit coram eo , quod cum 
didtais presbyter fuper receptione fua in Salmant. Eccle- 
fiaexeeutoriasanobis ad a Archid. Ciuitaten.& collegas eius litteias 
impetralfet: partibus coram eifdcm exeeutoribus conftitutis, fuitex 
parte ipforum Epifcopi, 6: Capituli allegatum , quod cum in ipfa Ec- 
clelia fit certus numerus Canonicorum iuramento firmatus, de quo 
in litteris ad eosdire&is mentio non fiebat, per eas contra ipfos pro- 
cedere non debebant:& nc aliterfaccrcnt fuit ad audientiam nolbam, 
affignatisquibufdamalijscaufis legitimis appellatum Sed ipli exeeu- 
tores huii^jmodi appellatione contempta, excommunicationis fen- 
tentiamin EpifcopumSc Capitulum protulerant. Quare petebat pro- 
curator prxdidfus fententiamiplam irritam nuntiari , & didtum pres- 
byterum fuper hoc ab eorumdem Epifcopi & Capituli vexatione 
compcfci.^ /«/cv*. Quoniam igitur &c fi per confeffionem ipfius pres- 
byteri fa&am coram Auditore pradi&oconflitic Salmant. Ecclefiam 
habere certum Canonicorum numerum iuramento firmatum , &. hu- 
iufmodi exceptionem fuiffc propolitam coram exeeutoribus fupradi- 
«fiis , & etiam quod appellatum extitit ab cifdem ; quia tamen non 
conftitit quod propterexccptionem huiufmodi non admilfam, aliave 
legitimam caufam fuerit appellatum , dife. v. m. quatenus fi vobis 
conftiterit praefatam exceptionem de certo Canonicorum numero iu- 
ramento firmato, vel alias exceptiones legitimas fuifll* propofitas co-. 
ramipfis exeeutoribus, nec admiffas, ideo partem Epifcopi &: Capitu- 
li appellafle, ipfomm exeeutomm denuntietis proccflum irritum 6: 
inanem. 

■ A RcHtoiAcoNo CivrTATENsr. ] Ciuita- Jiunt. annotauimuS • tum excommunicario- 

.Xitenfis, Cmd.nl Rointc dc qua fupra. nem poft appellationem c(Tc ipfo lure nulla, 

Apcrtiifimum cll quod hocttf. contine- vt nominatim exprimitur, quod omiiic Rai- 
tur, tum dc non augendo numero Canoni- mundus, & probatur ~xc»p. Jtliciiudmtm , hoc, 
eorum in Ecclcfijsvbicft certus numerus iu- rir. *p»i Gngor, 
ramento confirmatus, vt fupra adcap.j.drcwi- 
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a Saucii Andrct, <3 Dtntchefd. Arcbidiacono , £ 9 * Magijlro 
Ioanni , Canonico Diuicbe/d. 

Cafvt III. 


Icolao militi, ac fratri E. monacho monaftcrij 1 ’ fanrta: Ma- 
rias de Drundann. Ciftcrcienfts Ordinis, diacefis Candidx 
Cafxapud fedem Apoftolicam conftitutis , dii. fratrem no- 
rtrum 1 S. fanrti Adriani diaconum Cardinalem concedimus 
audicoretm in cuius prxfentia,cumdirtus monachus nonnifi ad im- 
petrandum & contradicendum procurator fuerit conftuutus, ficutex 
iitteris dictorum Abbatis Sc conuentus conftitit cuidenter , fupplica- 
uit humiliter idem miles, vt contra ipfos tamquam contumaces pro- 
cedere deberemus, ac dare aliquibus in mandatis, qui eofdem pro co 
quod ad profequcndam appellationem emiffam piocuratorem minus 
idoneum deftinarunr, ipfo eamdcmpcifonalircr profequente , in re- 
farciendis fibi damnis, &. expenfis legitime condemnanto*, eo prius 
ficut luftum fuerit icllituto audiant, luper his, quae contia piaedidos 
Abbatem &c conuentum przfatus miles rationabiliter duxerit propo- 
nenda. Quia vero nobis fuperpraemidis non potuit fieii plena fides 
de afTcnfu militis 6c monachi pracdiftorum, dilc. v.m. quatentis fi vo- 
bis confticeric dirtos Abbatem 5c conuentum appellationi fuar termi- 
num pratfixifle, cum ad profequendumcamdcm fufficientcm procu- 
ratorem non milerint , memorato milite ipfam perfonaliter profe- 
quente, ipfos ad reftituendasexpenfas a tempore appellationis fartas, 
eidem militi condemnantes, eodenique ficut iuftum fuerit primitus 
reftituto, audiatis caufam & appellatione remota fine debito ter- 
minetis. 



a Q Andreab,et DvNckELDENSl ArChId. 

Ioanni Canonico Punckrldenfi.J fic 
corrigenda cft epigraphe. Dunckeidcnfiseft 
hodie primus futfragancus Archicpifcopi S. 
Andre £ in Scotia, funft Androns, aut,S.^Wer, 
qux fcdes Primatus ert Scotia:, de qua viden- 
dus Hc&or Bocth. in Hxflor Scoter.lsb. n. &: 
eius Appendix. 

b S. Mariae de D&vndaniam ,"Ve/, de Varunda- 
mamdxcecefis Candxd* Cafe. ] Ciuitas Candidx 
Cafe, hodie Vuithom. Epilcopalis in Scotia 
fub Glafcocnfi Archicpifcopo, Glufco. Vide 
Guillelm. Camdcnum. Dc illa Ecdcfia fic 
loquitur Hcnricus Huntidonicnfis Htftor.An- 


gUc.lib.^. Anno 5 ^ 5 . Colomba de Hiberni 4 .Albes 
"Venit ad PxttosfcptentrumaleSi quorum fedem ipxf- 
copatui S. Mamni nomine injhtuit , hbnpfe Colum- 
ba fepulcusej}. Qui locus "Vulgo "Vocatur ad Candidam 
Cafitm, eo quod xbx Eccltfiam de lapidei t*fobto Bri- 
tonibus morti fecerit. 

Hicquxftiocft dc Procuratore ab appel- 
lante conftituto ad impetrandum &: contra- 
dicendum, non vero ad litem integre profe- 
quendam. In quo diflmdio Glolfe aduerten- 
daeft,vtriim appellatio luerit vel a Iudicc, 
vel aparte appellata approbata, & tunc fine 
dubio procurator conditurus ad impetran- 
dum tantum Sc contradicendum miniis ido- 
neus 
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ftitucrc procuratorem ad agendum Jfind du- 
bio, quu appellans luam appellationem pro- 
fequi tenetur intra annum, vel biennium st 
dicitur in caf. 8. coi. alioquin deferta appella- 
tio cenfcbitur, & coram iudicc a quo appel- 
latum, Irtem profcqui potent pars aduerfa, 
Clemnr.j. hoc tu. 

e S. Sancti Aokiani Diaconvm Cardina- 
lem.] Stcphamlm, creatum anno ai 6. Dia- 
conum Cardinalem titul. S. Adriani ab Ho- 
norio noftro qui eum ad decidendas caulas 
Ecclcliafticas continub delegauit. l aetus cit 
aGregorio IX. Archiprtsbytcr S. Petri, Se 
Vicarius generalis, vixit vlque ad annu njq. 


netis eft : quod Ii appellatio nec a Iudicc , nec 
ab appellato fuerit approbata , procurator 
ille idoneus maxime clt; & hic eft fenfus caf. 
imcfofua.-jo. afui G’rgor. Et haec erat dubita- 
tio m hoc caf. an appellatio fuerat tam a Iudi- 
cc quam a milite approbata , quo calu ludex 
delegatus Abbatem & Conuentum in ex- 
penlis condemnare debet , quod nou idoncu 
procuratorem miferit, fcd tantum adrmpc- 
trandumde contradicendum, qua? verba in- 
terpretatur Cuiacius ad litteras nccelfarias 
impetrandas, vel ad contradicendum ijs qui 
aliquid contra impetrare tentallent i non ve- 
ro ad agendum & profequendum , led potius 
ad gerendum. Sed quarro, an ellctopus con- 

uumiMuiiuuimitimuwii i w m iii 

a Epifeopo jMartin. JSf . Presbytero Canonico Tufean. 

C A P v x IV. 

j VA nobis Reinctius tutor filiorum quondam B.ciuisTuf- 
ican. petitione monftrauit, qudd cum intor ipfum ex parte 
»vna,&.F. profe , ac Petrum Campumallum tutorem V. 
Iconciuesfuosexaltcra, fuper quadam pecuniae fumma 6c 
rebus alrjs coram R. tunc iudice Comitatus Tufean. non ex dele- 
gatione Apoftolicaqtiasftio verteretur, idem diffinitiuam pro eodem 
R. fcntentrampromulgauit.qux bis fuit pcriudiccs delegatos a fede 
Apoftolica confitmata s Sdicec Petrus Picheta Canonicus Tufean. cui 
cxecutionemipliusfentcntix dicimur commilifie, ipfum ih polfeilio- 
nem quarumdam domorum & aliarum rerum legitime induxiflet.quia 
pars altera, quxab aliorum delegatorum cognitione femel & iterum 
appellauerat, tertio vocem ad nos appellationis emittens contra lc 
gitimas fandliones.diledto F. Petro Seuerini Canonico Tufean. & cius 
collegxcognitionem ipfius fententix anobis obtinuit delegari j illi 
prout erant contra eum plus debito animofi a pofleRionc prxdidla 
contra iuftitiam eieccrunteumdcm. Cumque diledtus f.' h. R. Sandix 
Maiix in Cofmcdin Diaconus Cardinalis , fuper appellatione tertid 
ad nos cmiflavtrique parti a nobis datus auditor interlocutus fueric 
illos non potuifle de iure tertio appellare , nos prxdidlo P. Seuerini fic 
ciuscollegx nodus dedimus litteris in mandatis , vt in negotio ipfo 
nequaquam procedere attentarent. 



» TNccrta eft huius Cap. epigraphe, MSS. 

J habent Eftfcofo Mtntincnfi. N. Preihftero 
GtiMuraTs/biftrft/I, vulgari, Eftfcofo Manttncnfi, 
O P. Canonico Tufean. Neutri bene. Nullus 


cftEpiicopatus Mirtlnenfis,vel Mantinenfij. 
Dicerem legendum Epifcopo Mannenfi. Vi- 
linir enim irt via Latina Rothi Neapolim 
versiis , locus Marinum diflus ab antiqua 

<1 
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Matiana villa prope Tufcutatn nobilitatum quo hanc infcriptionem intelligendam e (Te 
M. Tulli) quieitionibus , hodie Ift videretur, fi caftrum hoc Cathedra Epileo- 

vrbs BpiicopaUs duodecim milliaribus ab pali decoratum effet. His reiedbs opmioni- 
VrbedilHns, amoenus fummorum Pontili- bus cenleo hanc epigraphen fic reponen- 
cum fcceilus.Sed in nullo Prouinciali anti- dam, Eftfctfo, Martme , &• P. Cdnonicis T*fc+- 
quo vel nouo repentur Marini Epikopatus. ntnfibm. De Tulcanenli Epilcopatu diclutn 
Prope Tulcanenicm ciuitatem eft quoque fupra- V 

Marta: Caftrum, Lartes oppidum Catoni , de 

fuea m i wnmimMimi t w « n w wtn uwm w m mmn««i HtmwwniwHt 

■Magfiro G ■ 1 Archid'. & Officiali Lcmotiiccn. & h Archiprefi 
L.ytcro de 2Sfontron Ltmouic. dicecefis. 

.Capvt V. 

Iletti f. Prior 6cconucn tus de Lacu rubro tranfmifla no- 
bis petitione mondrarunt, quod cum inter ipfos ex parte 
vna, 6cF. deHambaro militem Claromont. Dioecclts ex 
altera, fuper quodam nemore rebus ali;s coram magi- 
ftro A. CanonicO Claromont. c non ex delegatione Apoflolica qui* 
flio verteretur , »dem miles ad ven. f. n. 4 Bituiiccn. Archiepifcopum 
fruftratoric vocem appellationis emittens, caufam fuper his Officiali 
Bituricenii obtinuit delegati : coram quo ex parte prxdidlotum Prioris 
& conuentus fuit excipiendo propofitum , quod cum omifTo dioece- - 
fano Epifcopo.fuifTet ad eumdem Archiepifcopum appellatum, ad; 
quem gtadatim fuerat appellandum, in caufa ipfa de iuie procedere 
non poterat, nec debebat; fed quiadiAus Officialis huiufmodi eorum 
exceptionem admittere denegabat, ipli ad noftram audientiam ap- 
pellatunt: at illeipforum appellatione contempta fufpenlionisfk: in- 
terdidi tulit fententias in eofdem. Quocirca dife. v. m. quatenus fi 
didUsfencentias pod huiufmodi appellationem inuencritis effe latas, 
denuntietis eas penitus non tenere. 

* A RcniMACoN^LsMovictNsi. j Archi ■ ad Metropolitanum , fic ut iurc ciuili fi Magi- 
JT \ diacono de Malamorte, qui vnicus cft- ’ liratus dcdfrit judices ad ipfum Er appella-. 

inEcclciu LemquiccniL . > , tio JL}. <!•>,&■ af«w afpriirrvr. Aliud eft C marvu 

*> AHcmpsEsBVTssa DENoNTsoN.^iic Icgcn- data fuerit iurildidtio, quia tunc mandatariu*. 
dufrieft, tertius Archiprcsbyccratuj in dioe- nonvice fui ;Tcd mandantis agit, Lfitr.- dc 
ceiiLemouicenfi.jii.r,. ..-.jti,,.;. r . lunfiiS. Quod ii iudat ordinarius Epifcopi, 
<N<W IX delecnmohji AvoSTpuc^, ] Jdsc vt eft Officialis, Icu Vicari’, tuuc omilfo Eprf- 
verbadefunt in editione vulgari, quum ta- ' copo ad Metropolitanum reuertitur, quia vi- 
jnen in tribus MSS. reperiamUr , fit ut St iit ' ! cit agit Epifcopi, & candent perionumiaili- • 
cap. ftqt. j et qu* quidem colligenda Jiint ex Glolla, 

* Bitvricek, e» Archiepiscopvm.] Simonem quam (equitur Cuiacius. Hic autem Cauo- 
dcSulnco. Tota mens, huius cap. , eo tendit, rucus Claromontcnfis non iuit Vicarius, feti 
vt ponatur differentia inter indicem ordina-; Officialis Epifcopi, icdludcx delegatus a sfi- 
rium, ii: datum, Epilcopus iudices dede- m° Pontifice, non datus ab Epifcopo, vt 
ut, appellatio dcupluatur ad, Epifcopum non, cxdUu 131111 - Cuucius , quod verba hax de- 

O • 
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monftrant, Coram A. Canonico Claromontenfi rei 
ex delegatione aptJlohcaijuaJhoyerteretUT ; a quo 

miles fruftratoric appellauit ad Archicpifco- 
pum Biruriccnlcni,ad quem cap. Sane, dcofjic. 
tS* pote fi. tud. deleg. ( 3 * cap. Pajlorahs de ofjic. 
iud. ordtn. appellare non potuit quia maior 
erat hic iudex Archicpilcopo lhc^cau/a.Scd 
erat fruftratoria aut moratoria appellatio, 
cauta JubterJngij , vt loquitur, cap. Qusjhomu. 

a j4bbati fancli Dionj/ii, Decano, (jf Alagtjlro Coli. 


nj 

de appella. Quem appellationis defectum 
agnoiccns, a (unimo Pontifice OiEciali Bitu- 
nceniicaulam delegari obtinuit tx quibus 
conilat trulira hoc cap. adduci a Cuue/o in 
quarftione appellationis ad Arcbicpiicopum, 
omifio medio, in quo multum laborat ui po- 
nenda diftiti&ionc iudicis dati ab fipifeopo, 
& Officialis, dc jua nihil omnino in hoc cap. 


C A 


P V T 


vi. 



Ignificaucrunt nobis ven.f. n. b Epifcopus , &dil.f. De- 
canus, & Capitulum Bcluaccn. quyd magi ft eri. Silua- 
. neften.Rothomagen. Canonicus olim pio aflequenda 
UT Ecclciia Beluacenli praebenda noftras ad c bonx me- 
'moiixEpifcopumParilien. &eius collegas litteras exe- 
cutoiiasimpetrauit ; cumque ijdem pattes ad fuam puefentiamcon- 
uocaflent, pars pradi&oium Epifcopi & Capituli^ecufarunt iplura 
Parifien. Epifcopum.vt fufpedtum; pio eo quod Aduocatum panis al- 
terjus clericum &commenlalemfuum contra eos in caufa eadem eis 
reclamantibus admittebat, cum dixiflet publice, ficut erant parati fuf- 
ficienter probare, fefcire firmiter tanquam qui in tia&atu ipiius nego- 
tij fuerat cota ipfo Epifcopo, qualiter res eflet huiufmodi piocefluia, 
atque ad cognofccndum dc caufa fulpitionis huiufmodi aibitros pe- 
tierunt ; quos quiaipfiiudices denegaueruntcifilem, pro paite iplo- 
rum fuit ad noftram audientiam appellatum. Quocirca mandamus 
quatenus fi eft ita.reuocato in flatum debitum quidquid pofl appel- 
lationem huiufmodi inucneritis temere attentatum, in caufa iuxta 
ptiorum continentiam litterarum app. remota, ratione pKtuia proce- 
datis. 4 


Non 

poni- 

tur. 


a A BnnATr S. Dio.vrsn.] Petro dc Anto- 
x\lio , i Ant.eil 42. Abbati Jiuius regij 
Monafterij. 

b Episcopvs Belvacensis. ] Philippus filius 
Roberti Comitis Drocarum 57. Epifcopus 
■ Bcluaccnfis, vel, Milo de Nantolio 58. 
c Bonae memoriae Parisienseu Episcopvm. ] 
Petrum 1. Canib. 71. Epifcopum Parificn- 
fem , vel Guillclmum 2. de Sdigniaco de Se- 
hgny 7j. Epifcopum, ve! Bartholomamm 74. 
<]ui vixerunt fub Honorio IU. Hic rccilfatio 
proponitur aduersiis Epilcopum Pariiicnfcm 


ad quem littera: exeeutorix dirc&x fuerant, 
ex eo quod Aduocatus partis aduerfo eius 
clfct commentitiis , & cum quo craChuun 
huius negotij habuerat. Idem llatuitur lnc dc 
Ilidicc, quod dc tcftc a Calliilrato ili l.j.dt 
tejhb. & Tullius, orat, pro L. Flacco dicit Ne .c - 
cu/atous confefjotiblti , Con.tulf , cetnt.bernabbas 
ciucm ac fuppltcem 'pefleum dederieti. Hoc loco 
Commcnfalis idem ell qui Grxcis awrpytee- 
£©r,qucm joj.Fnoe, id cAcontoralem vocalTc 
Menandrum (coibit Pollux lib. < 5 - cap. I. Hc- 

iychlus 
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TITVLVS XX. 

De confirmatione vtili, vel inutili. • 

2 Illuti ri Regi, (5" difl. ff Nobilibus viris b H- Nato & c Balliuit 
eius ,necnondComeJlabulo c Baronibus, Militibus,^ alijs 
omnibus vniutrfis Cypri. * 

Capvt I. 

Enerabilis f. n. f ArchicpilcopusNicofien.&fuffraganei 
cius transmifsi nobispcticione monftrarunt,qucd inter 
ipfos cx pane vna , 6t vos ex altera, ftiper quibuidam • 
decimis, poflertionibus, & rebus alijs , mediante v?n. f. 
nolhot Alban. Epifcopo, tunc fungente legatione in 
partibus Orientis.amicabilis compolitio interuenit, hoc exprefle ad- 
iefto , quod qua)|tocyus eam autoritate Apoftolica confiimari con- 
tingeret, ftatim deberet exeeutioni mandari. Verum licet ipfa fit per 
nos compolitio confirmata, & ad maioris rei euidentiam litteris cpn- 
firmationis tenor compofitionis, infertus , compofitionem ipfam re- 
nuitis oblcruare, occalionem triuolam mendicantes , tum cx eo quod 
in linctis noftrisvcibum confirmationis, tenorem compofitionis iux- 
ta fty lum Ecclelix Romanx prxcedit; tum quia illa claufula confueta, 
CcAicci.Jicut Jine prauitate proutde facta efi,ia eildem littciis conti- 
netur. Cum igitur nedum contra Deum 5c Ecclefias, fed nec etiam 
contra priuatas perfonas*huiufmodi cauillofis difiugijs inliilere de- 
beatis, Vniuerfitatem veftram monemus, 6c exhortamur attente, qua- 
tenus fi prxmilfis veritas fulfragatur , compolitionem obferuantes 

camdem, ipfam adimplere curetis. 

• 

’ TLlvstxiRegi Cyphi. ] Hugonil.Lufinia- vfurpare volentem c regno ciccit. 

X 110 tertio Cypri Rcgt. «Basonibvs.] Notatu dignum eft quoa rc- 

k H.NATo ] Henricol. filio Hugonis I. fert Stcph. Lufin. in Htfl. Cypri, fub ponti» 

cBailivis tivs. ] Legendum Balliuo, id cft ficatu Honorij noftri, & regno Hugonis I. 
Scncfcallo,primo regni Cypri officiario, qui trecentos Barones Gallos quum in terram ' 
tunc erat Ioanncs de Iblim Dominus dc fimetam transfreta(Tcnt,ncc ibi Deomilitare - 
Baruth. pofTcntobtrcugam inter Chriftianos & infi- 

<fCoMisTA«vLo.]fecundoo(ficiarioregniCy- deles, CypruirjappulilTc, & fepcrln(ula:vi- 
pri. Is quoque tunc erat diclus Ioannes de cos dillribuiflc , ibique vitam iolitariam & 

Iblim, & Gubernator dicli regni in ablentia heremiticam duxilTe, fubloaune Monfortio • 
Hugonis. Is pollcatutor fuit Hcnrici I. Regis, Comite F.dclieno , & Cypri Marclcallo , & 

& itrenue Ftedcricum Imperatore Cyprum adeo IaniIivixiiIc,vtaGra:cispro fauclishiy- 
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tiorati fint, contra eorum morcn>,qui nemi- bis ttanflatus fuerat Famagoftam,dcnuoNi- 
nem Latmum medij vel poftrcmi temporis cofixpofitus fuit, quia ibi ledestegia erat, & 
pro fancto colunt. domicilium Latinorum , & creatus lui: At- 

f Archispiscopvs Nicosisnsis.] In Conci- chicpifcopus Latinus, qui poli ir.brtcm Ar- 
lio Laterancnfi fub Innoc. III. ad petitio- chiepifcopi Graeci prxtlicc Latinis, & Gra:- 
nem Legati Adclx Regina: Cypri, ablcntc cis. Vide didlum Scepli. Lufmian.in<ifla//i- 
rege Hugonc I. marito lito in expeditione Jloria. 

Hterofolymitana, ArciiicpiicopatusSalami- bAibanpnsi Episcopo.] Pelagio Hifpano, 
nienfis Cypri, quinb ddlrudlioncm eius vr- dcquo]»pri. * 

Vhiuerjis 1 Abbatibus, & Prxlatis alijs, ac conuentiha , (3‘ clericis 
in Conftantinopol. & Chalcedon, dicecef. conJHtutis. 

C * p v t II. 

VA nobis vcn.f. n.Pauiarcha Conftantinopolitanuscon- 
queftionemonftiauit , quod cum* quidamvelhumaflu- 
mentes occalioncm, exeo, quod dilt fr. n.I. titulo b fan- 
ftxPraxedis presbyter Cardinalis, tpne cum in partibus 
illis legationis oflicio tnngcictur, quibufilam alijs Ecclciijs , 
clericis rnfpiritualibusfic temporalibus contui it monafteiia eoiumde, 
ipfiPattiarchxobediie reculant , ficei de iuribus Patriarchalibus re£ 
pondere: in fuxprxfumptionis adiutoiium inducentes confiimatio- 
- nes collationum huiufmodi a lede Apoftolica impetratas. C,um ergo 
neciplius intemio fuerit Cardinalis, nec nos quoque velimus iura 
quae dioecefano debentur, per collationes , leu confirmationes prxdi- 
£tas minui, vei aliquatenus Ixdi; Vniucrlitativ. mandamus quatenus 
occafione huiufmodi non obftante, ipfr Patriarchx reuerentiam £c 
obedientiam debitam Iutmilitcrcxhibcte curetis, eique de fuis iufli- 
tijs integre & de fpiiitualibusrelpodcre; nili foilan aliqui per exprefl ii 
exceptionis priuilegium oftendeiint ic munitos: alioquin fententiam 
quam idcrfi Patriarclia propter hoc rationabiliter tulerit in rebelles, 
volumus vfquc ad latisfaftionem condign^n firmiter obferuaii. 

a A Bsatibvs, p.t Praelatis, &• clerici) in triarcha Conlfantihopolit. liib Innoccntio 
£~\Ccnf}animr p.(MSS. addunt Chalcedimerr III. Honorio IIL & Icquciuibus quibuldam 
f)dnrcefib. Chalcedon olim ciui- Conllancinopoli fuit lub ditione Latinorum, 

tasnonimatiff.ma inlittore Afiatico,oppoli- Nicctasin KiUmne bb. ylr. vt iam annotini 
taConfIantinopo!i,mmc exiguus pagus Seu fwpra ai cap. ymc.de tranjad. ita vt lummns 
tari vocatus. Ulnis Ecdcfia lub ditione Pri- Pontifex, vicanum illic haberet, vt conilat 
matuseratConftantinopolitani, & nullum exemp. Qaanto, e/cir. de cen/uemd. & fiib obe- 
fub (e thronum habebat fcuEpifcopatum,ex dicutia ledis fuerit, vt Innocentius addit, die- 
U (mella Leonis Pbilolbphi.ldebquc Honorius bmnojlntjncap. yleim. debaptijm. 
qua: a Ioannc de Columna Cardinale, &Lc- bSanctai Pravidis ]Ioanncs CoIumnaLc- 
gato acta fuerant, & a Ic confirmata in pratiu- gatus, dc quo Jupra. 
dicium vtriufque non valere decernit. Pa- 
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a Archicpifcopo Tarracon. 

Cap v t III. 

X parte tua nobis humiliter fuit fupplicatum, quod cum 
nonnulludcrici tus dioecefis plurcs obtineant parochia- 
lcs Ecclefias.data huiufinodi clericis optione retinendi 
vnam ipfarum Ecclefiarum, reliquas portis de licentia 
tua idoneis affignareperfonis, non obftance quod qui- 
dam eorum in fraudem fuper lingulis confirmationes lingulas ab Apo- 
ftolica fede.de ipfarum Ecclefiarum pluralitate mentione non habita, 
impetrarunt. Idcoquef. t. mandamus, quod huiufmodi confirmatio- 
nibus nequaquam obfknribus fuper bis libere facias appellatione re- 
mota quod ad pontificale officium videris pertinere, inhisqua: rite, 
ac laudabiliter feceris Apoffolicum habiturus auxilium. St fauorem fi 
duxeris requirendum. " ' 



a A Rchie»isco*o Tarraconfksi.] Ciiii- fitie Alparagus cognomento B/rcs, Gallus, 
_/\tas Archicpifcopalis Hifpani.c Tarra- cx PampiloncnfiEcclcfia Tarraconam trans- 
co, antiquitate & imperij Romani tnaicftate latus. Iacobus Res: Aragonuin cum vocat 
( cuius in Hifpania (edes fiiit)nobiIiflima, & auunculum fuum. Huic primo m regnis Ara- 
valida, ab Eurtco rege Gothorum poft longi goniis Honorius nofter caulas fidei commifit 
obfidionem (olo atqiuta anno 467. denuo reile Paramo it ortghu offic. S. lixjmpi. Lb. j. 
Betnardi cx Agennenfi diaecefi in Francia lir. 2.c»p. 8. S: Morillo m tib. dt fundit. CaptlU 
orti Archicpifcopi Toletani cura S: impensa drl /«Air, af. ai. icdit ab anno 1114. vlquc ad 
reftituta, anno io8>. Porro hic Archicpifco- annum 1275. 
pus ad quem fcrtbtt Hondrius tftSparagus, 

1 E pifeopo Aiorin. ■ . 


Non 

poni- 

tur 
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didicimus intimate quod tu cirmquofdadioccefis tuae, 
clericos vxolatos, fuis de madato nolbo bencficijs.qu* 
in eadem obtinebant diaecefi lpoliaris.quida eoiumper 
obtentas a nobis contra ce fuper eifdem beneficijs com- 
nwflionis litteras, in quibus defpoliationis caula mentio 


nonhabetur, te fuper his multipliciter aggrauant St molcftanc ; alij 
vero confirmationis qollr® litteras in communi foima fuper eifdem 
benefici js , in quibus caufa eadem fupprimitur exhibentes, tueri Ic 
contia te per eafdem litteras moliuntur. Nolentes autem per tales 
litteras mandato nolbo & canonicis flaturis illudi, decernimus tc non 
teneri ad icfpondcndum per commifliones eafdem, £< tibi fuper hoc 
tales confirmationis litteras non obftare. 



Decretalium. 


* TT Piscopo MorInensi.] Adamo 35. Epif- 
r copo ex Archidiacono Parificnfi, qui 


abufus durauerit fati) luculenter tradhui U 


■ . VA JHUUWIWV..W * 7 T" 

fcdit ab anno 1213. vfquc ad annum 122?. quo 
facius e (i Monachus Clara: vallis. 

Hinc nota temporibus Honorij non om- 
nino coelibatum tui de obieruacum a clericis. 
Horum nomine qui intclligantur non appa- 
ret, an condituti fuerint in lieris ordinibus, 
an verri minores clerici, quos certum cftcx 
veteri inftitutoEcclcii* vxores habudle ea». 
26. A/vJhl. Quantum ad reliquos quamdiu 


litui, de cltr. ammg.apud Greger. Et CX ltoc Cap. 
fuerit 


apparet quam arduum fuerit negotium fta- 
tucudica-libatummEcclclia, quem Calix- 
tum rigidiusobferuaripraxtpiflc vulgo tra- 
ditur, Se tamen longis pollca temporibus vix 
harc Conftitutio locum habuit in omnibus 
locis.In Moririenfi dioeced hoc malum' diu- 
tius ferplit, vt conflat etiam ex cap- ad «ure», 
infa.de der. corauf. 
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DECR.ETALIVM 

E.IBER. TER-TIVS 


TITVLVS I. 

De vita, & honeflate clericorum. 
» EPISCOPO PlCTAVEN. 
CAPVT I. 



ON decet Domini facerdotcs lucris temporalibus mo- 
re (collarium inhiare , vnde (accrdotale nomen abomi- 
'K nabile redditur cordibus infirmorum. Ex tua (ane relatio- 
ne didicimus , quod nonnulli duitatis & dioeceits tux 
presbyteri paffim quxftibus inhiantes, calcata faccrdotalis offici j di- 
gnitate, line deledtu aliquo io quibuflibet caulis affumunt officium 
Aduocati , exercentes illud nimium imprudenter pro temporali qux- 
ftu in foro Ecclefix, ficciuili, ex quo nonnullis efficiuntur in fcanda- 
lum.&alijs in contemptum funt Sc alij tam Canonici , quam clerici 
dioccefis fupradidx qui clericalis honeftatis obliti, diuerfis & (ecula- 
ribus negotiationibus le immifeent, emptioni & venditioni merci- 
moniorum fic dediti, vt negotiatores verius quam clerici videantun 
quod vtique decus facit vilefeere clericale. Quia vero vt aderis valde 
metuis, ne fi prxdifti facerdotcs & clefici ab huiufmodi non quief- 
cant , ficut populus fic faccrdoscxi(lat:f.t. plenam de te fiduciam ob- 
tinentes concedimus , vt autoritate noftra illos valeas a talibus cohi- 
bere, nifi proprias caufas fuas, vel Ecclefiarum fuarum , aut perfonaru 

miferabilium, 
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mifeiabilium,qu® profcqui caufasfuas nequeunt fuerint profcquiui , 
quum inconncnicns lit presbyteris, ad myfterium corp&rts &. in- 
guinis Domini deputatis, iudiciorum ftrepitum& litcsaraafCj-necde- 
ceat Cluilii miniftros feculaiibus negotijs implicari, quibu* nemd' 
debet Deo militans fe immifcerc. 


a T7 PlSCOpO PlCTAVIE.VSl. ] Cuillclmo IV. 

L< 


, cx Prirpoiito fado Epilcopo, quifcdic 
anilis 10. & de hoc fir mentio v fque ad annos 
JU3. &1U4.VCI Philippo qui fedebat annis 
n 16. ij-& 18. 

Quod liic conftituit Honorius iam abln- 
nocentio 111. in caf. tx pirte dt pcfinUndo di- 
ctum fuerat contra dcriccs, fubdiaconos, & , 
fupra, id cft Diaconos & Presbyteros, quos 
ab Aduocationis otheio arcet lucri causa; 
quod primum ab Alexandro U[. definitum 
fuit menp. I. tai. In eo autem cip. allegatum 
ab Innocenti« capitulum, quod de mona- 
chis tantum loqucbatur,non aliud efft rcor, 
quam C4ii . monuchi > 6 . <j. t.qui delumptus cft 
rt antiquo Concilio Tarracon. celebrato 
anno 517. tempore Agathonis; ex quo etiam 
notandum eft hunc canoncin defumptum 
ftjflc cx Canonibus Gahicanis; Cnnonum nntt 
omni* Gtihctnorumde btt confhtutiont f trudi* , ait 
Concilium Tarraconenfe i quos equidem 
pluries memoratos & commendatos reperio 
ab HormifdaPapa^uemAnlelmiis aurorem 
facit Canonisfiquisaj.difl. 50. & ab Ago- 
bardo, rudar» dt difptnftt. vbi etiam quofda 
increpat qui illos rcijcicbant,qu6d Legati fe- 

H 


dis Apoltolic* non interfuiilenc. Pluribus 
aliis locis rccenfcntur bi Canones, P d qui 
fuerint nondum nubi compeit.mi, mfi fmt 
prima Concilia qua? quingentis anr.is ante 
dictum Concilium Tarraconcnfclutuu fue- 
runt, quorum tamen omnium ex bis qua? in 
lucem datafucrunt nullum dt quod ^uantu- 
lamcunique mentionem huius unis faciat. 
Pofl diCtiim vero Concilium Tarraconenle 
fiepiusidcm ftatutii fuiife contra monachos 
conflat. Efdcm aure ratione Canones Galli- 
cani dici poffunt, qui defunipti lunt cx Con- 
cilijs & Decretis Galbi' , qui Sanctorum 
Apoltolorum , Nicena? fynodi, Ancyrana*, 
Gangrenfis , & aliarum dicuntur Canones, i 
Leone IV. in Epifl. a. dd kpijfopoi £0 farmie , t ap. 
6.Sdnliorum PdtrumjUtutd^ud dpudnos Cdnonts 
prdtituldtitur. Hincmarus in Epijt. dd Hodutphum 
Bitunctnftltlidpud Strmmai.» Temo 3. Qwi rjhndit 
mthi librum tjutm *Vf Iptro Cdncnei dpptiUuit.-Hi 
aurem Canones Galiicani ni fallor diu in 
in Gallia in pretio fuerunt , donec Adrianus 
I. Papa collectionem Orientalium & Africa- 
norum Carolo Magno obtulir Komx Tumuit 
Conciliorum Sirmondi. 


MHtMHWM 



4 Ambi an. Ebtfcopo. 

C A P V T II. 

X litteris nobilis viti b Pontiui& Monftrolien. Comitis in- 
telleximus, quod quidamfolo nomine clctici terra: lux r ,vxo- 
rati,vfurarij,& tabemarij, Eccleliafticis quibus cai ere debent 
beneficijsnon contenti , potius illicitis fecularibus negotiationibus, 
&c curis domefticis.quamoffitijsdcobfcquijsEccleliarum intendunt» 
&i gaudere volentes priuilcgio clericali, nolunt ftatutis patriae, quibus 
quotiensexpedit licut laici fe tuentur, etiam in negotiationum lira- 
rum quxftibusfubiaccrc. Vnde quiamagnumex hoc fcandalum inter 
laicos generatur, nobis humiliter fupplicauit , vt vel compelli huiuf- 
modi clericos ad feruiendum Ecclelijs, illicitis fecularibus negotiatio- 
nibus poftpofitis, mandaremus» vel pateremur eos quoad facultates 
eorum , ftatutis & confuctudinibus patria: fubiacerc. Cum ergo 

•' ” • t 
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verbis dicii cap. l.fub dipimuUtionc dimittite po- 
ttrii : quem tamen concludit hinc non pofle 
id facere, nifi ex mfta caufa , & argumentum 
defumit ex cap.dtuerfit , quod id nullo modo 
probat. Sed neutrius opinioni eft dandum, 
imprimis quia didttim cap i loquitur de fub- 
dinconis, quos iam a matrimonio exclufos 
omnino futile, temporibus Alexandri III. 
compertum dl;inah;s vero locis agitur de 
minoribus clericis, qui pradteforum Pontifi- 
cum temporibus adhuc ducere poterant vxo- 
res, Se cum cis retinere beneficia fimplicia. 
Poftmeidum Innocentius III. coepit Se cleri- 
cos a bcncficijs rcmoucrc fi vxores ducerent 
propterprauum exemplum &graue fcanda- 
lurn in cap. 7. extr. eod. Se recellit a lententia 
Gregorij VIII. mdiCtoeap.pemh in 1. compilat. 
quibeneficialimpliciaab vxoratis clericis re- 
tmcriconcciTit,eo cafu,quo nullum genera- 
retur fcandalum ; quam etiam diftinctionem 


GloiTa in dido cap. 8. videtur ampledi, Se Cu - 
iacius eam fcquitur contra Bemardum ex 
fententia Ofticnfis , qui nunquamfanien hoc 
leniit , fcd tanttim eo caiu quo coniugati 
animum habeant redeundi ad clericatum, & 
ex diipenfationc Epifeopi, ita vtilitate Ecclc- 
liat (ludente, ex cap. loannci.boetir. eod. cx quo 
vix potefl hoc colligere ; imo econtrario nul- 
la beneficia retineri polle certum eft, fcd tan- 
tum ftipenduqui non lapiunt naturam be- 
neficiorum. nec dantur in titulum, cuius opi- 
nionis etiam fuit Alanus. Tandem polt Cle- 
mentem III. quem diximus in cap. 'iit. 1 . com- ' 
pilat, beneficia induliifTc clericis coniugatis, 
Cclcftinus III. contrarium omnino (latuit, Se 
Canonicos vxoratos recipi vetat in cap. "Vir. 
t» 2. cowptlir. quem (equitur Iimoccnt. III. in 
dicio cap. dmttfn , & d.clo cap. 8. & poli Cion 
Honorius noilcr in hoc cap. Et hac eft ccrti/fi- 
nta huiusiuris hiilotia. 


t*» KH «9-S1 «*«««» ii* tHHS flHnHHHHI »)») 

aEpiJcopo Clugten. 

C A P v T III. 



Ileftus fil. magifler E. Canonicus Eccleftx de Triljn. n 0 » 

; expofun coiam nobis , quod cum Viukmus quondam P oni ' 
ipfiusEcclclia: clericus, Faduana: dioeccfis, ordine clcri- 
cali , &c eadem Eccleiiaderelidtis, filii quamdam mulie- 
remmacjinionialitcr copuJarir, 5c diutius incedendo in habitu fecula- 
ri exercuit officia ciuitatis, nunc idem V. gefticns ad Eccleliam redi- 
re prardiftam.non habita de prardidis aliqua mentione» quafdam a 
nobis ad te litteras reportauit, quarum autorirate in eadem Ecclcfia 
ingreffum nititur 'rehabere. Quum igitur mendax precator carere de- 
beat impetratis , mandamus, quatenus Ii pixmiflis ve/itas fufiTagatur, 
reuocato fi fotfan autoritate litteratum huiufmodi contra eamdem 


Ecclcfiamproceffilli de ea; tero non procedas. 


0 TT Pt scopo Clvgifn st.] Sic legendum , no 
I_yDugienfi,vteft in MSS. Clugium , vel 
Clugia,Ch/<w^ia,ciu:tasDitcatus Venetorum, 
in quam tranllatus fuit Epifeopatus a Mala- 
moccojfcdc Ducum V'cuctorum propter ma- 
ris inundationes cum ijldctn priuilegijs St iu- 
nfdidionc anno 1100. vltimo Vitalis Michac- 
lis Ducis 32. chroniam Venetum, pranciic. San- 
louinus in Htjhnia Veneta hoc fadum fuiife ait 
anno Chrifti 1009. 8codauo Ducatus Orde- 
UfiFalacri Ducis 33. Mentionem huius infu- 


la Clugix pofittein nati Adriatico facit Ca- 
roIusCrafiusImpcraUc in quadam Epitl. ad 
Venetos, vt refert Sslotninus, Se eam Clu- 
gium nominat. ’t 

b Ecclesi ae DB Tbilin] Forte Tcolo,qin pa- 
gus eft agri Patauini.A.h oc facit ea*, (jutcum- 
<jut 6. 23. <ju. 8. & notanda eft conftitutio Bo- 
nifaci) ArcJucpifcopiCantuaricnfis, qui ve- 
re clericos haberi iubet, qui in pofleflione 
clericatus inucuti fucrint.nr. de Jo>e ccnptr. 
Qiia: pollcifio ptobaturex delatione habitus 
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clericalis , Tonfur*. & Vellis, vtedincnf.fi ropalates «•»)«■»{ xifart<oxovip',ar 1 oo n\i <fi 


iudix. §. idem, dt fent. excommumc. m 6. Sim 
Clememt i. de yiea &- honeft.cleric. in qua prohi- 
bet Clemens mfuiam.feu pileum lineum vul- 
go in Anglia Clyrphoi, fcu potius Coifot vocant, 
vt patet ex conilitucione Ottoboni Legati m 
Anglia, alias Tiimi vocant. Erant autem faf- 
cia: facetdotales capitis, fcu victa: Gr*- 

cis, quibus capilli religabantur, nec enim 
vulgo, capita detegebantur. Matthatus Paris 
in Hernico ///. anno 1159. Volmt lioamenta fua 
Cotfe /oluere , It palam mon/braret tmfurum ft 
habere clericalem. Codinus vocat auaupUv, Cu- 


ci rd xrtrrdaiu. Veteres Glofla: & Papias C« - 
fhiam, &nos vulgo Scofion, inde etiam in ly- 
nodo Florentina xooplra, Cucullio. 
c R£ma»ese.] Facit dittum cap. ex pane de priui- 
ler. contra eos qui depolite habitu clericali 
fagum , vel afTumunt, & ad ne- 

gotia fecularia diucrtunt , vt cft in cap. »3. 
Capitulorum Herald\,CJ'can. 5. Ctmctlij Matifcon. 
I. apud Sirmonduni , & tcclrfiai dimutunnjuat 
pojiea rehibert (y refumere contendunt , diilo cap. 
ex parte, infra,de priuileg. 


4<**M*«*W1 «»«•»{•» «*»♦» *» tMWVHH «e» ♦***»*«■ 

Idem V. 


Capvt IV. 

T confultationi tua: breuiter fatisfiat R. miles tua: dioecefis 
qui ficut tibi humiliter cft confeflus olim in minori confti- 
] tutus aetate , ciim modicum fciret legere vel cantare tonfu- 
ram tamen & coronam clericalem aflumpfit.quam geftare inter mili- 
tes &, laicos crubefcit, non eft cogendus deferre habitum clericalem. 




De clericis non relidentibus in Ecclelia. 

, V. Pretpojito de Vuilertjs. 

CAPVT I. 

X parte tua fuit propofitum coram aobis,quod tempore 
quo Prxpofituram de Valerijs recepifti, praeftitifti de fa- 
cienda refidentia, * quaeligia nuncupatur in b Ecclelia 
fantftiManini Turon. in qua Praepofituram eamdem ob- 
tines iuramentun tpracftitoinfuper iuramento promittens quod ho- 
mines 8c iura ipfitr- Praepoliturae manuteneas & dcfendas.Cum autem 
profequendo praMofitur* iura refidere interdum in Ecclcfia memo- 
rata non poliis., deiuramento fuper ipfa refidentia praeftito metuens, 
prouideri tibLJuper hoc a nobis humiliter poftulafti. Nos vero dici- 
mus quod fi te non abfentando in fraudem praepofiturae tuae iura fidc- 
literprofequaris, quum cxhocccnferi debeas relidens periurium non 
incurris. 
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lumpfir, & refertur infra,tit. it ctUbnt.miJitr, quitur,oc’( ciXitria. Inde etiam frftum 
quo filcntium in diuinis officijs valde cotn- cftvt Imperatores fua Decreta Si Conftitu- 
mendatur a Nicolao I. ad coniulta Bulgaro- tiones Jilentm vocarent , quod fine conjrad;- 
rum c. 74. fipius tamen maximo cultus diui- • dlione, & cum (ilentio recipienda eflent apud 
ni & animarum dilpendio contemnitur, quod Ccdrcnumin Altxmdro Leonu frttie 
tamen quam nuximum dic drb^t honoris yuottiteu tlut ii /Stidov iauttata, 

& reucrentix argumentum colligitur cx eo, id c&, filintio fjflo luthjmtum iepofnir. Qui loci 
quod quacumque de fide vel diuinis cere- aMeurfioanimaduerii , ied non vero fenfu. 
monijs orationes, vel traflatus fiebant, dice- Hos omnes ritus rcfpexiUe locum Pljlmi 64. 
banturSiLENTivM,LandulphusSaxoinLr«ie, mihi facile perfuadeo, vbi Dauid orationem 
(ilentiam tonui fanths, tc faurtiilti ctltbnmt in templo laetam filenuurn vocat : nam vbi 
Ictiut, & apud Grcgorium contra Herbannu verlio vulgata ponit. Te drett liymnoi Viut 
Iudxum, iSario-T» oit a iatiAne, «j /«lAilflnrd in Sion : Hebraicum exemplar habet. Tibi fi- 
ciximor, id cft,/irrr»( igirurrex, ($• filtntmm Icntmmefl Dtns m sion ( m quo monte tem- 
rnpmm i(l. Idem & apud Zonaram in leone, pium etat cxilructum.) 

Kicttnt hb. 7. cum de religiolis inftitut. lo- 

TITVLVS II. 

Dc Clericis coniugatis. 

B. quondam Regina An glorum illufiri. 

Capvt I. 

X parte tua frjit propofttum coram nobis, quod non- 
nulhlittcrati terrae uue habitu Sc tonfura clericali rcli- 
tftis, publice ducunt vxores , de his qui funt huiufmodi 
foliciti quomodo vxoribus placeant exillentcs , qui li- 
cet negotiationibus, & alijs fecularibus infiftant nego- 
tijs, vt tamen confuetis iuftitijs & debitis obfequijs te defraudent, 
tonfuram refumunt abicdfam , qua ipfius praetextu ab huiufmodi vc 
clerici excufentur, quamquam non militent Domino, fed potius 
mundo, vt ceteri vxorati. Quidam etiam accepta prima tonfurafimi- 
litereontrahunt, 6ccamdem tonfuram deferunt, vt eodem praetextu 
cxcufari valeant ii praedidfis,St Ven. f. n. Epifcopus, frcdilcdti lilij De- 
canus, Archid. & Capitulum Coenomanen. ipfos tanquam clericos 
in fubftradtionem feruitiorum tuorum fouere nituntur in tuu piaaiu- 
dicium& grauamen. Quum igitur reddenda ftnt quae fune Cxfatis 
Caefari,& quae funt Dei DcO, 6c publice vxorati viri Eccleliaftici non 
exiftant.dum fe fic fecularibus negotijs implicant, arquanimiterduci- 
mus tolerandumfi iuftitias debitas Scferuitia confucta vdut ab alijs 
vxoratis exigas & recipias ab eifdem, quum tonfura quam non obten- 
tu religionis, fed in fraudem fubtrahendi feruitiarefumpfilfc.vel accc- 
piffe videntur, in his non debeat patrocinium impertili. r 
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3 f \ Vab Ligia nvncvpatvr. ] Hxc verbi 
V _/nmilTa funt a Rjimimdo. apud GrcgorJ 
qua: tamen magnifacicnda funt, Sequx vix 
alibi reperiantur. Ligiam relldcntiam voca- 
uit Honorius, quae valde ligat Se adftringit, & 
integram deditionem notat, Se totalem fub- 
icdioncm, vt de Guilcatdo narrat Albcrtus 
Krantzius bb. 4. cup. 7. & 9. Noruegie , qui fe 
Romano Pontifici ligium (popondit ; Se de 
Roberto rege Sicilix, Clementinu Pujloruhs.de 
ftnr.c ? re iudic. Quida ligium eu adlcriptitio, 
aflifio, vaflallo, 8c alijs eiulde generis confun- 
dunt,qiiod tamen optime Glofla reprehedit 
indicio cop.Paflortdii.epxoA Ili tales plurimi efle 
poliint, ligius tantum vnus, & dicitur vnica 
voce Homoligius, leti HomoleugiusquaCu- 
iacius fcmilatinam , & Graeam facit in libris 
f sudor, ali) a Gricis deductam volunt , ita Aa- 
50; enim addittum, obligatum, fcuprofcfluin 
fignificatrvtapud Iurifciipliiltos Ptqfelli di- 
cuntur, qui nomina fiia, vxoruin, liberorum, 
& feruorum protclli erant rn l. a . §. pofl deinde, 
de one. lur. Vnde feruus Imptofefius, & tn- 
, cenius qui non ell in centum redaitus, vt nos 
in Oblcruation. tratlauimus. Et de Itis Ho- 


moligis cft lex 'sitim*. C. Theoiof.de Pntrocin. si- 
carum hb. xi. buoxlu/trool vocant Eafilica , Se 
Nouclla 128. Pro domefticis Se fafhiliaribus 
fcpius Ligii accepti fucrunt,quos >.ift iw* (lue 
iixii 0: vocant Glofts, Se Nicctas in lotnne 
Corr.nrno , Se, AI a nude Ib.y.Ex quibus non mi-< 
rum cft fi Honorius a clerico \ alae aditdclo 
Se mancipato Ecclcfix ligiam rcfidcntiam 
nullo alio negotio interpofito exigat , vtde 
vaflallo dicitur cup 8. hoc cir. opud Cng n . Se 
apud noftros Incatdiuaticlerici dicuntur, vn- 
de Se Cardinales, de quibusalias,^>ia/iuiwu- 
rrradclwiqvt loquitur Alexander 111 . mtup. ud 
hoc, dcPrtbtnd. Alijs Col/.raii dicuntur fcetra- 
rdarriadxf,ran. 15. [yrwd. 7. 
b Ecclesia S. ,M arti ni Tvron. ] Hxc anno 
8*4. poftD. Martini.tranfitum a B. Perpetuo 
6 . Turonicx ledis Prxfulcxdificata, Se cor- 
pus D. Martin! eo tranflarum , referente Sc- 
ueroSulpitiomultotics combufta cft: eadem 
anno 1175. ndbiles Burgenfes igne crematam 
Se nimii vetuftatc contediam xdificarunt, Se 
nobili faftigio renouare coeperunt in Truiiutu 
deteji. Upijc. I uren. C>'' -elicit. Mutor. Mortujh 




Capitulo Metcnfi. 
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VM dil.*f. magifter Octo 1 Scriptor nofter, Canonicus Ec- 
cleli* veftra: grata nobis iugiter impendat obfcquia, Se 
, non miniis li lic abfens quam prsefens eidem Eccleliac vtilis 
habeatur, vniuerlitatem veftram togandam duximus &c ponendam 
pcrap.vob. fuipta mand quatenus eidem in noftro fetuitio commo- 
ranti ob reuerentiam Apoftolica! fedisfic noftram, annuatim huctus 
prxbendae fua: integtaliter affignetis , facisfacicntcs libi congrue de 
fubtra&is :nonobitame confuetudine, quaefuper hoc contra ablen- 
tes Canonicos inter vos. dicitur cmanafle, cum familiares nollii qui 
circa nos feoblequialcs exhibent vniuerfts, ininoti non debeant pia> 
iogatiuagaudere,quam veftrum finguli quorum negotia per iplos lie- 
pius promonentur. . , . . .■• 

* ^CmpTor..] Idem fortafli quod Notarius, lius in orte, fro domo fu*- Scnb* 4»/ nobtfcum in 
^^vclfcriiiiariusquiadhibcbaturad de feri- ruttombui, monumenti yuc publicis yefuntur, vnde 
bcdaadiaEcclcfix, liccfuo/upruudcap. i.defde Scldtailla Honorius/cyMiio/iba vocat in cup. 
i*/?r«*.Idcm qui apud Romanos. Scnbu : Tui- 1. utut, feifu. 
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*J\AcldcnJi Epifcopo. ■ 

CAfVI III. 

D audientiam noftram te fignificante pcracnit , quod cum 
in Meldenfi Ecdefia quasdam fit conftitutio inita, iuramen- 
to vallata , 5c autoritate fedis Apoftolicz confiimata > vt 
videlicet cius Canonici, qui per fex menfes non refederint in eadem. 
Tuarum priuencur fructibus prxbendarum , illis dumtaxat exceptis, 
quos infirmitas proprij corporis excufaret, fiue ad Apoftolicam fedem 
accedere, vel in cius feruitio contingeret detincri,qu6fquc peregrina- 
tionis labor, aut ftudia traherent litterarum ; Decanus &; quidam alij 
Canonici Melden. occafione conftitutionisdiuiufinodi Canonicos in 
tuo feruitio commorantes prxbendarum fuarum priuare fru&ibus mo- 
liuntur :vnde cum tibi plurimum expediat aliquos Canonicorum ip- 
forum in tuo feruitio retinere , nobis humiliter fupplicafti , vt fuper 
hoc neceffitati tuz, Apoftolicz dignaremur prouifionis moderamine 
prouiderc. Volentes igitur fic conftitutionem moderari prxdi&am, 
"vt didta Ecdefia fruftum fentiatex eadem, & tu per cius abufum dif- 
pendiumnon incurras ; prxfentium autoritate decernimus, vt duo ex 
Canonicis Ecclefix memotatx in tuo feruitio exiftentes fuarum fiu- 
£tus integre percipiaht prxbendarum, cum abfentes dici non debeant 
fed prxfentes, qui tecum pro ttio , 8c ipfius Ecclefix feruitio commo- 
rantur. . . 

» X fc.L densi Episcopo. ] dt Mernuc. Guil- ad annum mi. vel Amalrico 60. Epifcopo 

IVIlelmo 5 9. Epifcopo ex Cantore Pa- qui parum vixit , aut Petro 61. qui (edit ab 
rificnJS anno r^pf.confecr«o, qui vixit viquc anno 1123. vique ad annum 1252. vel amplnis. 
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'^tlT ViVS 'IV. ' ; .^'L- 

De Praebendis. 

Abbati , &" Priori [ancta Gtnouefa, 

. Capvt I. i 

Icfct vobis direxerimus feripta noftra , vt dii. £ Magiftro 
Ricco Ebroiccnfi Archid. in faa* pagina cupienti ttude- 
re prouemus fuos Eccleliafticos faceretis integie mini- 

. ftrarij non tamen volumus, nec noftra: incentionis extitit, 

vt quotidianas illas retributiones , qua: tantum refigentibus in £c- 
clciijs , &c his qui horis inteifunt canonicis exhibentur, ei tribui ta- 
ciatis. . - ' . ■ - • ■ • 

- -/ V ' ‘ 

* A ® BATI Cenovefae. ] Ioanni , vel omnes vixerunt (iib Honorio no (Iro. Vide 
_i"\.Gualoui, vel Hcrbcrto, (iuc Huberto, Petrum lc luge in S. CauntfA. 

aut Roberto dc Firmitate Milonis. Hi enim ■ 



wWHimaitfimwianHWffiw wwnu i w nmmmmit 

Priori 1 N orvutcen. electer, Camerario nofiro Af>. S. L- 
'C*pvt. II. « iv ’ *■ $•> 

'a ■■ . 

Va:fiuifti a nobis, vtrum clericu&Dbcincns beneficium quod ^ 
curam habet anitnarum annexam; recipiendi Archidiacona- pZZ 
lus officitjm, Sc-vtrumqde retinendiliberam «brineat 
que di(j>ln&tioqe feclis Apoftolk$ Tu 4t Kem <^te'i^^ 1 

rare non debeat quod beneficium a^quoefoura^pertiilet animarum 
perfonam exigat , qua: perfortiter in ipforefideat>& ad Archidiaco- 
num fpeiftet, de his qua: inquirenda funt, tamquam Epifcopi oculura 
indagare s propter hoc neutrum bene peraget cogitans de vtroque : 
quid lit fuper hoc eligendum^fads potes coghofcere per teipfum. 

coadiutot dandus cil propter morbtipi , ad 
quod videtur facere Concilium TridcntinQ, 
figCongregatio, ii caf. n. SrJf. 24. vel cum 
dnpcnC 


* X TORVvicBnsr«tECTo.]Norvviccfis ,vcl 
J.\|Nordouiccnfis Epifcopus in Anglia, 
fiib Cantuarienfi Archicpifcopo, Noryyich. 

Sicut duas dignitates obtincreindiucrfis 
Ecclelijs ncmopotcftciip. frttnei, tfud Cre- 
gcr.hoctit. ita nec dignitatem Archidiacona- 
tus (imul Cum Ecclcfia Parochiali, hoc cap. milia prifeis Canonibus in Ctn. 15. Concilij 

CV._ J .... . * ■ _ ■ T - n! . : . ■ : — Ii I r, 


i ji ' ; 

[pcniatioiie fcdis Apoltolica? vt hic dicitur. 
Quje tamen differentia dignitatum curam 
animarum habentium curaalys non fuit ad* 


Quod tamen non vtique verum quidam exi- Conftantinop. 7. ad quem Ballimo notae 
(limarum i nili tunc demum cum Archidia- abufum, quo in regina vrbium Conllantino- 
conus habet curam animarum, de quo intd- 1 poli noti (olum duabus, ^ pluribus Eccle- 
(igi debet, «p. Ini w. infri it cltr. *pot. cui, fijsqutdam praeficiebantur. ; 
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* E pifcopo Vefprinen. 

C a p v t III. 



|Xpofciifti nobis in noftra prxfentia conftitutus, quodEc- 
'clelixtux Canonici diminuta ipforumprouifione atcm- 
'pore Concilij generalis, cum cis ex tunc non fuerintad 
J eorum fullcntationem conccflx Capcllx, licut antea fieri 
conlueuit, de redditibus prxbendarum Tuarum cum nimium fint exi- 
les nequeunt fuftcntart; propter quod plures ipforum eadem relidia 
Ecclehain ciuTdcm & clericatus coguntur opprobrium aliorum Te ob- 
Tequijs mancipare. Vndc humiliter fupphcajti, vtde Capellis ciTdem 
prpuifionem eorumdem de noftra permiftionc tibi ampliare liceret. 
Quia vero per hoc ftatucis derogaretur eiufdcm Concilij qua: feruari 
volumus inconcui-e.te in hac parte neqaiuimus exaudire. Verum il- 
lorum paupertati paterno compatientes atFcftu, fic tibi etiam prout 
expofeie deuotionis tux meritum gratiam facere cupientes,!. t. de 
qua plenam fiduciam obtinemus prxfentium autoritate mandamus, 
vt fi euidens ncccflitas , vel vtilitas exigat , prxbcndas polfis eiufdem 
Ecclefix de Capellis in perpetuum anne&endis eiTdem , ficut difcrc- 
tione prxuia expedire videris augmentare, referuata congrua fingula- 
ruin Capellarum presbyteris portione. 

■ T7 Piscopo VcifpiMtNS]. ] Vciprinienfis ArcKicpikopo Scrigor.icnfi.Regina: eftCan- 
Xj, Epifcopus , Vttjfnn, ia Hungaria, fiib ccllar:us,&cam coronare iolct. 

wu b w mi ti u i u wat 


Bituncenji Archiepifcopo Ap. S. L(g. 


Capvt 


IV. 



D audientiam noftram te fignificantc peruenit , quod 
quidam laici clerici obtentis a fede Apoftolica litteris 
fuper prouifionc Tua in aliquibus Ecclcfijs tibi lege dioc- 
celana fubieftis.ab Eccleiijs recipiunt annuas penfio- 
nes, feu alia beneficia, & fic ab carum impetiiione de- 
fiftunt, renuntiantes noftrarum beneficio litterarum : deinde ad le- 
dem Apoftolicam accedentes fuper prouilione Tua obtinent alias lit- 
teras ab cadem.de litteris antea impetratis non habita mcntione,&fic 
gratia benignitatis Apoftolicx abutentes .Ecclefias multipliciter in- 
quietant. Ne ergo tales de Tux circumuentionis aftutia florientur, f. 
t.riaandamus, quatenus eos qui poft interas noftras taliter venditas. 
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alias de illis mentione non habita impetrabunt de cetero, vel hadte- 
nus impetrarunt came decernens commodo eaiumdcm, Eccleiias 
concia quas fuerint impetrata: non permittas carum occalione 
vexari , reuocando in irritum fi quid earum praetextu inueneiiselle 
faftum. 

* A Rchikuscopo BrrvRiCENsl, Ap. Sed. erant qui bello, aut aetate confc&i in Mona- 
Jf\ Leo.] Simoni dcSoliaco, creato Car- fterijs vi< 5 tum /umebant, dc quibus Clanii*. 
dinaliS. Ccciliaca Grcgorio IX. anno 1252. Bofquctus ad Eptfl. 138. hb. 13. lnnoccntij III. 
Onuphrius&CiacConiuseuomittuBt:Chc* In veteribus monumentis Ecclclue Tolofana: # 

nu, Robertus,Vghcllus, & alij admittunt, . reperio Duci Andcgauenfi Prarpofitum &: 
Aubc rius dubitat , &* putat cum confundi a Capitulum rcculalle Praebendam dare cuida, . 
Chcnucum alio Simone creato ab Vrbano licet fufficicns pro portione vi&us pecunia 
IV. /ub titulo S.Cccilia, & miflo Legato in fumma offerretur ldquc ob conftrtutioncm 
Galliam a Clcmentc IV. Claud. Robertus ait Bcnedi&i XU. Cap. //. Prohibemus inquit , ne » 
Honorium III. anno 122/. illi conftrmaffcius Ecclefia Cathedrak>hcl Monajlcno quiuis clericus 
Primatia in Prouinciam Burdcgalcn/cm( ci~ fecuUns , hei L *icut rectpmur ad Prxbcndjm , ftu 
que Ap. fcd. Lcg. fcripiilTc hoc cap. quod cft portionem , mfi eidem, fuc Alonaftcrio dederit pnmi- 
31. istefer. apud Gregor. ) fecutum lentcntiam tus fe & jua. 

Innocentij Uf. Epijt. 31.lt b. 15. ficut & antea, b Qvidam laici clb^i.] Qui fint illi, clerici 
Nicolaus 1 . illuni Primatem prouincix Nar- Laici merito quari peteft, cum laicorum fta- 4 
b#ncnhsvocaucrat,vt merito Bocrius. Tratt. tus valde lit remotus a clericali Reperio ta- 
de 4 utor. magni confit. Archiepifcopum Bitun* menin veteribus inferiptionibus clauitrorum 
ccnfcm folum Primatem Galli arum afTerat, noftra Tolofana Ecclclue, & S. Saturnini, 

& Ecclefia Metropolitana S.Stcpliani Bituri- qua am^a primitus fuerunt regulares Ordi- 

ctfis.Patriarchalis dicacurin infcnptionc po- nis S. Auguftmi , Hic iacIt v. Phusuv- 

fita in fronte ipfius Ecclefia: vncialibus literis tbr LMcvs,alias;Hic iaCetcanonicvs laicvs. • 
incifa : quin Se ipfc Archicpi/copus titulu 11 ita vt Laici nomen videatur fumi pro fcculari 
aflumit Patriarcha Bituriccniis, ii Aquitania ad differentiam regularium. In edidoIHftcnfi 
Primatis , vt vidimus in litteris dans anno Capitularium Caroli Calui cap. 30. agitur de 
J527. fidente D. fr.de Tournou. Clericis Canonicis, quos exiftimem diltingui 

Senfiis huius cap. Hic cft, quidam !ait;i cic- a laicis,prout fecularcs funt.Laici Sacerdotes, 
riciPrabcndas, fcu penfiones in qiubufdam hoc eft fecularcs in interrogat. 19. Balfamonis. 
Ecclcfijs, & litteras a /ede Apoftolica obti- Vnde etiam reperio apud Anfclmum in Vt *l- 
nebant, quas deinde vendebant, &rurfus ea- eundo tpifeopo Leodienfi , plurcs clericos factos 
rum mentione nulla habita alias obtinebant, monachos, & muta/Te clericalem ordinem 
& ita maxime grauabantEcciciias,quodpro- cum monachali cap. 34. Commutato ordine e ten~ 
hibet Honorius •, harc enim vim non habere cab, ibi monachorum religionem mjhtuii. Clerici • 
decernit. Varix cau/sc alienandarum talium Canonici erat qui reguiariicrviuebanr, &ab 
litterarum fuerunt, quibus laici in Moiiaftc- alijs Clericis diftinguebantur Can. 9. Con- 

rijs vt plurimum recipiebantur, & Penfiones cilij Moguntini - ir rp i&rafyuv .uc, 

habebant vtpotc cgcftatc compulfi : ideo ^tuh 1,00* xAnpimc uorayc 1/ , id cft, 7*1111 
Beneficia* ij a Grxeis %*ps&K*fsoi dicebantur, Canone [sue matrituix enumerantur , /ciltcct clencos 
vtex Balfamonc conftat ad can. 19. Synodi monai4>os,2\tftzi\f*9no adean. B. Bxfilij ad stm^ 

7. Conftantinop. Vel erant Nobiles quibus pMot/j. &: dicebantur Ob/er*4»ifj.c4». 26. Con- 
ideo dabatur beneficium, vt Ecclefia: deferui- cil. Aurclian. IV. Ijdcm qui regulares qui 
rent, de quibus luo Ep*ft> 153. in qua Mcllcnti* collecti erant ab Epilcopo , & in conclaui re* 
nutn Comitem arguit ,qutemm beneficium illud manebant f*n. 22. Concilij Toletani IV. Eor- 
cecupaucmnt ita inter hi umyue natant , *Vf neque fan, quod vero fimilius cft, laici clerici dicun- 
ncbis fer wanf propter hos y neque hobis propter nor. tur, qui rcucra laici , clericorum numero ad- 
EpijK 20S. dicitur etiam quod Alihtcs illos qui fcribcbantur,ciim fe & /iia Ecclefi* deuouifi 
bentjicia Monaflcrij habent hommium facere Al>l*«- ient, qui victum fumebantficuc reliqui cleri- 
ti mn permittis. Vide quoque i^8. Ali) ei vel monachi, & coronam deferebant vt 
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docui ob/eruat .20. hb. i. Legitur enim in Ne- Canonica ijhus loci , & Nantholora Canonica , 
crologio Ecclcfijc Tolofana? plurcs viros & pbamcs hxor Baflardi Defquahjuen» C Canonica. 
mulieres matrimonioiundtas Canonicorum Maio, Bertr anda >xor Vommi C urui de Tumbus 
tjculum habuiiTc. In menft Februario obijt P ttrus Militis Canonica, & alibi fcpiflimc. Et hi Clc- 
de Cajlrtmouo , Miles & Canonicus. Aprili, obijt rici vel Cartonici 'lgici diibngucbantur ab 
Magtperioannesde ftiuals, Notarius & Canoni- Oblatis, & Donatis, vtex eodem Nfccrolo- 
cus. Maio, Dominus F enandus Rojts Miles Canoni - gio patet manifcftiifirtie , quos quidfcm Ca- 
cus ijhus loci . In menfe Februario , obijt Stephana nonicorum titulum non habuiile conflat. 

****** **»«**•*«» m ****»«» «» *#****«& «*«***» *i*t**m H* 

3 Eptfcopo , Priori, & Archidtacono Aiaclotuen. 

C a p vt V. ' • • 

licitus f. G. pauper clericus in noftra propofuir prxien- 
tia conditurus, quod cum Decano ,& Capitulo b Ecclc- 
fix beati Martini Andegauen. preces direxerimus & prx- * 
cepta, vt ipfum quam cito fc facultas offerret in Canoni- 
cum teciperent & in fratrem, vobis fuper hoc exeeutoribusfibi datis, 
vacantibus inteiitn duabus in Ecclefiaprxfata prxbcndis,diitus cleri- 
cus vt mandatum noftrum cxfequeremini circa ipfum a vobis cum 
inflantia poftulauit :fed quia ipforum Decani & Capituli procurator 
excipiendo propofuitnoftras fuper hoc litteras non valere , eo quod 
in eis mentio non fiebat, quod praefatus Decanusex donatione Regis 
prxbendarum eiufdem Ecclefix collationem haberet, vos mandati 
noflriexecutores nonefie interloquendo dixiftis , fiefie illx dux prx- 
bendxqux medio tempore vacauerunt alijs funt oollatx.ik didtus 
clericus occafionchuiufinodi, quam vos malitiose recepifle videmi- 
ni, remanfithadfenus fua prouifione fruftratus : propter quod idem 
noftram audientiam appcllauit,appellationi cuius dicimini detulifle. 
Molentes igitur vt fxpedidtus clericus fiuftratus a vobis; litterarii 
noftrarum commodo vitet iitsfulpendatur, vobis firmiter mandamus, 
quatenus ratione huiufmodi quam reputamus friuolanr non obftan- 
te, mandatum noftrum ad vos pro ipfo flirefhim taliter fine difficul- 
tate qualibet exiequamini, quod ipfe propter hoc ad nos vlterius non 
recurrat, nec vospoffitis de inobedientiarcprehendi,qux idololatiix 
comparatur. • • 

* T 7 Piscopo MaicqnIsnsi.] Vulgatus Co- tranflata inde fuit in locum vbi nunccft.fub 
dex Herforden. neutri rc&c.Lcgendum S. Maclouij nomine (corrupte Madomi.ipud 
Maclouienfi, Samtl Mtlo in Britannia mino- ditium Robcrtum) a li. loanne dc Craticula 
-ri, ftibTuroncnfi. Herfordia in Anglia; Ma- 37. Bpifcopo Alctcnfi ;cum antea locus ifle 
clouienfis Epifcopus vicinus Ecclciuc Andc- Infula Aaron diceretur. Ucfcnbirauteni Ho • 
gau.de qua in Weap.Olim hic Epitcopatus noriusnofter hoc caput Petro Giraldo cule 
n fis vocabatur, autorc Roberto dc cdignato contra Albigcnfcs anno mO. qui 
etc in fnpplcm. Sigeberti anno 1182. lcdes vixit vfquc ad annum wiij. vel Kaiiulpho iU 

■ % . •. ' • 
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qui obijt anno ni?, vel Goffndo eius fuc- Nomenclatura vocatur hoc Capitulum & 
ceflori. Ecclclia,S. Mattini Regi/, 

b Ecclesiae B. Maatini Andecavensi. ] In 


TITVLVS V. 

r- 

De clerico*cgrotante, vel debilitato. 

* Epifcopo Auerfan'. 

CAPVT I. 

| Onfultationibus. £5” infra. Archidiacono autem quem mot- 
; bo paralytico laborantem officium lingua: afleris amilifle, 
w ’ coadiutorcm poteris adhibeie, maxime ude ipiius procelle- 
tis voluntate. 



ctp. tdcxftirpttiie.de fil-prcslytcc. led pro tem- 
pore deputetur, ctp. 6 . /cjf. n. Et omnino 
Coadiutorias cum futura luccclCone damnat 
in ctp. J.fcjf. 15. Illis quidem Vicarijs pars fra. 
ctuum ab Epifcopo allignari debet, ctp. 3. &> 
4. coi. fcdquxrit Tancredus in J. cvmpiltt.fi 
reditus non lufHciant,tunc illi qui altario (er- 
uit rcdicusetuntallignandi, & Epifcopuscu- 
ram habebit aegrotantis, ctn. t. 8a. iiji. 


1 T? Pi scopo Aversaso. ] Auetla ciuitas 
1 . Epifcopalis regni Ncapohtani,olim fub 
Archicpifcopo Neapolitano, nunc exempta. 

Hic non cft immorandum. Dandus eoad- 
ititor cuicumquc Epifcopo, Archidiacono, 

Parocho, vel aliam dignitatem habenti; 
quod tamen Concilium Tridcntinum non 
probat, niliquantumad eos qui cura 11 ani- 
marum habent , quibus dandus Coadiutor, 

vel Vicarius, dum tamen non fit perpetuus, - • 

TITVLVS VI. 

De concefsione praebenda', & Ecclefiac 
non vacantis. 

3 Epifcopo, Erapofto , £ 5 * Cantori Cameraccn. 


Capvt I. 

• * 

V M dilefta in Chiifto filia, nobilis mulier Ioanna Comi- 
tiflaFIandren. deuidta quorumdam precibus importunis 
fecerit ptomiffiones illicitas de non vacantibus beneficijs 
£ccleliarum,in quibus ius obtinet patronatus,5c donatio- 
nes eorum in manibus pofuciit alienis, ficut eftnoftiis au- 
ribus intimatum; difc.v. m. quatenus irritum decernentes quidquid 
fuper hoc ab eadem inuenetitis effe fa£lu cotra infticuca canonica.au- 
toirtate noftra inhibeatis eide,ne limilia de cetero actecarepraefumar. 

s 3 
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,T7PiscopoOM£R»CPr«i.] loannide Ec- & 49. Epifcopis. 
r.thuaa, vci GodefridoCondacenfi,48. Hiiloriam huius cap. refert Cuiacius. 

Atchicpifcopo Bituriccn. 

C A P V T II. 

' * f 

X parte tua fuit nobis humiliter fupplicatum, vt cum 
collatio prtfcbendaruni BituricenfisEcclefne ad te fimul, 
6c Ecclelia: ipfius Capitulum pertinere nofcatur, ne li for- 
te aliquando prxbendas vina fex menfes votis vefti is dif- 
fidcnxibus vacate comingic.ibiclem tibiobijeiatur, quod 
non poifis, eo quod in earum coliatione fuiffe , fieut 6c 
alij negligens videaris, &fic impediatur poteftas conferendi cafdem 
' ad tc fecundum fenclioncs canonicas per lapfum femeftiis tempoiis 
deuoluta.fuper hoc debita prouidere folicitudinc dignaremur. Vo- 
lentes igitui honorem tuum fic itua illibata feritare, automate tibi 
ptxfcntium indulgemus , vt ptxbendas ipfas quas in Eccleiia ipla vl~ 
fta fex menfes vacare contigeiit libere conferre valeas perfonis ido- 
neis, exceptione huiufmodi non obftantc j nifi foifan caufam prarfti- 
’ • teritis vt vitra prxfatum tempus ipfarum collatio differatur. 

S ingulare cft quod hoc ctp. decernit Hono- colligitur cx hoc capitulo, interimpedimen- 
nusinfauoremArchicpifcopi Bituricen- ta qui fex mentium curium rcmorantur,dil- 
Iis,vtPrxbendasqux vitra fex menfes vaca- /idcntiirm eligentium contentiononconiide- 
ticrint libere conferre pollit, contra decreta ratur. Prxtcr impedimenta qu;e Glofla cnu- 
ConciLj generalis fub Innoccntio III.e 4 p.dr merat, addit Bcrnardus Papicnfis ad ctp. 2. 
multa, de prttbmd. & cap. tmlla. hoc ut. non tan- hoc nr. in 1. Compilat, tempus peregrinationis, 
tumeo cafu quo votis diffidentibus vltraid luxtacap. q«i« imcrfuttem.eod. quod loquitur 
tempus vacauerinrPrxbendxjfed etiam etli de fufpcnfione, quali peregrinatio xque ac 
nullus' de collarjonc tra&atus inter ipfum ftifpcnlio conlidcretur, vt de deportato, & 
Archiepilcopum Sc Capitulum habitus fue- peregrino alio lenfu dicitur ini. 10.jf.de in iur 
"■ rit : ldquc cxpriuilcgioctmccirumoftendunt yoc.Scl.i. C. it hnti. injht. Peregrini cnimiu- 
hxc verba, 4 »o»ir 4 » ubi prc(mtikm miolgenni. ra & res fub prote&ione Ecclcfix flint, Ctp. 
Quomodo ilifcx menlcs debeant computa- Vmco. dt cltnc. perrgmatst. ctp. ylt. de trtogtG’ 
ii probi Gloffa ; fed illud addendum quod pace. , 

• 
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* TITVLVS VI r. 

Vt fede vacante nihil innouetur. • 

*Epifcopo Ca^nen. (5 b Magifiris I . & V '■ Canonicis Snejfcn. 

C A p vt I. 

L L A deuotionis finceritas & fincera deuotio quam dii. 
fil.magiller c R..Decanus Teanen. ad peifonam nofna £c 
ledem Apodolicamhattenus habuiffc dignolcitur, nos 
inducunt, vceum profux fcientix ac prbbitatis intuitu 
geramus in vifceiibus chatitatis, & ei denegare noli- 
mus, qux fecundum Deum fuerim concedenda: vndenos Eccleiiam 
fandti Leutijde Capua cum omnibus pertinentijs luis de qua dona- 
tionis nodixgratiaprxcedenteipfum prxbendx nomine de mandato 
noftro ven. f. n. J R. Capuanus Archicpilcopus Inuediuit , fibi duximus 
autoiitatc Apoftolica confirmandam, non obdante concedione C api- 
tuli facfade iplaEccleiia RobertodeFtanco.Ganonico Capuar.o.feu 
confiimatione nodra , liqua forte in forma communi appareret ob-- 
. tenta, quum nitfquaminucniatur cautum in ime, quod Capitulum va- 
cante fede fungatur Epilcopi vice in collationibus prabendatum, 
necineodem cadi poteddici potedas conferendi prxbendas ad Ca- 
pitulum per fupetioris negligentiam deuoluta.ciimnoli fuerit ibi fu» 
perior, qui eas podit de fado, vel iurc conferre. Quocirca dife. v. m. 
quatenus cumdemmagidrum in corporalem ipfius Ecclefix podedio- 
netn.fublato appellationis obdaculo inducatis, defendatis induftu. 

fub Archiepifcopo quoque Capuano in vet. 
Cod. Ptouinc. Romano, 

*R. CM-vANvsAkCHitusropvs. ] Capua ve- 
tcri frpe diruta a Romanis, a Vandalis, ab 
Oftrogothts denoo a Longobardis Capua 
nouatx illius ruinis excitata a pullis, difpcr- 
sifque cknbus, vi mctiiquc Barbarorum ad 
Volturni ripam , Archicpilcopalis facta a 
Ioannc XII1I. cura Othonem 11. imperato- 
rem coronarer. 


‘TTPrscopo Calvensi. } In veteri Cod. 

r. Prouin. Romano fub. Archiepilcopo 
Capuano ponitur Calucnlis Epilcopus,C<i«i. 
b Magistris I. et V. Canonicis Svt ssfnsi- 
ivs. ] lic legendum, male in vnoMS. Sucffio- 
neniib. Suella, Srjjt , ciuitas Epiicopalis fuf- 
fraganeaCapuaui Archicpifcopi , antiquita- 
te, veterumque lcriptorura commendatione 
Celebris. 

c R.DECANvsTrANtNSts. ] Ita in MSS. male 
in vulgatis Trtutn. Trano ciuitas Epiicopalis 
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a Biaurino Epifcofo. Burg. 

Capvt II. 

Onftitutis olim coram bonx memorix I. Papa prxdeccf- 
fore noftro procuratore Ecclefix fanftx Marix de k Caftro 
Sororum, 6c bonx memorix 'G. Burgen.tpifcopo prxde- 
cdTorc tuo, di&usprocuratorpetcbat ab eodem Epifcopo reftitutio- 
ncmtamfuper libertate libereiibi eligendi Prxlatum , quam etiam 
fuper terris ipfius Ecclefix, &. rebus alijs, quibus omnibus pars fua 
Ipoliata fuerat, vt dicebat. & infra . Lite igitur coram eodem prxde- 
celfore noftro fuper prxmiftis legitime conteftata.&poftmodum co- 
ram iudicibus delegatis fatftis confeffionibus St receptis teftibusab 
eifdem caufa fuit ad nos inftrufta romiffa. Procuratoribus igitur par- 
tium in noftra prxfentiaconftitutis cum fuper prxmiftis coram nobis 
diutius litigaflent, nos diligenter hinc inde propofitis &. rationibus 
partium plenius intellectis, reprobatis quibufdam depolitionibus te- 
ftium, qui vacante Burgcn. Ecclcfia, 6c carente legitimo defenfore 
fuerunt minus iufterccepti , procuratorem tuum nomine tuo de fra- 
trum noftrorum confilio ab impetitione alterius partis fententialitcr 
duximus abfoluendu, quxftione proprietatis parti vtrilibet referuata. 


a T 7 Pncopo Bvrgensi Mavricio.] SlC le- 
r. gcndum,non Maturino,tiec Ma urino, vt 
In MSS. Hic Mauricius natione Anglus, egre- 
giusPrcful fuit Bui*;enfis, & Burgis templum 
quod hodie vifiturcxcitauit annoim. In hac 
ciuitatem, qux caput eft Caftcilx veteris 
( Scmcni Epifcopi tempore intra 1000. & 
noo) Aucavbi catcnus fuerat ab antiquifli- 
mo tempore Pontificia feifes tranflata fuit. 
V. Marian. hb, S.caf. a. lib. 10. c*p. a, Sc kb. ia. 
ntf.lb. 


tDs CajtroSororvh. ] fic MSS. Imprcffi de 
Caftro fotti, Cuiacius legendum vult de Ca- 
ftro Zorits, neutri redte: reponendum eft de 
Caftro Soria dioeccfis Burgcnfis iuxta anti- 
quam Numantiam. 

c G. Bvrgensi Episcopo praedecess. rvo. ] 
GarciidcContreras, quiledit annis fex, & 
dcceflitannonio. namloannes I. immedia- 
tus prxdccciTor Mauricij, qui obijt anno lay . 
electus tantum fuit,& nonconfccrarus. 


TIT. VIII. 
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TITVLVS VIII. 


De his qux fiunt, vel conceduntur a Praelatis 
fine confenfu Capituli. 

Archiepifcopo Senon. iS eius Sujfraganeis. 

C A P V T L 


T fi membra corporis Chrifti. &" infra. Prouincix Senon. 
Opitula Cathedralia luam ad nos querimoniam rranf- 
miferunt.quod Aicbiepifcop. Senon. &cfuftiaganer eius, 
ptocuratopes ipforum nuper ad prouinciale Concilium 
eoiuiu.c^ios ad cradtatum eorum admictcre nolueiunt ; licec nonnulla 
loleant in huiufmodi trarffari Concilijs qua: ad ipfa nofiuntur Capi- 
tula pertinere, quaie noftram audientiam appellarunt. Sane nos audi- 
tis quat ip forum nurui j fuper his pioponeie voluerunt, Sc inteliedtis 
nihilominus litteris , quas nobis fuper eodem curaftis negotio defti- 
nare , tradfatu exinde cum fratribus noftris habito diligenter, & vti- 
que nobis, iSceildem fratribus noftris concorditer vifum fuit, vt ipfa 
Capitulaad huiufmodi Concilia inuitar i debeant, & eorum nuntij 
ad trarffatus admitti, maxime fuper illis qux ipfa contingere Capitula 
dignofeuntur. 



a A Rciihprscopo Senonensi ] Petro dc 

l\ Corbolio, quem /c Magiftrum habuif- 
fc Parifijs gloriatur Innocentius III. in 
Kpift.lib.i.inlcripta occano & CapituloLin- 
goncnfi, vel Senon. qui obijt anno 1222. vel 
Gualtcro Cornuto qui coronauit Remis S. 
Liidouictim, & cius vxorcin Margaretam 
anno i22<$. 

Hoc Capitulum don cll InrtOccntij III vt 
vult editio vulgaris , fcd Honorij noftri , vt 
omnes MSS. Codices fidem faciunt, & ipfe 
Cuiacius adnertit. Totaquxllio erat an Ca- 
pitulorum Cathcdralium Procuratores, quos 
vulgo (yndicos vocant, intere (Te debeant Sy- 
nodis Prouincialibus, licet dc rebus St nego- 
tijs priuatis Capitulorum non agatur , quod 
negabant Senonenlis Archiepileopus,&cius 
luttraganci. Honorius tamen rclpondet ca- 
pitula dic inuitanda ad huiufmodi Concilia, 
& eorum procuratores ad tradatus admit- 


tendi, maxime fuper illis qux ipfa continge- 
re Capitula dignolcuntur. Conflirutio hxc 
eflfingularis, ita vt vix cxprcflc repcriatur an 
«locanda fint Capitula in Concihjs Prouin- 
cialibus, vtin cis Procuratores fudragia ha- 
beant,cum nufquam,vcl raro cos fubfcripfidc 
reperiamus, niliinplcrifquc Hifpanix Con- 
cilijs, 8c prxfcrtim Tarraconcnftbus,in qui- 
bus Procuratores Hccfefiaruin Cathcdralium 
ante Abbates fublcnbunt: cuocatos quidem 
flulfc ad rcfpondenduin dc rebus & ncgotijS 
Ecclcftalbcis eolbtt cx Concilio generali fub 
Innoccnrio III. metf. gtut.de 1 ’rabend. C-cx 
ran. 13. ConcilijTarraconcnfis primi : Eftfto, 
It non fotum e Ctthedrtlrt EccUfitt Preihyitni , 'Vr- 
rum erum dr dieeceftnn ad(Znnetltum traham. Ra- 
tio Videtur hxc efie qux fubijcirur a Ioanne 
Patnarch. Alcxandr. anno 1531. in Concilio 
Tarracon. nempe quia aluer-honot Ecctrfia Me~ 
trofolutna £7" Concifi j minuitur, J ai obruti ccn ■ 


Non 

poni- 

tur. 
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Capitula Cathcdralia rcpuHam palla fijnt: 
Abbatibus tamen non potioriiurc ffpms da- 
tum ius adfidendi in fynodis, & Concilijs, 
piaxime his qui dignitate praediti e fient quns 
Bsculofos vocant Concilia Anglia:, & vulgo 
fubfcripfifrcrcperimus.Qua: ratio mouit In- 
nocenc. III. ei i. af.grm r,vt dicat Capitula 
tantiim dchoneftatc cfTc cuocanda , contra 
quem Panormitanus de neceffitare vocanda 
contendit j imo quod fortius eft, Capitula 
muldlata pecuniarii mulfla fuifle conftat ab 


I4.6 

/iliiqudm mullis confijlit potius, ausm mptncisfub- 
trdhirur dred td rjud id ipfn Coei/ijr tralhtmL funi : 
idcirco ictatEpifcopis ne Procuratores cuf- 
dem mittant qui conftituti funt a Capitulis. 

Ratio alia fiimenda eft ex Actione prima 
ConcilijChalccdonenfisjinEpiftoia Impera- 
toris ad Diofeoruin Alexandrinum, aurei 
mpurot xArpixei iCrdian xpafcuan; 

x et/rectoc inxioxonur icu sVl x^rlixtur. id eft; 

Iffi primi fnhfcnpftnmt 1 Urici, nunc tjudrc cUminti 
fjnoiui T.p jctiporvm cjl , »0» clericorum, Sienim 
in Concilijs generalibus cuocata fuere Capi- 
tula,& eoru Procuratores in his fubfcripferc, 
multo magis in Concilijs Prouincialibus. Si 
ius vetus & ordinem antiquum (peiftemus, 
fine dubio conflabit nullos coetus, fynodos, 
aut negotia traftari dcbuilfc abfquc aftcnfu 
cleri, quem hodie Capitula repra-fentant. 

Manus quoque in ordinationibus non folum 
ab Epifcopis,fcd etiam Presbyteris & Dia- 
conibus imponebatur, vtconftat ex Epifl.33. 

S. Cypriam : /• ordmmionibui clericorum 'folcnms 
~tmconf*ltrt ,(Jrmous,&‘mcriufinrulorum e om- 
muni confibo poniertrt. Idemm c«n. EctUfu. 16. 

5. t. In iudicijs idem fiebat an. 23. Concilif 
Cdrtbtg. 4. & in Epift. Leonis Papa: ad Epil- 
copos Sicili? iniungitur Epifeopis omnia age- 
re cum totius cleri ttaiftatu. Idem in an. ecce 
ego.qrj.diftinft- Idque tam clarum eft, vt nc- 
Vnini fubfit ambigendi locus. Sed paularim 
hoc ius imminutum eft, & fere omnino 
ademptum, de quo filcrc non pptuir D. Hie- 
ronymus in Epijl. ni Ntpotun. Si ita fcnfim 

«arwinHW» 

a Marturan. & b Croton. Epifeopis, & e Abbati de Frigido 
Geneo Cajlren. diace/is. 

C A r v t II. 

I Ile <fto filio Rufo Abbate fandlac Maria: de Cana acccp i- 
| mus referente, quod quum ipfe citatus a nobis pro cau- 
j faqux vertebatur inter fc 6c Monafterium ciufdem Car- 
ra, quod ad fedem Apoftolicam nullo pertineat median- 
te ex parte vna, & ven.f. n.* Epifcopiim , Se Capitulum Ncocaftrenfe 
ex altera, fiiper eo quod idem Epifeopus, & Capitulum, monafteriu 
ipfund ad fc pertinere dicebant, cum quibufdam monachis fuis ad no- 
ftram prxfentiam acceflifler, reliqui eiufdem monaftcrij monachi co- 
pofitionem quamdam ipfius Abbatis irrequifito afleniu in eiufiJem 
prxiudicium, &grauamen monalfcrij fui temere cum pradidis Epif- 


Enneco Archiepifcopo larraconenfiin Con- 
cilio Tarraconffi anni 1391. fi venire negtexif- 
fent ivnde patet quantum valuerit hic vfus in 
dicu Metropoli. In hoc tamen fallitur Panor- 
mitanus ciiin Capitulis ius tantum adfidendi 
non iudicandi tribuit, & ipfos Epilcopos fuf- 
tragancos aflclfores ad tra&andum tan- 
tum non decedendum admitti debere vult, 
itavt folus Archicpifcopus fit iudex : quod 
tamen verum non efti nam Si Epifeopi voce 
habent dccifiuain,cum & eorum Procurato- 
res habeant, vt cenfet Declaratio Cardina- 
llum aci ap. i.fefstemt 24. Conci/. Tridens, dert- 
ftrmdt. Vbi & Abbates Commendatarios,& 
Capitula vocem tanciim confultiuana habere 
relpondctur-, attamen , tndtiui vox non 
folum difquifitionem,fed etiam decifaonem 
fignificarc docet Iurifconfult ini. $. O* 11. S. 
ylt.jf.ddl. tui- de aiuitrr. Aiiud eft de f ynodis 
Epiicopalibut vniufcuiufquc diaeccfcos, an, 
4. Cencihj ArrUi. luo parte an. 246. 
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copo 5t Capitulo inierunt. Cum igitur temerarium fuctit pradictos 
monachos irrcquilito Abbate eorum compolitioncm iniie, quan- 
tumcumque videatur vtilisfupet eadem caufain qua de fubiedtione 
iplius Abbatis, &fui monaftcrij agebatur: diC v. mandamus quatenus 
huifllinodi compofitionem automate noftra decernentes initamdc 
inanem, pei eam rion permittatis fipediftummonaftciiummolefta- 
ri.conttadidloies liqui fuerint, vel rebelles per cenfuias Eccleliafticas 
appellatione poftpolitacoftipcfccndo. 

Artvrano Episcopo.] Martiranus tcflc Gabrielc Barrio, dt intiqutc. Cilli, IT. 
Epilcopatus , olim Mamercum, de c Areati de Fkioido Geneo.] Cillcrcicnfis 
<juo plura hiltor. Roman. feriptores. Vnicus ordinis: vnuscodcx MS. haber, de frigido 
cftfuifragancus Archicpilcopi Coienrini in Gcnco,Caftrenfis dioecciis , & forian melius, 
veteri codice Prouinciali Romano, 4 ; Vota- Caftrum, Cajiro, vrbs cft Epiltopalis fub Ar- 
tur Marturancnlis, Mftoram. chiepilcopoHydruntino. 

b Crotoniensi Episcopo. ] C’atim ciuicas J Episcopvm , etCapitvivm Nrocastkensc.J 
Epilcopalisin Calabria fub Rliegino Arclnc- Ncocaftrenfis Epilcopatus m Calabria /ub 
pilcojw. Eundem habet aim Panlinis Apti- Archicpifcopo Rhcgino erat, Sutjho, in ve- 
ftolum, nenfipe Dionyiium Areopagitam, teri codice Prouinciali Romano. 

1 E pifeopo , Archidiacono , £ 2 * Cantori ‘Trecett. 

Capvt III. 

Ile&i fil. 1 Abbas, 8c conuentus Pultraien. nobis humi- ^ 
literfupplicarunt, vt cum idem monafterium per dila- po °^ 
pidationem R. quondam Abbatis iplius, qui tamquam 
diftipatofmuliaScdiuerfa contraxit debita, tanto gtaue-. 
tur oneie debitorum, quod ipfi ad folutionem non fuf- 
ficiant eorumdem , prouidere luper hoc eis mifcticorditet dignare- 
_ mur. Volentes igituriplius monaltcrij , quod ad nos ipecialiter per- 
tinet, indebitis grauaminibus obuiate; dilc. v. m.quatenusautoiitatc 
noftra, fublato appellationis impedimento, prouidere curetis , ne fu- 
per debitis qux nec de conuentus, aut maioris, Sc fanioris partis cius 
atfte n fu, nec provtilitate monafterijab ipfo R. contiadta luerunt, Ab- 
bas & conuentus iam didti prxeextu litterarum iplius R! cum plaraq u c 
ipfe fecifle dicatur etiam poftamotionem fuamfupcrdebitisper litte- 
ras moleftcntur. 

a 17 Piscopo Trecensi.] Herueo , qui vixit PnMfinirit T>icafin. 

l. vfquc ad annum 1223. &ci direxit Inno- b Aeras et Conve.ntvs Pvetinensis.] Lcgen- 
Ccntiuslll. cap. iiUltii .tf.it npptlUt. in cuius dum P*hhernnjii, vel,P*/iracfn/ii, iWn«fi,or- 
Capitis epigraphe in veteri Codice iungirur dinis S Benedicti Lingoneniis diocccjis, de 
Cantor, & Archidiaconus maior, ficut& in quo monafterio, vide Epillolas loannis \ iii% 
boc dp. vel Robcrto, qui fcdit vfquc ad aunu 210. Oc ini ‘ 

1233; Vide Nicol.Camu&tum in docti llmid 
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TITVLVS 

De his quae fiunt a maiori parte Capituli. ’ 

a Archiepifcopo Vicnn. 

Catvt I. 

Iledti fili) 1 Canonici Maurianen. Ecclefix fuis nobis, lit- 
teris intimarunt,qu6d Eccleiia ipla palloris folatio defti- 
tuta.ipfipoteftatemeligendi libi Epifcopum in tres ip- 

fius loci Canonicos contulerunt; ita videlicet, vt is pro 

eIedtoabomnibushaberetur,quieffcteledlusab illis, vel a duobus 
eorum, fi tertius difcordaret. Cumque duo iplorum, tertio difcotdan- 
te, diledlum filium I. Decanum iplius Ecclefix, virum, vt afferunt mo- 
ribus, Scxtate maturum.&cinfpiritualibus & temporalibus prouidum 
elegiflcnt , tu6t Capitulum Vienn. Ecclefix iplam eledtione Vobis c de 
confuctudineprxfentatam.vt confirmaretis eamdem, irritam decrcui- 
ftis; pro eo quod duo Canonici Ecclefix fxpedidtx in cledtores prxfa- 
tos non contulerunt vota fua,& quia quidam alius in eofdcm votum 
fuum contulit, fi omnes ipfi eledtores pariter concordarent : alius 'vc- 
roappellationis interiecille obftaculum dicebatur. Quare prxfatum 
Capitulum multa nobis inflantia fupplicauit, tftprxdidlum Decanum 
quem Ecclefix fux affirmant effe perutilem , cis de plenitudine potc- 
flatisin Epilcopum concedere dignaremur. Licet igitur de prouilione 
iplius Ecclefix, cui ex defedtu palloris graue difpendium imminere af- 
feritur, debitam folicitudincm habeamus; quia tamen perfona prxdi- 
dli Decani cft nobis incognita, petitionem iplius Capituli abfolut& 
nequiuimus exaudire : gerentes autem de tua charitate fiduciam fpc- 
cialem.f. t. m. quatenus fi Decanum ipfum inucneris a ad onus ido- 
neum pontificalis officij, ScmaiorSc fanior pars iplius Capituli con- 
fcnlerit in eumdem, tu.proceffu clcdlionis.feu caffationis prxdidtx, ac 
contradidlionc paucorum, nili aliud rationabile obieccrint & proba- 
uetint nequaquam obftantibus, illum prxficias in Epifcopum Ecclefix 
fupradidlx. 

a A Rchiepiscopo ViEN.><E.NSi.]Brunoni,75. Ecclcfia, Notere, cft vitra Alpes, & fuffraga. 
^ Archiepifcopo. 


1 Canokici Navarisnsis Ecclesiae. ] Lcgc 
tuuriiUHnfit , vccit ia vao MS. Nouariculis 


iica Archicpifcopi Mcdiolanenfis. lanu vero 
S. Ioannis Mauriancnfis in Sabaudia , 5. leaa 
de /4a*nc«r,fubcil Archiepifcopo Vicuneufi. 
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JDe consvetvdinb, ] Cur ait Pontifex, de 
confuctudinc, quod efle videtur de iurc com- 
muni, vt ad Metropolitanum, pertineat con- 
firmatio: Can. 4. Concil. Sicem > «f « *ojot reae 
yittyiivcarJitPoo&xi *a0,«*ac«riwa^'ia» ve* usr 
Tf 07 r 3 Ai'i»,®quod non itttclligftur tantum de 
ordinatione, fcd etiam de confirmatione , vt 
rccfc Balfamo exponit; di Zonaras ad eun- 
dem , non folum %vpo 8 i&utt , xet'u*Qiip<»otf 
id cft manuum tmpofiuonem, C5> tus confecrationis y 
fcd etiam rlu» rtAtjioupyietT, id cft confirmatio- 
nem r, Ceu aperis abfolutionem Metropolitano eo- 
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petere docet, vt videre cftin Epiftolis Hinc- 
nuri llhcincnfis, quod ius ab omnibus gene- 
raliter receptum cft. Cui tamen aliquando 
derogatum iuillc exiftnn andum cft ex noc cap. 
in quo Honorius id Scnoncnfi Archicpifcopo 
ex confuctudinc competere dicit, &c ex cap. 
nihil. 44. deelett. De Metropolitanorum vero 
confirmarionc,hodierelcruata fummo Pon- 
tifici , vide qua; dixi ad Tnul. de eleft. 
d Minvs idonfvu. ] ficinimprcft]s,&^n duo- 
bus MSS. Codicibus, male :rc£tcin vno MS* 
ad onus idoneum. 
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TITVLVS X. 


Decretalium. 


De rebus Ecclefise alienandis , vel non. 

1 C arment it i Sancti Tboma de functo Amato, Pijloncn. dicccefs. 

C AT VT I. 

Roponcntibusolim Abbate , 6i conucncu fandi Anto- 
nini Eccleliam fuamdebitoium oneie aggrauatam, & £,°“ 
humiliter poftulantibus, vtconcedeiemus.qucd aliqu® 
de poflieflionibus fuis minus vti^ps venderentur , vt ex 
eaium precio debita foluerentur. Nos eorum poftula- 
tionibus annuimus in hac parte : ipli autem non eiufdem Ecclcfia:, 
fed veftri monaftcrij, licet illi fubiedi.Sc res alias idem monafteiium 
contingentes, ven. f. n. Piftorien. Epifeopo .vendiderunt : quare Ar- 
chidiaconus &. Archiptesbyrer Scncn. propter hoc partes de manda- 
to nolbo ad fedem Apoftolicam citaucrunt, quibus*coram nobis 
poftmodum condituris, nos huiufmodi contradu refeiflb, vos & fi- 
dciuflores veftros, ac eiufdem monaftcrij homines a iuiamenti &. cu- 
iuflibet obligationis alterius, ac excommunicationis vinculo.quo te- 
nebamini eiufdem occafione contradus , duximus abfolucndos , iu 
eum ftatum pixfatum monaftetium reducentes, in quo ante contia- 
dum praedidum nofeitur extitifle. 

a A^OnventyiS.Thoua^btdb S. Amato opulenta, &: nobitis,vbi multi fiimmarcligio- 
V^yPiSToiaENsiSDroEc.] Vtfiott vrbs fuffra- ne colunturioci. 
ganea AxchicpilcopiFlorcntini , exigua, fed 
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* Pragen. E ptfcopo, 

C A P V T II. 


Oftulafti per fedem Apoftolicam edoceri, vtium tibi quaf- 
dam decimas, quas quidam anteceflores tui pio quibufdam 

__ villis, religiolis conceflete quibufdam ,autoritate tibi liceat 

piopiia reuocare: ad quod tibi duximus brcuiterrelpondendum.qubd 
licoHcdlionem talem contra canones in Ecclelix tux prxiudicium 
videris atcecaca ipfam debes 11 autoritatefupcrioris legitime reuocare. 



E Piscopo Phaosnensi ] Videtur legen- 
dum, Pngtnfi. Pragi, Vriv primaria 
ciuitas Bohemiar. Iftc Epilcopus fuit Bi- 
fctillaus , qui & Henricus dictus, (c quinde- 
cim annis Pohtincatum fimul & Principa- 
tum Bohemia: tenuit. Vide -dincanl Syluium. 
in alio MS. habetur Pjngonenli, forian Prn- 


nmfi Epifcopo coma di P mu , de quo fupra in 
cap.q.nxper.deTtJitbiti. 

b Avtomtate svpemohis. ] Archiepilcopi 
Moguntinicui tunc Pragenfis lubdicus erat; 
erecta eft enim poitcaEcclcfia Pragenfis in 
Archicpiicopalem a Clcmcntc VI. in fauorc 
Caroli i V. Imperatoris, 4c Bohemia: Regis. 


rv, ' rJci i%*. *-! ivi r* 


TITVLVS XI. 

De locato, & condu&o. 

* Abbati*, 0 * Cotwentut fancit Petri de P rate Ilis, Ltxou.dicecefis. 

C A P V T I. * 

Eftra nobis relatio declarauit, quod cum t> ad firmanl 
dare confueueritis veftrarum fruttus decimarum, dice- 
cefani locorum ftatutum quoddam de huiufmolli deci- 
mis non locandis parochialibus presbyteris edide- 
iunt,per quod vtilitas veftra non modicum impeditur: 
quare fuper hoc Apoftolic^piouifionis remediuimploratis.Nos igitur 
veilitates veftras nolentes indebite impediri, autoritate vobis prxfen- 
tium indulgemus, vtftatuto huiufmodi non obftante, veftrarum deci- 
marum prouencus libere locare poftitis , quibus vobis expedire vide- 
ritis, & cum quibus Ecclelix condicionem poteritis facere meliore, ica 
tamen quod huiufmodi locatio ad feudum, vel alienationem non 
valeat extendi. 

a \ Bbatt S. Petri Lshov. dioic. ] Male Cuiacius.Rccletamc Abbatia ibi vocatur de 
. j\ apud Gregor. Innoccnt. III. autor dici- Pratcllis, dt Ptcmx, vt & mfr» tap. ntjtn.ifi- 
tur huius c*p. & peius diaeccfis huius Mona- oeu.Eft ordinis S. BeucdiCii. 

fttrij LondonCfis ponitur, quod & annotavit 
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t>Ao Non eft diutius immorandum ditibus, fiuc in pccupii numerata : quo c.ilu 

in huius vocis lignificationc, qux varie fumi- dicitur, Fnm« alta, quae non in fpccic pndlari 
tur, aliquando pro conuiuiovcl edulio, altas debet, fcd in numntis, vt videre eft in Ic- 
pro’ villa, fundo, vel manfo fxpc apud Guil- gibus Scotorum Iit. j.rap.V- & de his fuse 
lelm. Malmesbur. fcd melius pro mereede per Henric. Spclmannum in CUjitr. Vocem 
quauis.fiucjCOnfillat in frumento Se alijs re- elTe Saxonicam plurcs cxiltimant. 

«mmHstmtmt»»»»****""* 1 ***'*****»*»» 

a Archieptfcopo Narbon. 

Capvt II. 

' i 

X parte tua nobis fuit humiliter fupplicatu, vt quafdam pofi 
fefliones Eccleiis tua: in emphyteulim perpetua concedendi l^" 1 * 
?ad vincas plantandas in tis, tibi licentiam concedere digna- 
remullquum fperes exinde prouentus iplius Ecclefix augmentandos. 
Nositaquede tua difcretione plenam in Domino fiduciam obtinen- 
tes f. t. licentiam concedimus poftuiatam, dummodo ad id Capituli 
tui confenfus accedat. 

• A Rchiepiscopo Narbonensi.] Amaldo num 1215. vel , Petro AmeLio cius fucccflorf, 

. Atnalrico primo Inquifuori in Gallia de quibus vide Clar. V. Guill. Catcl in Hi- 
Crcato, qui (edit ab anno tali, vfque ad an- flm* Occuam *. 

TITVLVSXII. 

De Pignoribus. * 

Archieptfcopo Colonien. '($ fujfraganeis eius , £ 9 * altjs Ecclefiarum 
Prslatis per Colonien ■ prouinciam conftitutis. 

Capvt I. 

V M fa:pe contingat Aduocatos * Aduocatias quas in Ec- 
clefia obtinent alijs titulo pignoris obligare, in Ecclcfia- W r. 
rum ipfarum non modicam laifionem; nos indemnitati 
^ Ecclefiarum veftrarum paterna volentes folicitudine pro- 
uiderc, vobis prarfentium autotitate concedimus , vt fi Aduocati Ec- 
elefiatum veftrarum Aduocatias fuas vobis obligare voluerint pigno- 
ji, vos eas recipere valeatis, nec fruftus prouenientesex eis in fortem 
teneamini computare; hi autem qui eas obligaucrint a fdruitio in quo 
vobis pro Aduocatijs tenebantur interim fint immunes. 
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• A Dvocati»!.] Dc Aduocatijs (itis fu- 
XA pcrque ad Tnul. dc ime pauonat. &c fu- 
praad LAfA.de pojhd.in quo haec difcimus,Ad- 
uocatos Ecclefiarum ftipendiarios, fcu bene- 
ficiarios fuilfc, vt fatis colligitur ex hoc cap. 
quo Aduocaiias alijs perlbnis,quain ipfis Ec- 
clclijs pignori obligari non polle dicitur ; ip- 
fis quidem recti; pignori dantur , nec mtcrim 
fruUtis in fortem imputantur contra iuris 
vtriufquc ordinem in cap. cumcentra, hoc nr. 
Sci. i. Se th. C. de pignerat, aCl. mfi tunc demu' 
cum pactio qux dicitur aiT/jymiii initunquia 
cunc iurc ciuib fructus non imputantur in lor- 
tem .1. fi pecunia, de pignerat. a£l. at noftro 
femper vfurx vitra fortem reprobantur , cap. 
ad m Jlram.Sc feij. de iureim. Cafus huius cap. 
excipitur, cinn Aduocatia pignori datur pro- 
pria Ecclclia , quia ad luam naturam redire 
videtur i & tunc fructus vice vlurarum non 
funguntur, (cd obliqui) quod Aduocatus 
ptallare debuit , vide vallallo dicitur in cap. 
t. icfend, qui li domino feudi fundum obliga- 


ueritcalegc,vtfrudlus in fortem non impu- 
taret, nulla eft arr/yiiwi ,ncc paftio hac re- ■ 
probatur boc iurc, quia dominus frudlus loco 
leruiti) percipit i & hoc nominarim Alexan- 
der m. profitetur in cap. i. de ~»Jnr. rufi forte Ec- 
cltfut beneficium f nent. St cap. 8. rufi terra dpfa de 
feudo fit monajlerjj -y ejlri. Ad quod Glofta re- 
fert ex opinione Ijurcntij , hoc introduiftum . 
elfc fauore Ecclcfi*, quod non probo; fauor 
cmm Ecclcfix nunquam admittitur contra 
ius generaliter receptum : nec eft alia ratio 
quarcnda,quam quod fruiftus redeunt in pri- 
ftinum ftatum , & Ecclelia- a qua procelfe- 
rant redduntur , & tunc redimitur ius Eccle- 
fcr ex Bernardi lententia m gleffa diChcap.i. 
Imo & fi Aduocatus vellet leruirc Ecclelia; ei 
lege vt fruftus m lortem imputarentur , non 
e(letaudicndus,eodem modo quo nec vaflal-- 
lus,vt Icribit Tancrcdus ad ditium cap. i. de 
feud.tn r. compilat, quia feudum eft odiolhm 
cum in prariudiciuin Ecclcfiae vergat, & fit 
alienatio, cap. nulb.de reb. Ecclef. aben. 


TITVLVS XIII. 

De Teftamentis. 

• Frcdericus Imperator. 

* Capvt I. . 

AC cdiftali. 0* infra. Omnes vero peregrini &aduenae 
libere ho(pitentur£c holpitati.fi teftaii voluerint, dere- 
, bus fuis ordinandi liberam habeant facultatem, quoium 
ordinatio inconcufla leruetur. Si ver6 inteftati deceflc- 
rintad hofpitem nihil perueniat , fed bona ipforum per 
manus Epifcopi loci tradantur, fi fieripoteft, heredibus, vel in pias cau- 
las erogentur: hofpitcsvcro, fialiquid de bonis talium contra hanc 
noftram conftitutioncm habuerint, tripliim Epifcopo reftituant > qui- 
bus vifum fuerit alfignandum; nonobftante ftatuto aliquo, aut con- 
fuetudine.feu etiam priuilegio.quae ha&enus contrarium inducebant. 
Si qui autem contra przfumplerint.eisdc rebus fuis teflandi interdici- 
mus facultatem , vt in eo puniantur in quo deliquerunt , alias piouc 
culpae qualitas exegerit puniendi. 

- f, 

Hzc pars 
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H MC pars Conftittitionis Friderici de uitutcm, hxclibcrras primum adempta ftiic 
qiu/uprj refertur in /.8. Comnmn. defuc- a Iulio Calare : vt videre cft apud '1 acituni 
«j/:Quaiftiocft de quibus peregrinis loqua- bb. n.-annal. Idem de peregrini» religionis 
fur, quibus tcftamcnti fidhonem concedar, causa» namhxc peregrinatio irpcvij}iiiulr 
Erant apud Romanos peregrini, (eu proculi 6kiT, id cft apprefimjMtimem ad Deum vocat 
. (iniiles deportatis, & ijs quibus aqua & igni Grcgorifts Nyflcnus, vt optime annotauic 
inrerdidium erat, cum quibus nulla tcftamcri- Cuiacius etfceuat.26.ltb.ij. & veteres finxerut 
ri faftio erae apud Vlpum.lik "gj. ut. aa. De Mercurium ducem peregrinorum fuiffc, &r 
/ hisnonmtclIigcndaefthxcConftitutio. Ex- ideo cum iioefio» vocat Theocritus, quia in 
teri qui erant, iustogx non habentes, ccftari triuijs ftatuas cius ponebant , quafi iqdfccs 
prohibebantur, Plin. Id. 4. htftor.ki erant alij viarum, quas Hermas vocabant. Voluit igi- 
pcfcgrini qui ius togai & ciuiu Romanorum tur Fridericus hac conftitutionc contra iuris 
conlcruabautjVt erant peregrmantes in exre- vereris ordinem peregrinis ccftamenn factio- 
ras gentes ftudio litterarum, de quibus Tui- nem prxbcrc. Quin (i intcftan decederent 
lius 5. Tufean. ijutjl. Philo/oplii nMifdm in pe - etiam ruris Ordinem fuftulit, quo fifcus bona 
regrinatiime utatei Juai confumpferunt, (qualis luit coru fibi vindicabar, vtpotc caduca, dj' mena, 
etiam D. Hieronymus) qui limiles habeban- eo cafu quo omnes inrcftati gradus deficie- 
tur ablentibusreipublicx causa .& tanti erat ’ bant,/. lacaeitta. C. de bon. hacant. bb. 10. &: I. 
peregrinatio, ve etiam Senatores Romani hlt.C.Theod. eod. Ita etiam vocat caduca In- 
eam ambirent, donec lapsa rcpublica in Ter- noc. III. tpift- 17J. bb.i. 

*** *** ^ St- *** %». 

TITVLVS XIV. 

De fuccefsionibus ab inteflato" 

1 Archieptfcopo Lund. & fujfraganeis eius. • 

* C A P V T I. 

Tfi multis a fandis patribus argumentis fuerit labora- Non 
tum , vt qui ferunt vafa Domini mundi fiant > quia ta- poni- 
men vfque adeo princeps mundi quofdam clericos £<c ‘ ur 
presbyteros illecebris mundanis inuoluit , Vt munda 
refpuant , 5c immuhdam fobolem de immundo pro- 
creare contubernio non formident ; eos fane vt amplius eiubcfcant 
in hoc volumusSc debemus punire, quod eorum progenies lic exor- * 
ta in paternis hereditatibus non fuccedat. Quocirca t. v. mandamus, 
quatenus in dioecefibus vcftris -diftridius inhibere curetis, vt fiffj 
presbyterorum 6c clericorum, quos ijdem poft facri nuper generalis 
ilatuta Concili) in factis ordinibus conftituti turpitd genuerunt , ip- 
fts in hereditate paterna non fuccedant, propinquiores fui fangui- 
nis prarter illos ad eorum hereditatem facientes admitti, contradi- 
dores per cenfuras Ecclcfftflicas appel. poftpofita compcfcatis. 
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Homero vocatur o-xsnac, obfcurui , fiue tmbro- 
Jui , attonor cfi tj suar» urrbp , mirer 

prpmr tentbrofum. Aliunde tamen bona & ho- 
nores Ecclcfix adjpilci polium , csn. sifofio- 
ici.56. iijf.csp.tx tus. isfilijiprtlbyttr. ficut lure 
ciuili fieri poteram Decuriones ,ciim non fit 
impedienda dignitas cius qui nihil peccauit, 
1 . 1. C" hjpurij. it iccurim. quod tamen prohi- 
bent leges Longobardorum , hb. $. ctp.tlnm. 
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> \ Re his pi scopo Lvnobnsi .0 Vide fupri 
1. si mftrsm audientiam, it probatum • 

Hoc caput elide filijs Presbyterorum , qui 
quii in bcncficijs paternis (ucccdcrc nonva- 1 
Icant, ex decreto Concilij generalis •, ita nec 
fucccdant ab intcllato in bonis paternis, 
quod addit Honorius hoc csp. Nec id nouum 
videri debet, ciim etiam iurc ciuili cautum 
/it, eo quod patrem non habere dicantur, 

/Vomllalultmiam ]8. Se 8a. vnde fpurius ab 

TITVLVS XV. 

De Sepulturis. 

2 Magalonenjl Eptfcopo- jj 

C A P V T I. 

Bolendx confuctudinis.necnon abominabiiis corrupte- 
lx apud Montempeflulanum vitium, ficut dicitur, ino- 
leuit, vt videlicet decedentibus non prius permittatur 
eff odi fepultuia, quam pro terra in qua lepeliendi fiint 
certum pretium Ecclefix perfoluatur: quiaigitur i dlon- 
geeft a regula pietatis &. ab Ecclefix honeftate; prxfentium tibi auto- 
ritate mandamus, quatenus cum loci dioeccfanus cxilias , inhibeas cle- 
ricis ne quicquam omnino prxfumant exigere hac de caufa.iniungcns 
laicis, vt lat/dabilemconfuctudinem erga Dei Eccleliam pia deuo- 
tione fidelium introduttam obferuent, ne fermento hxreticx praui- 
racis illam corrumpere videantur, fub prxtextutcclefiafticx puritatis.' 



H OC caput in vulgatis Codicibus adferi* 
biturlunoccntio 111. led hxc collc&io 
Honorij integium exhibet iuxta tres Codices 
MSS. nec inter Epiftolas Innoectij editas ita 


reperitur. 

*M*c*soNsr. ] Corrige Majpslonenfi , Guai- 
tero qui florebat circa hoc tempus , de quo 
Trithcniiusin Scriptor. Eccltf 
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TITVLVS XVI. . . 

■‘ ■ . ■ • ‘. . •. • *v ■■■*■ *• 

De decimis, & oblationibus. 

. . • * • t * w ' 1 •■' ! 

1 Albati^ £5* Co nuent ut fanet t Pontij. .> 

1 ■;"■• ' 

C A P V T I. 

'• .•• ; .•:!*. ^ 

V M, ficut cxvedrainfinuatione didicimus.quafilam habea- Non 
tisEccleliasin quarum parochijs decimas a laicis perviolen- [° m " 
tiam detinemur, quae quidem ad tcclelias lpfas pertinere 
nofcuntur. Nos vedris fupplicationibus inclinati autoritate prxfen- 
lium inhibemus, ne decimx ipfx cum eas ijdemlaici dimiferint ad 

alios, quam ad eafdem Ecclelias deuoluantur. 

• * _ 
» A Bhati S. Postn.} Toincriarum, Con- nenfi. i. Pont it Tomitrn. Nobibflimutn fuit 
jXuentus i:lc erat tunc Abbatia Ordini» Monaftcrinm ex quo Ramirus ad regnum 
S. Benedicti fundata a Pontio Comite Tolo, Aragonia; vocatu» fuit. Vide C. V. GwiUcLm. 
filno anno jjd. nunc (edes Epilcopalis crcda Catcl in Ceram b. Tolofm. 
i Ioannc XXII. fub Archicpifcopo Narbo- 




» . — r*i 4 > fl. r-al r4r 

• ... 

Decano , & Capitulo Compojlellatio . 

C AP V T II. . > <- 

• r C 

I dilidenti voluiffctis meditatione penfarc cuius intuitu, & Non 
quo tempore fitfoluend* vigefrma , non tot confulcationes p oal * 
in ipfa nimis folicito exquiierecisingeniq/quoniam dubium 
mentis liberalitas manuum excluderet St anticipaiet fulutio qusftio- 
Hcm. Sane cum generalis Concilij f#erit approbatione datutum, vc 
omnes omnino clerici tamfubditi, quam prxlati vigefimam Eccle- 
i.alicorumproucntuumvfquead triennium conferat infubiidiu tcr- 
xx fandfx.non oportuit vos de quotidianis dubitare dipendijs qua in 
pane, vino.acpecunia numerata confidunt, quin vigefima debet in- 
dededuci, de quibus vt minus difficultatis ac periculi receptOiibviS 
ingcratifr, fi ad eos vigefrma tranfierit, ante diuifionem vigefima de- 
^lucatur.&C fic dubitatio tollitur de vigelimandis illis 'dtnarijs, quos 
rupcrpolkumappcnatis: nec multum dubij remanet b de panibus illis, 
quos dicitis in vedro vulgamcguaftas ; cum ficut accepimus tamqua . 
certi redditus, Sc certis temporibus exfoluantur, Vnde cur vigefimam 
non debeant, non videmus: & quamuis qon dc lingulis congrue, 

• V t- 
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competenter tameir de pluribus vno , vcldiuetfis temporibus prout 
occurrerit numerus , pot.crit vigefima, ftatuta de panibus ipfis.vel ip- 
forum xftimationc deduci. De illa vero pecunia quacante inchoatio- 
nem huius prxfentis anni a natiuitate Beati Ioannis inexpti vobis ob- 
ucnerat, cuius pofleffionem apprehendillis ante anni.inchoationen^ 
eiufdem, licet poft inter vos fuerit diftributa, nolumus ad vigefimam 
vos teneri 5 quoniam regulariter conftitutio non ad prxterita trahitur, 
fed futura, Scdillributio illa non plus portionis inlingulos contulit, 
quam lingulis proportionaliterantea debebatur, cx fumma qua: tunc 
ex nulla fui parte obnoxia erat vigefimxpoftmodum infticutx.nec il- 
lam pecuniam vigefimare tenemini quam recipiftis mutuo vt ceteris 
temporibus fuppleantur quotidiana ftipendia, dummodo ipla pecunia 
de vigclimatisprouentibusexfoluatur. Adhxc cum fit in ferie prxdi- 
tfxconftitutionisexpreflum.vt omnes omnino clerici tam fubditi, 
quamprxlatiEcclcfiafticorumprouencuum vigefimam vfquc ad ter- 
minumconferant, fuperfluedubitaftisde Archidiaconis , & quibulda 
ajijs clericis, quin teneantur vigefimam fotuere de prouentibus illis 
qui cx gratia, intuitu tamen officij , vel loci Ecclefiaftici prouenire 
nofcuntur, ‘nififorfan aliqua exennia fint, qux ad efculentum vel 
poculentum pertineant j fic tamen quod non producantur ad mune- 
rum qualitatem , quod melius poterit ipsa rei oftenfione , quam 
ftatuta cxprelfionc difccrni. Per hxc ergo de procurationibus dubita- 
tio tollitur, nili forte fecundum quorumdam reprobatum abufumpe- 
cunia redimatur j fed cur talis pecunia vigclimarr non debeat ignora- 
mus Ceterum ad illarum oblationum vigefimam , qux non in pecu- 
nia, fed in quibufdam minuti$5t in 'talibus qux leruando leruari non 
polfunt , videlicet ftuftulis , vt veftiis verbis Vtamur, 6c ladfe confi- 
ftunt, quorum de facili non inveniuntur emptores , nolumus vires 
prxdiftx conftictuionis extendi. Quod fi forfan vendi contigerit , de 
precio vigefima deducatur , fedcaueant ne dolo a venditione defiftat, 
quoniam qui fraudem feienter committunt vinculum excommuni- 
cationis incurrunt. 


a | aEnahiis. ] In Concilio generali fub 
JLv Innoccntio HI. indicta fuerat celebris 
expeditio pro terr* fandbe recuperatione, & 
vigefimaomniunvEcclcfixrcdituuftialfigna- 
Ca, cuius exeeutio poft Innoccntij III. obi- 
tum ad Honotium deijenit. Dubitatum fuit 
quomodo haec vigefima exigeretur, idcoquc 
Honorius Compoftellano Capitulo relpon- 
det eam cx omnibus quotidianis & men- 


ftruis reditibus exigendam, Cue in pecunia 
numerata, iiuc frumento, vel pane ; ita vt (b ■ 
la minuta qux leruari non^ioftunt excipere- 
tur, vt funr fruftula , & quae fiunt cx la&e, vel» 
caleo, vel etiam Excnia de quibus pretium 
vix poteft exigi. Hos denarios [uferpojium vo- 
cat Honorius qui erogantur fupra commune 
ftjpcndium.& pcrfuperpepttm intclligc quoti- 
dianas diftributioncs , qux non fune dc cor- 
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porc Pr®btnd®,ncc dc ij? frudiibus quos nos 
vocamus Ut grot/jneirttfed firat dnunj quidi- 
ftiibuuntur ijs qui intcrfunt horis ilutiitis , v t 
redtc Glo 4 i.i. interpretatur ad cap.hcei.de Pn- 
bend. quod eft iplius Honorij , Bi vocantur 
Manualia rn tap. I. de der. nm rrfdent. in 6. Si 
Vicinalia in Cap. de retere, de cie r. non re fident. 
b Dt Panibvs reus.] Panes ilii dicnnturPr®-» 
bcudarij ,& portula:, quod lingulis diebus, 
& certis horis id eft viritim pr®- 

bcantur. piui/iemei^nenfmnai vocat D. Cypria- 
nuSylpijl.j-f. vt de Panibus ciuilibus, quos 
fchons dabat ConfUntinus dicitur in I. t. C. 
de anmn. cimhb. iib. i l.vcl dc alijs qui Miljf ares, 
. ve! Populares dicebantur,!. 7. C. Thccdos. eod . 
* Et erant panes cocti 1 . 1. C. de frument. ~»ib, 
Conjl anttnop . annona in pene cocio domibus exhi- 
hndi. Hi panes dillribui (olebant illis qui in 
matricula, (eu pitftcio dclcripti erant; idco- 
quc.& per panem Iblebant in polTclIionem 
induci, vtex veteri Formula Gclalij ad Titnl. 
de Pretbend. retuli. Ec hoc (eruatur in noilra 
Ecdelia Tolofima per tactum nempe ianu® 
pillrint hos Panes nos vocamus Mouf.cn, & 
Hilpam in hec cap.ittyuejas. 


c Ni u alia exenja sint . ] Excnium, idem 
quodXcnium,liucniunus,aut oblatio vfur- 
patur ablnnoccrftio III. EpiJ).p. bb.i. In Exe- 
morum Ecclefiarum.pjp ahorummuaftone , dcin le- 
gibus Longobardorum , Ex emicn aerrpro exe- 
mo mulien ebtjuid dederet. Honorius ad cfculen- 
ta & poculcnta refert, minutas (cilicct qua; 
confiftunt in fruftulis & ta&icinijs, & proprie 
vocantur Xtnuia.frujlula vox eft etiain Hilpa- 
nica -lbu:o; vocant Grreci, cuius generis 
erant placentae ili® quas in fectindiifts 
offerebant , lialfamon in cen. 80 . Jynodt 6. in 
TruIIo,indc crudularum ven- 

ditores idem vocat ad can. 76. eiufd. Synodi. 
Diiliuguit autem Honorius ab ahjs Xenijs 
maioris pretij, qu® vfum eduliorum exce- 
dunt apud vlpian. I. 6. de offic. Proconf. qu® 
ideo prohibentur prouinciarum redoribus in 
/. hmc. C . Ebeodaf. n: damna proumc. tnfltg. dc 
quibus Honorius hic. vigcfiinam exhiberi 
vult, vx&mandauitTcmplariorum & Hof- 
pitaliorum MagUlris, atque Simeonv Aachie- 
pifeopo Raucnnati, vt feribit Hicron. Ru- 
bcus Iib, 6 . Htjlor. Rauennat. 

I 


Re itor i E c cie fu Sanita Maria de Rubiol. 


Capvt III. • 


X parte tua fuit propofitum coram nobis, quod in pa- Noo 
rochia F.cclclii tuae veteres percipis decimas * integrali- poni- 
ter, per hoc credens quod ad tc debeant in eadem paro- tut ' 
chia noualium etiam decimi pertinere : Sed venerabilis • 
f. n. Epifcopus Nouar. huiufmodi noftalium decimas 
R. Canonico NouaV. quali hoc potuerit de confuetudine, gui dicen- 
da eflet vcriuscorruptcla.concdfitj pro quo quidem ad quofdam ipfc 
iudicesnollras litteras impetrauic, qui contra # te iniquam diffinitiuam 
fententiam protulerunt , a qua tu ad nos vocem appellationis emit- . 
tens.alijs obtinuifti negotium delegari. A nobis ergo humiliter p6- 
ftulafti.vt de indulgentia noilra in parochia Ecclelu tui in qua ve- 
teres decimas percipis, haberes etiam percipiendi decimas de nouali- 
busfacultatem.Cum ergo perceptio decimarum ad parochialcs Ecck- 
liasde iurc communi pertineat, per quod decimi^ioualium qui fue- 
rint in parochijseaiugidem ad ipfas fpeiflarcliofcuntur, tibi ScEccle- 
lii tui pridittorum noualium decimas indulgcmus, ita quod ex hoc 
eidem Canonico quoad vixerit, fi eum contra tc obtinete contigc- 




Non 

poni- 

tur. 
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xit piseiudiciuni milium fiat , poft cius tamen dcccflum fupiadidtx de- 
cimx ad tuam Ecclcfiatn deuoluantur. 

a fNri iuuun».] Quidfir mtegraliterper- carijs,c*/. ftflortlii 18. eoi. Intcgralitct etiam 
lciperc decimas, non tantum rclpicit no- fumitur dc omnibus reditibus vt in Legbte S. 
iulia,vt hic dicitur, CTctp.CHmctMtmgtt.de de- EduardiKcgis Angliatcap.S Sc9.dc amni tn~ 
ctm. nili aliud priuilegio cautum (it, ctp. ex ftr- ruit, decimt.gubt, de eijmt, ptllu, 'Vimln, tpibm, 
te.eei.Scctf.arct.de fedetiamfignifi- &alijs minutis decimis , Scprimitijs. Atque 

cat nullas impenfas deduci caf. nunolw.16. etiam dc frugibus fcudalibus, vtrelpondec 
eo d. excepta negotiatione, molendinis, Sc pif- Innocentius III. in Epijt. 547, Ub. 1. 

3 Nobilibus -viris Palenjiru dia ce fis. 

Capvt IV. 

VM decimx fint debitx Domino, quas infignumvni- 
ueifalis dominij libi Dominus refemauit, de his , non vt 
de piopiio.fed tamquam de realij debita facere debere- 
tis.; cum fi eas quibus non debentui foluatis , non con- . 
tNigac vos a debito liberati, vnde mirati fumus , quod , ficut referen- 
fe ven. i. n. Epifcopo Palentino didicimus, decimas prxdiorum vc- 
flrorum non foluitis Ecclelijs in quarum territorio excoluntur, cum 
debeantur eifdem, fcdpro veftroarbitiio, per quemdam abufum di- 
ftribuitis quibus vultis s quia veto laici nedum difponere de decinfis 
fed eas cum diuini iuris exfiftant nequeunt etiam poflidere , eos Ozx 
tenere debet exemplum, qui pro eo quod ad arcam ciim inclinaretur, 
licet animo erigedi eam, manus extendit, a Domino.cumei hoc non 
licuctic.dlpcrcuflus; vniuerfitatcmvcftram monemus quatenusjabu- 
fu nonobflante huiufmodi,dccimas Ecclefijs quibus debentur inte- 
gre perfoluatis, ciim ruxta prxdiifta vobis difpcnfatio non competat 
earumdem. ’ * 

i 

1 X ' TOeriavs vntrs pAtFNriNAE DloAcisis.] antiquum dignitatis fplcndorirque locum rc- 
X. Legendum, Ptlaumt, vt in alio MS. ftituti, irtlUurau: vrbis nouo Epifcopo dc ; 
Palcntia in Hifpania celebris vfbs aSanflio lignato. 

Maiore Rege Nauarr* cite» annum tojj. in 

\ 
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TITVLVS XVII. 

De regularibus , & tranfeuntibus ad religionem' 

a Alagijlris R. (5? VV. de fando Laudo D odoribus Decretorum, (£ 
VV- de C ad aneto b Canonico Aquen. Bononia 
commorantibus . 

C ap vt I. • 

Itteras quas fupcr negotio Ioannis fcholaris Bonon. 
y quod veftro duxeramus examini committendum, ve- pon i_ 
lira nobis deuotiodcftinauit benigne recepimus, 6c ea- “*• 
riim tenore pleno concepimus intclledlu, dii. filio Ma- 
giftro Petro procuratore fcholaris ipfius,eum infra pro- 
bationis tempus ab Ordine Prxdicatoium cxiffe firmiter afferente. 
Ideoqucdifc.veftrx mandamus, quatenus fi vobis conftiterit memo- 
ratum I. nulla fa£Ii profelfione ab Ordine iam ditto infra tempus pro- 
bationis exiffe, denuntietis ipfum ad obferuationcmciufdem, vel al- 
terius Ordinis non teneri. 



a A )T \vjflris R. & VV. de fantto Laud^T)#- 
i. V 1 floribus Decretorum , O VV. de Caflapeto 
Canonico A-juettfi liunonix commorantibus.] Sic le- 
genda eft infcriptio huius cap. hma Acade- 
mia: BQnonienfo iludiolos d diuerlis partibus 
Italia* euocabat ,& tanta quotidie in vrbein 
litterarum gratia multitudo conducbat, vc 
anno n?o. Clemens III. decretum edere coa-r 
t>us fit dc xdibus fcholaribus Bononia: locan; 
«Jis, ad fedandas controuerliis qua? quotidie 
hac^ie re emergebant, quod exibit in cap. i. de 
Ifftar.CP» cond.8ccap.Tin. eod.tir.in l.cempilat /(cd 
pnrcipu^ ibi vigebant ftudia ruris canonici 
lub Honorio noftro ob famofilfimumProtcf* 
iorem Tancredum,dc quo liipra. 

I* Canonico Aqvknsi.] Vrbs eft homonyma, 
plores enim funt huius nominis Epilcopatus, 
led vcnfimilc eft lue mcclligi dc Aquenfi in 
Liguria , Ac^i»i,fub Archiepilcopo Mcdiola- 


ftenfi in veteri codice Prouinciali Romano. 

Quxftio huius capitis fa?pc decifa cft, pra:- 
cipue ab Innoccntio III. in cap. confulti. hoc tit, 
apud Gregor. propter opinione m veterum quo* 
rundam qui fufeepeo habitu profclTioncm 
fattam cxillimabant. Hic quidem agitur dc 
habitu Profcffioni9 diftindibo ab habitu Pro- 
bationis eap. ex fac tit. & tunc triduum 
requirebatur cap. adnoflram. eod. Olnmxm in- 
duebantur ve Ilibus qui ad probatione i«i ad- 
mittebantur >quam Pullationem vocabant, 
hi remanebant in Pullatorio,quod erat lo- 
cus cximin\s,cap. 73. ltb,t, Cxpitulxr. Carol 1 M. 
imo neocondebantur , ideo transfugas Pro* 
ietfos, quos $*a*oopiri$< vocat Ballamo*ad 
Monaitcrium in quo Conti erant, vel titulati 
reducendos ilatuit, Canon. 4. fynodi I. &2. 
Conltuntinopol. & Gregor, in cap.hlt. hoc nr. 
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Abbati Cijlcrc. & '< vniuerfis Coabbatibus,& fratribus fub eodem Or- 
• dtne Deo feruientibus. 

C A i> V T II 


Onftituci, €5* /«yV^.Significaftis fiquidem nobis quod in 
quibufdam partibus confuetudo dcccftabilis inoleuiti 
videlicet, quod cum aliqui xmulantescharifmata melio- 
ra, monafteria veftri Ordinis volunt caufa religionis in- 
trare, vt ibi Domino famulentur, Capellani eorum do- 
nec ab eis prius qux mortuaria nuncupantur extorqueant, prout a 
parochianis filis decedentibus confueucrunt accipere, illis temere fe 
opponunt. Quare fupcrhocnoftrxprouidentix remedium flagitaftis. 
Volentes ergo abufum corruptela: huiufmodi aboleri, autoritate vo- 
bis prxfentiuminduJgemus, vt CapcllanoiurrT contradi&ionc liuiuf- 
modi non obftante, liberas perfonas ad vos e feculo fugientes libere 
recipere valeatis. 



S ingulare eft quod hic tradat Honorius 
Capellani, ni cft Rcdorcs , litu Plcbani 
(itavocabarurVicarius perpetuus, feu Re- 
ctor noftrat Ecclefix Tolofanx Capcllanus 
maior) ad Ciftercienfem Ordinem conuo- 
lantes impediebant, nili prius tus mortuarij 
fenlcpulturx.quodfolcbant exigere a paro- 
chian is , exfoluillcnt : ea potiflimum ratione, 
quod foculum relinquentes mortui mundo 
iunt, & ntonachilinus morti comparetur. 
Elegans dialogus cft apud Palladium in Ln- 
fsaca frftrSj. de quadam inclufa, £Sr, ?, «irifist- 
tiCimsctdia i/C r ®tiv /0 o n deoibasor 7 u~ 
zbouos. id cft , Viuifne,an t» mortui Credo in nenm 
me rjfe mortuam feculo. Ideo & hodie etiam in 
quibufdam monaftcrijs is qui profeflionem 
facit fuper pallium mortuarij pronus in facie* 
fuam, & humi proftratus extenditur, interea 
dum plalmus De profundit, & oratione» dicun- 
tur', & campana: pullantur. Nec ablquc ra- 


tione Honorius pretium mortuarij a viuenti- 
bus exigi vetat , quod & condemnat Inno- 
centiuslll. in cap. audiuineus.de Simon. in quO 
Epilcopi quidam idem ius exercebant fi miles 
aut clericus domum religionis ingrederetur. 
Nec abs re id vetitum liib Simonis poena, 
quod olim hic mos inualuiftet, vt non liceret 
religionem ingredi, nifiex confcnfu Plebant, 
eo quod tore Parocbiali eidem obligati renentor, 
ait Innocentius IU. in Epift. ad Decanum , Ar- 
chsdiaconum,eyr Canonicos Cabillonenfes,bb. 13. ree. 
qux nominarim cft in fadto huius Capitis, 
nempe de Ciftcrcicnfibus. Hunc morent da- 
pat Honorius, quia rcdolcc gentilium auari- 
tiam,qui ex mortuis vcdhgal capiebant, apud 
Xiphilinumrn Nerone. Anftotcles a. Ithetcnc. 
xot d 71 0 topon' pipu, &in I. hltim. de relipof. 
Cod. quam cx BafiUcis edidit Cuiacius obfer- 
uat.hb.lt. cap.lt. qua abrogatur l. funeris, ff. 
ff.eod. 
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Santti Mauritij , & de Martimaco Prioribus, Sedunen. Dioec. . 

10? Sacrijta Sedunen. 

Capvt III. 

lledlus fil. I. Canonicus Sedun. in noftra piopofuic prft- N*n 
fentia conftitutus,quod idem in monafteiio dc Sentcrio J®" 1 * 
Ciftercicnlis Ordinis (impliciter, &. line qualibet prote- 
_ (latione intrauitjfed idemnon valens afpeiitatcm Oidi- 
nis fuftincre, exindeinfratempus probationi pra:fixuin exiuit : vnde 
pollulauitanobis, vtcumibi profcllionem non fecerit, fuper hoc ab 
eius conlc ientia dignaremur totius dubitat ionisfcrupulumremouere. 
Ideoquc mandamus quatenus (i vobis conftitciicde prarmiflis, ipfum 
I. denuntietis ad prxdidti Ordinis, vel alterius obferuantiam occa- 
fione huiufmodi non teneri. 



ciuitas Vallefiorum 
.Suten Germanici. 



, ^ Mavmtu Sedvnensis dioecesis. ] Cc- gundia? rege. Sedunum cii 
• lebre cft Monafterium S.Mauricij ordi- ' ad Rhodanum, Aon Gallici, 
nis S. Auguftini fundarum a Sigifmundo Bur- 

r .T_. /J, IA, » ■ - **. » 1 - .J. »■. . »» . . y . r r.T . » Y-, r.T.i uj f.lfl rxj LXJ IA1 

^ • i^w xv, tvr xvj Rv e™ 'j . . i xvt wr Hv ww» 

Epifcopo Venetenfi. 

Capvt IV. 

X paFtc tua fuit propofuum coram nobis, quod nonnulli 
funtindicrcefi Vcnetcnli, qui licet pluribus annis geftaue- 
rint habitum monachalcm , profedionem tamen monafti- 
camnon fecerunt.vnde cum fuper eo quod habent proprium, 6c alias 
irrcgularitci viuunt.a te , vel ab alij»arguuntur, non crubcfcunt di- 
ceic, fe ad carcm iamproprij & continentiam , ac alias regulaies ob- 
feruantias non teneri, cum habitus nequaquam monachum laciat, fed 
profedio potius regulaiis : Quare fuper his Apollolicum pollulalli re- 
medium exhiberi , cum inordinata vita praiuaricatorum huiufmodi 
non folum eis periculum, fed etiam fcandalum inferat mentibus alio- 
rum. Ideoque fraternitati t. mandamus, quatenus quoflibet tibi lege 
dioecefanafubieiflos,quipnedi<flomodo terras vijs ingrediendo dua- 
bus iuxta Prophetam \x libi 6 c perditionem acquiiunc .vtpollquam 
per annum geftauerint habitum monachalem, regulam quoque fe- 
cundumformam Ordinis profiteantur& feruent, monitione praemitia 
perccnftiras Eccleliallicas appellatione lemota compellas. 


% 

Quinta Compilatio 

« -r~ Piscopo VtNETf.Nst.] Guillclmo qui qui ledit ab anno U23. vfquc ad annum 
r. vixit vftuc ad annum 1223. vel Robcno 13 $ 6 . 

TITVLVS XVIII. 


De conuerfione coniugatomm. 

a Epifcopo, Decano , & Tbcfaurario Lingontnji. 



’ C A p V T I. 

|Ignificauit nobis A. mulier, quod cum ipfa R. militi vito 
jfuo coram Decano fanifti Quiriaci bPruinenfis « vice bo- 
, na: memoria: P. Archiepifcopi Scnoncnfis in hac parte 
pungente, licentiam conceflerit religionem intrandi, cond- 
imenti* tamen voto eidem iniun£to,6c recepta fide ab ipla.quod per- 
petuo contineret, idem Decanus poft fadtam profeihonem a milite 
antedifto, in monafterio in quo habitum alfumpferat monachalem, 
afleruit iplam debere reiigionemintrarc, quamquam id primo nonex- 
prefliffet eidem, & hoc expreflo ipfa illi licetiam non dedifTet, aceam 
ad hoc per Venerabilem fratrem noftrum Archiepifcopum Scnonen- 
fem fecit pluries commoneri: propter quod eadem, deconfcnfu diifti. 
Archiepifcopi, noftrum fuper hoc coniilium implorauit. Quocirca m, 
quatenus fieft ita, &eft talis aetatis de qua fufpicio nonpoflit haberi, 
ipfam votum continenti* obferuantem intrare monafterium com- 
pelli non permittatis. 


»T 7 Piscopo Linooninsi.] Male apud Q»e- nili tam prouc&x effet xtatis vcincontiiicn- 
r, gor. hoc caput tribuitur Iunocentio III. tix fulptcione catcrc pollet, alias fit cogenda 
& dirigitur Lincolnienii Epifcopo. Recte om- ad ingreffiim Monafterij. Dubitatio emergit 
nes MSS. l.ingonenfi i nam in eo agitur de ex eo, vereor, quod olim quaedam cfifentreii- 
mulierc Galla , non Anglica. Porro hic Epif- gioiae quar proprias domos habitabanr, non 
copus cftGuillelmus dc Ianuilla (1. vclHugo ' monafteria, Eugcnius Papa Bfifl. 16 ■ & hae 
2. de Momcrcgali.qui federunt fiib Hono- laicalcm habitum gcftabant, eiird AatW 
rio III. «tj ortsAojx» wapSiriMff, ideft ,c«i» 

h Pnviuettsi t. ] Lege Pruuinenfis , de Proni tu. Uiahhtbitu yirgnitutcm frojiitbimim ait Balia- 
EcctefiaCollegiataS. Quiriaci, fiub Decana- raoadCa». 1 9. lynodi Nicenae, &C«». 1 6. 
tu Pruuinenfi eft ad Regis collationem in fynodi Chalcedon. Zonaras tamen quemd» 
dioecefi Senonenfi. habitum eas accepifle ab Epifcopis dicit. Ita 

tVictsP. Axcmspiscopi Sbnoninsis. ] Pc- fieplurics fieri folcbatvt conjugati poft habi- 
tri dc Cotbotio magni viri, dc quo fefrd cef. tum fufeeptum degerent «c tara- 

l.dehttput /i*"' Cr'e. 71. Archrepiicopi.Qua:- yuytojicii mmnndomi dwci.ylrjj*,quos ad mo- 
lituro fuit Wcaf. an vxor quae confctifit,vt vir nafterium reducendos effc Balfamo refpon- 
religionem profiteretur, ad religionem eflet det rui wt«rr»g«.J7. , Marci Patriarcha. Talis fuit 
cogenda, quod videtur cocludere Honorius, Marcclhna loror S. Ambrofij , vt apud eun- 
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dem legitur hb. de Itirginit. qua; virginitatem 
fub Liberio Papa voucrat. Tales erant Euito- 
cliiuin, Principia, Demetrii Roma:, qua: qui- 
dem locum tabulis diltindhim in Ecclefia 
habebant, vt ex iplb D. Ambrofio conilat hb. 
adlnro.lapj. Nonne, inquit , Celocum illum ta- 
bulis ftp aratum tn ijuo in Eccltfla flabas recordari de- 
buifli < Dchis can. jp. Conalif -Pore/, y. Alonia- 
l"s ait, qua nubebant puniuniur,tyilla sjux in do- 
rmbuspropnjs tam puella, tjudm yidua commutatis 
teflibus conutrtuntur. Concilium Moguntin. 
can. 21. & Sozomcnus agens de quatuorloro- 
ribus Theodofi; iuniorisPulchcna, Placilla, 
Arcadia, & Marina qua: in domo propria ca- 
ftitatem voucrant,6i.^. cap. i. tiw' avri, ntxp- 


1^3 

biriat tu (lir! d\ ibiui, fi: e'JV iit) f 
dotor illa 'cfajajiwjgjj,, id cft,ac primum ~Hr- 
gimtattm Juam diuouit , dundt ty jorores juat ad 
idem luta m(litutumtducauit , loquitur dePul- 
chcria. Quod tandem correctum futt&ftatu- 
tum, vt virgines, aut vidua: ad votum non* 
nili in monaftcrijs admitterentur, can. 44. 
Conci! ij Pariiieni. lub LudouicoPio, -Put *«- 
bat, aut Ji poliiu I eofe latrari expojtulauennt, admo- 
neantur, £?■ tnflruatur "Vt non in Comibus proprijs , fed 
inmonajlenjs Jub fpiritalts Matris rrpmme /e fer- 
utturat fubdant. Et ita ex hac regula excipit hic 
Honorius eas quas a pudicitia: periculo artas 
ingrauclccns exemit, vt etiam Innocentius 
III. declarat in cap. ad -ppoflobcam.boc ut. 


riSrtSf^v^vvv rt"i -firvi * rfSr.V rvvr^rNriS^r^, r*. eoryir^lfxSro rvff^-rvirv' rS 

TITVLVS XIX. 

De Voto & Voci redemptione. 


* Electo AI e d i ol an en/i. 

Capvt I. 

Ecclefix Mediolanclis Canonicus b nobis humiliter fup- 
plicauit.vt cum teneaturex voto beati Iacobi limina vi- 
litare, ac propter quamdam occultam infirmitatem cor- 
. poris qua laborat line v ita: periculo, nequeat, licut cre- 
dit, tanti labores itineris fullinere .votum ipfum commutare in aliud 
dignaremur. Ideoquedifc. t.m. quatenus piouide indagata veritate 
votum ipfum , fi necelfitas videbitur id cxpofcctc , automate nolha 
commutes in fatisfiaftionem aliam competentem; prouifo vtfumptus 
quos clfet fafturus in via.conuertat in opera pietatis, labor em cor- 

poris redimat ieiunijs & orationibus folicitiusinfifiendo. 



“TT Lecto Mediolanensi.] Hcnrico II. Sc- 

1 . cara cx Cimeliarcha Archicpifcopo 55. 
b Ecclesiae Mediolanensis Canonicvs ] In 
vno MS. Codice feriptum cft Mode cienlis 
Canonicus. Modoctia , Mon^a, celebre Du- 
catus Mediolani oppidum vbi lcruatur coro- 
na ferrea qua reges Italia: & Imperatores co- 
ronari loliti. 

Voti redemptionem per commutationem 
fieri iam plene docui ad hunc tttuL apud Gregor . 
Redimere, hic cft compcnfarc votum peregri- 
nationis cum pretio aliquo.Locus eft inlignis 
Metelli apud Caninum Tomo 5. lolcbant vo- 


ucntcsfumcrcdc terra vbi iaccbant marty- 
res, & xqualancc libratam cum corpore tan- 
tum a uri vel argenti penfabant. 

Quod puenlia corpora morbida 
Si fuerint , ibi cum prece ft ditia 
Venfa fubfequttur re precatio. 

Hic agitur dc peregrinatione ad vrbem S. 
Iacobi Compoilcllx , quam Metropolis iurc 
dccorauit Calixtus II. in honorem B. Iacobi, 
cuius corpus illic rcquicicere ait Innocentius 
III. Eptfl.iii.hb. 2. quamde ideo magnis pri- 
uilcgijscxomauit, licut reges Hilpaniarcam 
inagnis bonis ditarunt, prxfcrtim ccnlu , que 


Non 

poni- 

tur. 
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Vou nuncupant, ex onmibus boum paribus gu* fandarum reliquiarum!). lacobi afler- 
qui nucriuntur in Gallecia, Luficania , & To- uantur in Ecclcfia S. Saturnini, & in Capella 
Icto, vr conftarcx SiSuEfijl. 121. & 127. bh. S. lacobi in hac noftra ciuitate Tolofana, vc 
1. Atpfln didi Innocenti). Vocum tamen antiquiflimum monumentum a Carolo ma- 
prinmm hac de re quod tribuitur Ramiro gno acceptu, qui & didi Capellam fundauit, 
primo, impugnat Prudent. de Sandoual in Se magnis priuilcgijs ornauic , vt ex veteribus 
VKtdiih Ktmut: Se parces quadam non exi- Ecclciue Tolofana Chartulanjs conftat. 

^ ' T 

TITVLVS XX. 

De flatu monachorum. 

Salisberienji,& * Bregadenft Pretpojitis. 

C A P V T I. 

Oduladis pernodras litteras edoceri, an vobis profelfis 
Ordinem regularem, quorum alter cruce lignatus eft, 6c 
reliquus b crucis charaideredefiderat inligniri , liceat vi- 
ccfimam prouentuum Eccleltarum veftrarum deputata 
fuccurfui terra fandtx deferre vobifeum , vt per vos pro- 
liciat illius terrx fuccurfui , qui parati eftis perfonas vcftras exponere 
fcruitiolefu Chridij prxfertim cum multi exemplo xmulationis lau- 
dabilis prouocati ad currendum pod vos viriliter accingantur , prxlia- 
turi prxlium Domini contra gentes. Quia vero liberationi terrx illius 
totis viribus afpiramus.difc.v. p. a.f m. quatenus fi Ecclefix vedrx 
alias per abfentiam vedram enormiter nonlxdantur,&vos vriles fue- 
ritis tetrx Domini verbo pariter, Sc exemplo, quod confcientix vedrx 
duximus relinquendum, dimiffis procuratoribus idoneis in Ecdcfijs 
vedris , potedis8c tenemini votum peregrinationis adimplere, aefie 
potcd in vfus vedros tranfire vicefima Ecclcfiarum vedrarum depu- 
tata fu bfrdijs terrx fanftx. 

H OC caput legitur/i^M, tit,froximc,ufud templum maghificemiflimum cdhftruxit 
Grtgor. Henricus primus, in quo fepultusipfe fuicSe 

1 Bregadensi Praeposito.] In impreflis, & in Mathildis filia eius : Bcgadienfis enim paucis 
vno MS. Bengadienfi , in alio Begadienfi. litteris diftat a Readygcnfi. 

Nullam huiusnominis Hcclefiam in Anglia t i>Cryci» CHARACTSHi.]Crucisfignationen» 
reperi. Vide an legendum fit Bangorenfi: Sa- pro recuperatione teTrsr fandt«e pnmii coeptS 
risburienfis&Bangorenfis, feu Bancorenfis, fubVrbano III. afferunt Vuillelmus Tyrius 
in Anglia luffraganei Archiepifcopa- Iit. i.cup. 14. & Bertoldus ad annum 1075. 
tus Cantuaricnfis. Mihi tamen magis arridet Omnes <jm fe, inquit , ni iter ieueuenmt fignt 
Honorium referibere Rcadingcfi Praepofito: crucis feipfotmleeftilms nouve fecit, in Concilio epud 

Rhttdjge , vel Reatlm*, vrbs eft in Comitatu cUnueontem. gt tunc crucis fignum fnper humerum 
Bcrcheri* dioscefij Sais burienfis >iuxtaqua imfrrjfnm fuit , C4f.il. Itb. 4. ebromei 
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C</nn.ExcmpIo teffcr* militaris , quam oiim is frmtt, aut in fafalii Jrxtrii , /g»*** fcnhmt 
dextro brachio alligabant, infculptis filis & jantit Ontls. Et hoc erat fyinbolum profefi- 
atru nominibus,apud Iuftiuum fifc.j.vc &I ; a- donis, &: character Dominicus, a Graeca voce 
ricenfibus m dextro brachio ftigmata infli- id cft .k/i»no, imprimo, iiideduruxa- 

gcbatsr,Sc tyronibus etia 1. 3 >C. dcfabncimMb. r»r«,idem quod character, 8c chtrtxiter apud 
ji.Nec iblimi veftib'Crucischaradterimpri- Flodoardum St Gregor. Turon. Ideohicha- 
inebatur, icd etiam fronti, vt idem Bcrtol- radteres dicebantur Oseiars, nos Crnfait. 
dus refert, & Robcrtus monachus Ub. a. Asr 

■ 

mi r-r. funi m >».« ».«. ■ — m mma — * «-■■« »»a mmm »»■ — — — - ... 

wi uy iij m upi in wi v*» • w» ■ *■ ■«/ iw »»• «w W7 nr» ifj m uvv vn flR vm 

a Abbati , & Priori fanet i Vittoris Pariftcn ■ Andegautn . 

& Rhotomag. diaccfs. 

Capvt II. 

Abentcs lumbos praecinftos.Of infra. Sane noftris eft auribus Non 
intimatum , quod cum ante generale Concilium apud mona- 
fteriumvcftrum Fili Abbas , 6c Prior fan&i Virftoris, Abba- 
tum,& Priorum Abbates propiios non habentium veftro monallciio 
fubiedtorum ordinis vcftri commune confueueric Capitulum celebra- 
ri, & per illud de fuis clauftris exftirpari fpinas &c tribulos vitiorum.SC 
plantati virtutum genimina in eifdem , conftitutionc in eodem Con- 
cilio edita proreformandismonaftcrijs monachorum, vt in lingulis 
regnis, liue prouincijs fieret de triennio in triennium , faluo iure dia’- 
cefanorum pontificum commune Capitulum Abbatum & Priorum, 

Abbates proprios non habentium, qui non confueuerunt tale conci- 
lium celebrare , &c extensa conftitutione huiufmodi ad Canonicos 
regulares iuxta fui Ordinis inftituta feruanda; quidam Abbates 2t 
Priores monafterioium , qui veftro monafterio funt fubietti ordinis 
Vcftri contcmpfcrunt ad huiufmodi Capitulum conuenire, qui ex hoc 
non immerito prarfumuntur habere opera tenebratum, ac fic ritus ce- 
lebrandi commune Capitulum , qui ex conftitutione praedicta debuit 
fortius obfcruari.in defuetudinem abijt , &c in cnciuationcm obfer- 
ti antiae regularis. Cum igitur huiufmodi Capituli celebratio fit cano- 
nicae inftitutionis cuftodia, eo quod inipfo praua in re£titudinem,8t 
afpera in vias planas, cuellendo nociuaSt plantando falubtia dirigan- 
tur 5 diferetioni vcftrae m. quatenus conuocatis Abbatibus &. Priori- 
bus, Abbates proprios non habetibus, ordinis vcftri monafterio veftro 
fubie&is, & eos qui venire comtempferint ad id , dummodo non fint 
impedimento canonico praepediti, monitione ptaamifsaper cenC Ec- 
clefiaft. appellatione poftpofita compellentes, cclebretisapud fanftu . 

Vi&orcm commune Capitulum more folito, & procedatis in eo Deu 
habentes prae oculis, iuxta conftitutionemConciIij memorati, eadem 

x i 
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cenfura fa&uri , qua: in co deliberatione prouidafucrint ordinata, fir- 
miter obferuarnvt autem qux ftatuta fuerint magis teneantur memo- 
riter & feruentur, volumus & mandamus huiufmodi Capitulum an- 
nis lingulis celebrari. 

, A Priori S. Viderit Pdrifienfis, mediate fubiceti , conucnire debent. Porro 

/l Aairgaktnfn, & Rothomtgtnfis.] Ita in prxter commune Capitulum, debet celebra- 
vno MS.rc&e. Tres illas prouincias fubiedlas riProuinciale, in lingulis prouincijs deligna- 
cfTc huic celeberrimo Mouafterio ordinis S. tisdequadriennioin quadriennium ( Hono- 
Augultini fundato a Ludouico CralTo Gallix rius hic ait de triennio in triennium ) vt ex- 
Kegc anno 1115. ( cuius Abbas erat tempore dem conftitutioncs prxfcrunt cef. ■jmm Sido, 
Hononj noftnloannesp.) colligitur ex hoc vbi diftinguntur prouincix totius orbis, & 
cap. & modus celebrandi Capituli , de quo nominarim noltrx Gallix, Ebrcduncnfis, 
etiam BencdicSus XII. in Conjiuuneti.fmicef.j. Vienncnfis,Aquenfis,& Arclatenlis pro vna: 
In quo prxeipit Ecclcfijs Carhedralibus,Mo- Lugduncniis , Tarcntaiicnfis & Biluntincniis 
nailerijs, & locis Collegiatis, Ordinis S. Au- pro vna: Burdcgalcnfis & Bituriccnlis cum 
guilini,die ftatuto celebrari Capitulum (in- Epifcopatu Anicicnfi pro vna: Narbonenfis, 
gulis annis, mloce [ciUctt prmciftlt non alibi, Tolofana,& Auxitana pro vna. Dc Scnoncn- 

nilicuidensncccnitasfuadcret. Ad hoc aute fi fub qua Abbatix S. Viiioris , & S. Gcno- 
Capitulum Abbates, Prxpofiti, Priores , Ad- ucfx nulla mentio, 
minillratores, eidem loco principaliter im- 

* Prtpofito , (S Canonicis Viterbi. Cenadien. Dtcecejis. 

CApvt III. 


Non 

poni» 

cur. 


Icut ven. f. n. Ccnadien. Epifcopus olim nobis expofuit ide 
in Ius repetit promotionis initio Ecclcliamvcftram,qux b ni- 
grorum fuerat monachorum in fpiritualibus6c temporalibus 
deftitutam, & confidentes ibi perfonas regulaii abietta obleruantia 
inter alia qux committebant enormia, interfepta loci eiufdcmfallam 
'fabricare monetam 5 ita quod difttadfis propter hoc mobilibus &c 
immobilibus, in eam cruces Ecclefise.nccnon calices, &c alia vafa Iaera 


conflarent. Cumque ipfius loci monachi ex tantorum criminum con- 
ficientia indignationem regia, &c eiulde Epifcopi metuentes ab eadem 
Ecclefia migrauifTent,& de regularibus ei non poflitpeifonis commo- 
de prouideri, Epifcopus ipfc cum beato Auguftino claudos habere ma~ 
luit , quam mortuos deplorare. Vnde prxdictam Eccleliam perfonis 
vacuam, & facultatibus fpoliatam * de fecularibus duxit Canonicis 
ordinandam, te fili C. cuius expertam habebat induftriam in ipfius 
Prxpofitum inftituto. Nos igitur Regis ipfius , & corumdcm Epifco- 
pi, 5t Capituli, ac veftris precibus inclinati, quod ab eodem Epifcopo 
fattumeft fuper hoc ratum habentes, ordinationem eamdem autori- 
tate Apoftolica confirmamus, Scprafentis feripti patrocinio commu- 
nimus. 
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> "f TArianc MSS.Codices in cpigraphe hu- 
V iuscap.vnushabet,Pr*poyirii,£yC«'o'ii- 

rii, Bitmicen(i) diaecefti: alius, Prtpoftto & Ctno- 
mcisVmterbi, Cmadievftt ditxcrpt. Tertius. Pr£- 
pof‘f>& CetumaiVmlt ic.Neutribenerv Irinius 
tamen magis redolet veram lectionem. Le- 
gendum Cunonu it de Pttouio. Abrahamus 
Ortelius in Thefauro Geographico ait: Pcto- 
uio,Tacito colonia cft & oppidum in Carnis, 
ad Drauum fluuium, hodie fouT» . apud 
Prolem. Iit. 8. BurcvCisr. Vtrobw» vocatur. 
Ammianus habet Brrokio, per 13 . vt in 3. MSS. 
Inlcriptiones antiqua:, P* n>l»e,per diphthon- 
gum. Ecdclia ell fub Cenadienfi Epifcopo 
Hungarii, chonad, de quo fupra. 

^ Niorokvm Monachorvm.] S. Bcncdidtiici- 
licct, ad ditfcrcntiam alborum , qui erant 
Ordinis S. Augullini, vt ex lacobo de Vitria- 
coctp. 13. Inflor. Oea dent, conllat; & vulgo 
notum eilomttcs monachos in albos & ni- 
gros fuifTe diuifos, ctp.expiru.de deam. Nigri 
coloris nomine, burellum comprehendit D. 
Bernardus in regula Militum templi, vt iam 
C..V. Bolqnetus annotauit ad tpfl. 122. Si 
jij. Innocentij Ut. iit. 13. 

«Farricarb Monetam.] Ex hoc cap. colli- 
gitur Regein in eo larium fuilfc ; nam ius cu- 

i if j nfci tirnn min - 1 ii riii rn .cu. l uaCiiaUa4& Si 

•** vW. vW <r\W vrR vae 1** v»T l a’J v 


denda: monet* regium eft,5 .feuder.tii. de ture 
/i/ti. Qui monetam line licentia Principis Ha- 
ucric, etfi titulum Principis prxferat,iu(Hquc 
fit ponderis, falfi tenetur, & legis Corneliae 
numerarii poenis lubiacct , qua puniuntur 
qui in priuutis xdibus id agunt l. 3.* C. de jaljt 
monet. Caflianus Colltt. 1. cxp. 22. tanquam’ 
adulterina nomifmata Scparacharaxima re- 
probemus , vepote qui tallam imaginent 
regis non legitime lignatam contineat. Inde 
falli monctanj dicuntur w»fiox»fa»T<«j, apud 
Suida. Quibuld.i Ecclefijs (uit cbccfla mone- 
te cufio,vt de uigdimeii icclcfia feribit Seuer- 
tius,ad ann. 1363. inGui!lelmo2.5c uos lupi i 
dixim’ de Abbate S. Augultim C.ituaneulis. 
jDe. secvlar! bv s. ] Propter mores corru- 
ptos, aut diuini cultus dilpendium regulares 
Ecclclii in lecularem Harum conuertuntur 
autoritate Apoftolica,& quod hic Cenadien- 
fisEpilcopus fecerat nullius erat momemi, 
nili ab Honorio fuilfet confirmaturo , nulla 
etiam faba fuggeltione interueniente , aho- 
quin facilereuocaretur, vt ab Innoccntio III. 
incaufaConuentrenfis Eicclclii , qui in pri- 
ftinum Harum rc!lituitur,etii Ceftrcnfis Epif- 
copus a Clcmcnte IU. id impetralTcc Epfl. 
143.it. j. * 

mmmtwwii u tt i i n i n iiwnimtw» 


a A bbatibup , £5* monachis irt Lomhardta , 0* (, M archia 
‘Teruifma conflitutis. 

Capvt IV. 


A qux pro religionis honeftate ac rcligioforum falucc 
prouide ordinantur yfyoftolicofunt munimine roboran- 
da, vtfuferpiantur deuotius ,& diligentius oblenientur. 
Quum ergo per dii. f. * Abbatem Montisbelli quxd j Ca- 
pitula nobis fuerint pixlentata, quxad caftigandum tranfgrefliones 
multiplices Ocexceflus, quos in quibufdam coenobijs inucnerat vi- 
debantur pro falutc & honeftatc veftra laudabiliter ftatuenda , nos 
ea examinati & corrigi fecimus, Scprxcipimus vt inuiolabiliter obfer- 
uetis, quxfigillis ven. f. n. H. Oftienfis , & a N. Tufculaneniis Epif- 
coporum muniti fecimus ad cautelam- Ad hxc volumus , £c prafen- 
tium autoricatc prxeipimus , vt Vifitatores ad generale Capitulum 
conuoceftt Abbates, & Priores non habentes Abbates proprios, tam 
exemptos, quam non exemptos Lombardix &. Marchix, qui non co- 
fueucrunt huiufmodi Capitulum celebrate : prouidentes vt in ipfo 
Capitulo generali, canonico impedimento fublato, eos qui com- 
tcpfeiint vel neglexerint couenire,fublato cuiuflibet contiadidtionis 
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appellationis obftaculoEccIefiaftica cenfura compellant, 6c vfquc 
ad fatisfadtionem condignam fententiam, quam in eos rite tulerint 
non relaxent, eadem cenfura fatturi, qua: in eodem Capitulo delibe- 
ratione prouida fuerint ordinata firmiterobferuari, reddituri tam ipii 
quam Vifitatores, 6calij iuxta cuiuflibctminifterium Domino, in cuius 
confpc&u nuda funt omnia St aperta, in extremo examine rationem, 
fi omnem folicitudinem &diligentiam,quac circa corrcdtionem6c re- 
formationem Ordinis, ac vifitationem coenobiorum impendendi 
fuerint neglexerint adbibere. Porro, cum Vifitatores fecundum fta- 
tutum generalis Concilij ordinati a generali Abbatum Capitulo pro- 
ceflerintad viiitationis officium exfequendum, de flatu monafterio- 
rum 5c obferuantijs regularibus diligenter inquirant, &; tam in fpiri— 
tualibus, quam in temporalibus corrigant Screforment, qua: viderint 
corrigenda : ita tamen quod monachos delinquentes per Abbatem 
loci corrigi faciant, etfquc iniungi penitentiam falutarem iuxta B. 
Bcncdidti regulam , &c Apoftolica inftituta, non fecundum normam 
praua: confuetudinis, qua: quafi pro lege in quibufdamEcclefijs ino- 
leuic. Ipft etiam Vilitatores monachos, quos contumaces inucnerint 
fit rebelles, iuxta modum culpae vice noftra regulari cenfura percellat, 
abfque perfonarum delefitu, non parcendo rebellibus , ob fuam per- 
tinaciam, vel potentiam amicorum, quin ouem morbidam ei jciant ab 
ouili, ne inficiat fanas oues.Sivcro Abbates in corrigendis iuxta Vifi- 
tacorUm mandatum & regularia inftituta feipfis , fuifvc monachis in- 
uenti fuerint negligentes, proclamentur, corripiantur, & ita punian- 
tur publice in Capitulo generali ^quod poena ipforum fit alijs in 
exemplum. * 

Porro fi Abbas aliquis non exemptus, fuerit a Vifitatoribus nimis 
neghgens inuentus, fitremiflus, id loci Dioecefano denuntient , fine 
mora, & per illum detur ei fidelis fieprouidus coadiutor vfquc ad Ca- 
pitulum generale. Quod fi dilapidator inuentus fuerit, vel alias meri- 
to amoucndus per dioecefanum , poftquamhoc fibi a Vifitatoribus 
denuntiatum fuerit, amoueatur abfque iudiciorum ftrepitu a regimi- 
ne Abbatire, ac monafterio prouideatur interim adminiftrator ido- 
neus, qui temporalium curam gerat, donec ipli monafterio fuerit de 
Abbate prouifum. Quod fiforfanEpifcopus liare adimplete noluerit, 
vel neglexerit .Vifitatores, vel praefidentes in Capitulo generali de- 
fectum Epifcopi Apoftolicacfedi non differant intimare: hxc eadem 
circa exemptos Abbates fieri prxeipimus per Vifitatores, vel prarfiden- 
tes in Capitulo generali, depofitione tantum ipforum fcdi Apoftolitx 

referuata. 
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referuata, ita tamen vt Abbate quiamouendus videbitur interim. per 
Vifitatores, vel in Capitulo praefidentes abadminiftrationc fufpenfo, 
adminiftrator idoneus monafterio deputetur. Illorum autem exceifus, 
6c alia quae vifa fuerint intimanda Capitulo, praefidentes nobisdenun-. 
tient per fideles nuntios Sc prudentes, quibus de communi contribu- 
tione Abbatum, iuxtacuiuflibet facultatem fufficientcr miniftrentur 
expenfx. Sequentes autem Vifitatores perquirant Priorum Vifitato- 
rumveftigia diligenter, Sc eorym negligentias 5t exceflus referant 
fequenti Capitulo generali, vt iuxta culpam publice debitam poenam 
portent. Idem etiam de Abbatibus praefidentibus generali Capitulo 
prxeipimus obferuari. Praecipimus etiam vt in nullo monafterio ad 
prxbendas de ceteio recipiant Abbates, Scmonachos, 6c clericos lc- 
culaies, nec hi qui iam recepti funt locum, vel vocem in Capitulo, 
doimitorio, vel refectorio, feu clauftrofibi vendicare contendant, feti 
monachorum coetibus importunefeimmifcereprxfumancfed bene- 
ficijs fibi conccflis contenti conuerfentur honefte, oportuna oble- 
quia in monafterijs fideliter impendentes, nihilque vitra in fpirituali- 
busaut temporalibus exigant in ipfis monafterijs, vel vfurpent. Si qui 
vero talium a Vifitatoribus inuenti fuerint criminofi, per dioecefanum 
in non exemptis, & per Vifitatores, vel praefidentes in Generali Capi- 
tulo in exemptis monafterijs,beneficijspriuentur eifdem. Haec autem 
omnia in monafterijs quae non habent Abbates proprios, fed Priores, 
nec non in monafterijs monialium, quoad articulos Abbatiflis & mo- 
nialibus congruentes, prxeipimus obferuari. 


1 A Bhatibvs,etmo.vachis in Lombardia.] 
Xl-Du® Lombardia: funr, vnacis Padum, 
Lombardia ii <jna dal Po , olim jEmilia Paulo 
Diaconofih.a. in ca Placentia, Parma, Regifi, 
Bononia, & Forum Cornelij. Alia transPa- 
dum,olim Infubria, Lombardia di la dal p'o, qua: 
hodie proprie Lombardia vocatur a Longo- 
bardis qui ibi fccptrum tenuerunt annis duo- 
bus fiipra ducentos, fub 22. regibus, & regiam 
fixere fedem Papia?, feu Ticini. 
bETM»KCniA Tarvisina.] Taruiftum, Trrui- 
gi, in qua vt omnium Italia: vrbium antiquifli • 
ma & nobilillima Longobardi fedem Mar- 
chionatus, quod eorum lingua perpetuum 
Magifttatum fignificat, pofuerunt. Hinc tota 
regio Marchia appellata, in qua olim fex, 
nuncquatuorinligncs vrbes, municipia no- 
bilia multa, & caftella non exigua. 
c Abb. Montishelu.] Monsbcllus celebre & 
diues Caftruin Marchia Taruifma prope Ejit. 


d N. Tvscvt anvm. ] Nicolaum , a Ciacconio 
it Romanis cognominatum ciuem Romanum, 
Cardinalem creatum ab InnocentioIII. anno 
raoj. legatum ab eodem in Angliam ad re- 
gnum reconciliandum, & deputatum ab Ho- 
norio noflro cum S. Dominico, vt in vnum 
locum congregaret Religiofas Romanas, qua: 
in diuerfis Vrbis partibus difperfir erat vt fa- 
cilius inftruerentur, & confilia fpiritualia re- 
ciperent, autorc Scrapliino Bazzi in Zii>. dt S s. 
Ordmis S. Pomimci. Vixit tantum vfquc ad 
annum 4. Pontificatus Honori) noftri. 

Honorius in hoc caf. tollit abufum quo cle- 
rici feculares ad Prxbcndas monachorum 
admittebantur, & ficut monachi vocem in 
Capitulo, & reliquis oificijs habebant , quod 
Benedii 2 us XII. etiam reftrinxit, nifi fc & fua 
monafterio deuoucrint , vt iam expofui ad 
caf. ad audientiam. /nfra,dt Prtbtni. 
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TITVLVS XXI. 

De capellis monachorum. 

* Abbati, & Conuentui Aquinatenji. 
Capvt I. 


Vantd fincerius diligimus moiiafierium vefirum , & 
vefirac cupimus religionis augmentum, tant6 folicitius 
vcftris volumus piouiderc ptofettibus 6c grauamini- 
[j bus obuiare: ea propter diledti in Domino filij vePris 
populationibus annuentes, automate prxfentium di- 
Pridtc inhibemus , ne quis pto eo,quod quandoque in grangijs veftiis 
ponitis aliquos vcPros monachos faccrdotcs, qui celebrent in Capel- 
lis ibidem confidentibus curam non habentibus animarum , audeat 
a vobis procurationes proipfis grangijs extorquere. 



* A B**ti Ai*ytNAT«NSi.] For&n Mona- S. Thema- familia: gentilitio, olim celebris 
./"\.fteriuiftud erat in vrbe Aquini, slc/unu sihts lit>. 8. 
regni Neapolitani Comitatus, titulo mfigni, "Vim ingens excurrit Aymtm. 

i». f»| AT.II [J. 1 fcTil I.T|1 fjj tM, 1 Uti 


a E pifeopo Venet en. 

Capvt II. 

X parte tua fuit propofitum coram nobis, quodeon- 
querentibus olim ■* Abbate , ac conuentu Riuenfi Vc- 
nct Diceccfis , quod tu compellere moliebaris cofdcm, 
vt inPituetent * plures monachos in quibufdam fuis 
Prioratibus tuae dioecefisfin quorum lingulis finguli mo- 
nachi ha&enus Peterant , cum pluribus facultates non fuppetanteo*. 
iumdem. Nos d Abbati fanfti Albini Andegaucn. & collegis eius per 
litteras noPras dedimus in mandatis , vt de ipforum locorum faculta- 
tibus inquirentes, in eorum fingulis facerent plures inPitui monachos, 
fi pluribus illorum fufficiunt facultates 5 alioquin tibi autoritate prae- 
lentium inhiberent, ne Abbatem & conuentum praedidtosmolcPares 
* fuper inPituendis pluribus in eifdem : vnde ijdem Abbas & conucn- 
tus occafione huiufmodi litterarum afferunt fibi efie conceiTum, vt in 
fingulis locorum ipforum finguli monachi commorentur, fi pluribus 
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facultates nonfuppetanteorumdem. Cum autem idebuiet Latera». 
Concilio, de quo nulla mentio eft in litteris antcdi&is, poftulafti no- 
(Iro edoceri refponfo , vtiumnoltrx intentionis fuerit per liuiufmo- 
di litteras, cum Abbate, &. coriuentu prxdi&is contra ipfum Conci- 
lium difpenfare. Nosergot. t. breuiterrefpondemus.qubd tenoris hu? 
iufmodi litteras non ciedimus a fec^e $poitolica emanalle ; quodli 
per occupationem forfttan emanauerint, nolumus per hoc derogari 
Concilio fupraduffo. 

rale, quod hic vocifcLatcrancnfe, caro tamc 
fic nominatur, cum fere Icmper Concilium 
generale vocetur addiiferentiam Lateraneo- 
lis fub Alexandro III. 

d Abbati S. Albini. ]Celcbre Monaftcrium 
ordmiss. Benedicti invrbe Andegauenfi, in 
honorem s. Albini fan&ifTimi huius fedjs 
Epilcopi, Britanni , dioecefis Vencccnlit. Vi- 
de hiftoriam memorandam de protectione 
huius Abbatia per finCtum Patronum fuum 
apud loannem Monachum lib.i. Hijlcnt c<m- 
fndi Daeu N orman, &.Com. Afdretti. 


rTTPiscopo VsNiTtMSr.] Male in quiPuP 
I 1 dam MSS. &ir. impfcflis NannCtenli. 
b A»B»TsRivENsr.]H*c Abbatia vocatur S. 
Gildoii],vel Gildx, ordinis s. BencdiCti in in- 
fula fine Riucnii , fitic Kipcnli ; ftmCi Cildai 
di Rt tji. 

< Prviiss monachos. ]Tutiuscxillimauit Ho- 
norius plores monachos inihtucre in Priora- 
tibus, feu obedientijs, qua m vmini: Ratius ve- 
ro cfle Presbyteros fcculares conftitucre qui 
facramcncapradtcnt inctp.t.di Jlitu marnch. 

' quam vnum monachum offendit cap. fc- 
quens, & in eo vult icruari Concilium gene-» 
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* ' Burdegalenji Arcbiepifcepo^ ►> 

Capvt III. 

D audientiam noftramte (ignificantc petuenit, quod non- 
nulli monachi lege tibidicrcefana fubie&i , in quibufdatn 
Prioratibus habitant folitarij, contra ft^tutum Concilij ge- 
neralis : ideoque f. t. mandamus, quatenus ipforum monachorum Ab- 
bates, feu Priores, vt velipfosad clauftrum rcuoccnt, facientes in ipfis 
Ecclefijs dcfcruiri per clericos fcculares; vel alios monachos cifdem 
alTocientcum quibus vitam poilint ducere regularem, monitione 
prxmifla pcrcenfuras Ecclefrafticas appellatione remotS compellas: 
prouifo quod ad exemptos manum occafionc mandati huitifmodi 
non extendas. 

iTTPiscopo BvRpBouHNSi.] Gmit - quos ambos Tub ;Honorfj. cioftri ppnti/i*; 
, vel, Genldo de M*U-mortt , catu fcdiffc certum cft. 


'IJl 


Quinta Compilatio 


TITVLVS XXII. 






De iure Patronatus. 

• • < * 

' M. ejuondam Imperatrici Conjlantinopoliian t. 

o • 

CAtVT I. 

. • 

i . < , p '■ ****AjJiM^ 

Vdito per te, ac alios fide dignos, quod monaftciium 
Pacinacienfc Grxcarum monialium tunc delhudtum, • 
omnino Diacclani accedente confcnfu de pioprijs^bo- 
nisrexdificaueris & dotaucris.ac moniales ealdem Ec~ 
cfelix Romanx, cui nullam exhibebant obedientiam 
feceris obedire; tuis nos fupplicationibus inclinati, autoiitate pixfcn- 
cium mandamus, vt fuper iure patronatus i piius monaftcrij nemo te 
addeat temeie moleftarc. 

‘M- 



'qui hic mentio, cfle Mariam dc gente Hun- 
garica, viduam Ifaaci Angeli Imperatoris 
Conllaniinop. apud Nicctam Choniatcm 
It. "fit. Anml. adquam antea rcfcripfcrac In- 
nocentius IU. Epiftol. a.Iilnlj. &qu* poftei 
nuplit Bonifacio Marchioqi Montislcrrati, vt 
conllat ex eadem tpift. c> epifl. 11. hi. 14. po- 
tuit enim vixifle vique ad tempora Honorij 
nollri,cum quatuor tantum anni intercedant. 




Qvondam Imvekatkici Cosstan- 

' Ttwoe.] Crederem hanc Imperatri- 
cem eiTe Mariam vxorem Balduini primi 
Conftantinop. Imperatoris Latini, filiam 
flentia Liberalis Comitis Campania:^ Ma- 
ria; filia; Ludouici VII. Regis Francorum , nifi 
lcgifiem in Chronico- Bilpct illam in Gratcia 
obijflc, antequam maritum fiium Imperato- 
rem vidiflet. Vcrifimile ergo eft Mariam dc 

— a o FwTvV TW TjPT vwt \ r j i «VT * »1W — * • * nT wW T 

lllujlri * Regt Manna. * 

’ C A * V * 1 1 . 

m 

D hoc rex regum&c Dominus dominantium Iefus-Chrillus, 
a quo tibi concelTam temporalem debes rccognofccrc pa- 
tellarem, ad regni te folium fublimauit, vt Eccleiias, &loca 
' rcligiofa per tuum regnum exiftentia diligas dthonorcs.mu- 
nificentixtux manu eis tam libcralitcr, quam hilatiter porrigendo, &C 
alia ineis pietatis opera exhibendo. Quum igitur, ficut noltris cft auii- 
bus intimatum, quxdam Ecclefix regni tui , quarum omnium es pa- 
tronus, non habere terram liberam alTeiantur.Scrcnitatem tuam roga- 
mus, monemus, fic hortamur attente, quatenus cum indecens modis 
omnibus videatur, vt Ecclefix memoratx competenti dote penitus 
ftnt expertes , ipfarum cuilibet falcem b triginta paflus terix iuxta ca- 
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nonicas fan&ionch in liberam eleeinolynam extra cimctciium a parte 
qualibet eaiumdemad domos clciicorum faciendas ibidem liberali- 
ter largiaris, vt ijdemprote teneamur Dei mifcricordiam imploraiei 
vt femper Jitvbicumquc ambulaueris ipfe tccum, fuamque tibi gra- 
tiam concedat in prxfenti.vk gloriam in futuro. 


, TJ Eoi Mannae.] Vel Mtnnia. Dux furit' 
£\.Infulx medio inter Britanniam & Hi- 
bernum curlii. Prior Mona, nobihllima 8c 
antiqua-Druidum fedes , dc qua Tacitus , & 
Humfr. Lhuidus Epijlolaad AMxn. Onebum, 
Anglicc Anglefej. Poftcrior & magis ad Arctii 
iifcct, altera Mona, Mon&eda Ptolunxo, quali 
Mm rii/u, ideft Mona rcinotior, ad prioris 
Mona- differentiam, Moruht Plinio. Hx dux 
inliilxa Beda bh. z.ctp.9. Menanix dictx, cor- 
rupte, pro Memmi*. Poftcrior Anglis Altn , 
incolis cuius Keginaldusrex erat te- 

pore Honori), de ad eum lioc cap.dirigitrCc- 
tcnini benigne hunc Kegem compellat Ho- 
norius hoc ctp. quia donationem Infulx fiix 
fecerat Ecclelix Komanx, cuius inftrumcncu 
publicum le vidifle ait lllullris Prxlul Apa- 
micnlis, adann. uij. ml. 15. in Collectione 
Nicolai Cardinalis Aragonix defumpta ex 
RcgeftisRoman*,fiftum Loudonix in do- 
mo Militix Templi,dii 5 lo anno 12 ?.\bi etiam 
notat hunc Regem Honorium rogaffc in didla 
donatione, vt protectionem quam alijs regi- 
bus cculiialibus Ecclelix Romanx concede- 
bat, etiam ipii impertiretur. Vcrjdmilc clt 
Ueginaldum hanc donationem fccilTc, Se Ii 3 c 
protectionem quxlijflc a fede Romana , quia 
in regno fuo tutus non erat. Refert enim Mo- 
nachus de liuftm in Chronico Manni, Gud rr- 
dumrrgtrn dt(i e infula treifibot rebfujfe Jlegmat- 
dum, uUuum. CP - 1 atrum 1 C 7 * Q lau^m filium he- 
tedeminjluuijje , ijuidjolui illeleginmc nutat rjfet, 
fed MannenfcstjuumOlauuicJfct.Tlix dtcennu Ke- 
girraldum regem conjhtuijfc: Se rcucni poft annos 
leptem ncinpc anno I22<. cxpulwl fuit Regi- 
naldusarcgnopcr frattem Olamini eodem 
Monacho dutotc , vbi tamen nihil de hac do- 
natione, quam non male liilpicatur idem 
Prxful Aparti. minii fubdola deletam fuiffe. 
IjTrimnta passvs ivxta Canonicas Sanctio- 
nes. ] (Aius intclligat lamftioncs nondum co- 
pcii. Non id itacuit Nicolaus I. in can.ficut 17. 
<j- 4. quum 'id antiquitus a fanfils Patribus 
conditurum dicat :lcd Se longe ante Nicolaii 
caldem Unctiones circa triginta partus in cir- 
cuitu Ecclcliarum rccciafet Concilium Tole- 
tanum XII. an. 10. 8c Canon. 12. Concilij 


Coyanenlis. Ad quod Ipitium alylum Eccle- 
lix cxtcnditur,.S«lwnuri» dixere media fecula'. 
Charta publicationis Treugx fa<% per Guil- 
lelmum Archiepilcopum Aulccnfcm Sc Le- 
gatum Papx anno »103. in Chanano Laknrrtnfi: 
Ecclefit Jalmtattm habeant triginta pajjuum cu- 
cum ei rea ; monajlcna "Vrri fcxagtnta : ile Jaluitat 
Tolcjana in Hijlana Cornuum Tei. fanorum , quam 
dedit Comes Rlitnuhdus anno 1174. Secon- 
firmauic Comes Alfanfus in Chartario fuo. 
Hoc (parium vocatur legitimum, k\i,Canomcim 
ablnnocentiolll. Epiji. 164. lib. 13. >r Patru- 
ccnft Mrehiepifeopo Canonicum fpatium circa tc- 
clefiam rtbnrjuatur. Quod continet non (oliim 
adherentia Sc adiedta, (eu adtcnfa mufumbona 
inBafibcii,k Parapctafiainl. 39. C. Theodof. de 
oprrtb. publtc. fed etiam porticus, vertibula, 
Catechumenorum mandones , cellulas , do- 
mos, hortos, balnea, areas, roC ral» dutenui- 
Tur -rrAaro; teJt npoefi oybtruir /.5. Cod. Thea - 
dof.dehit tjui adEccle/. confug. Ideft henc fpatij 
latitudinem confugientia ,vt loquitur lex O.Tl/eo- 
dof. eod. de qua fcnlit Synodus Aurclian. I. 
can. I. Canonet SccUfiaflici , C lex Romana con- 
Jhtuib,ht ah Ecclefit atrijt cy domo Eptfcopi tot 
abjbahi non liceat. Pcrlegcm Romanam intcl- 
ligit legent T Jicodolij. Hoc autem Ipatium, 
licet quantum ad menfuram nort eflet detet- 
(ninatum, quantum ad ambitum erat etiam 
ab antiquis canonibus rtabilituin f ideo cir- 
cuitus illos, fcu (paria otifi 0 oRoii itpoCe dice- 
bant, ideft fepta ftfta , quia partes Ecclelix 
cenfebantur can: 16. [modi 6 . in Trulla. De xt 
troi vocat lynodtls Coyanenfis : ‘Pr+dbnufuit, 
inquit, fitlcnttr reum abjlrahere intra dextro 1 Ec- 
clrjie ijui funt triginta pajpu , Sc ita interpreta- 
tur Dextre 1 Papias; Dextri dicuntur pafju 1 mtnfu- 
randi,& : MarcuUus form. 104. Habet m longo 
dexiroi unici. In Conliictudinibus noffns To- 
lofinis tit.dehamag. an. 7. fpatium illud, Sc 
ambitus omnis in quo tutx erant perfonx, & 
res ab infcftatione Sc iuiurijs exterorum, Prx, 
appellatur. Non male quis dixerit hoc verbu 
idem clfeqund nrxtru. t litatum enim crtVaf- 
conibus*\-TcCtolagibns noltris verbi decur- 
tare^ quin Sc hodie apud Mompcffulanos, me- 
lotes, dextrtrij nuncupantur, a menfura qua in 
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dimetiendis agris vruntur, quam dextrum, vo- & -xiyy<. apud Hcfychmm >& Pollucem tk 
vt obfcruauit Antonius DefpcilTcs m i .ctf. 4. Continet autem Cubitus commu- 
nis quinqucPalmos. 

Sacer vero fex, quo fanbuarium & xdificiu 
templi conflabat apud £%<ch$el. c. 40. 4]. 

Ita Partus quem Grxci /«5»««, quinos pe- - 
des yttude id c A^rtK^a/jrrr complebitur, qui 


trsfl.rtll. (9- ahar. im r°f f t(l - J ' "»■ ?• farpitis 
menfura per paflus non fit, fed per bra- 
chia, quib” Geometra; metiutur, noftri vocat 
Braffcn & Grxci yruuara^raimm, vel Irneam 

•appellant Dextram: vnde in horologijs reba „ . 

linea, qux diftinguit horas & per brachiu de- duobus pedibus & femirte conflat,& proprie 
fignatur, Cubitus, feu maifura cubitalis vul- dicitur GreJJui apud Geometras. Et de hoc 
dicitur, quam Irinam Virgilius vocat 2 Grx • Partu communi Canonts Ecclcfiaftici intelli- 
ca voce OM.I , qux brachium defignat , ficut guntur. 

TITVLVS .XXIII. . 

Dc confecratione Ecclefix , vel altaris. 

Rcuerendifsim.t in Chriflo fili* tllufiri * Rcgtnx Vn^ori*. 

Capvt I. * 

VM, ficut cx relatione dile&orum filiorum b Capituli 
Oradienfis nobis innocuit.deuotionis zelo fuccenfa eo- 
rum feceris Ecclefiam confccrari , piofcdto fperamus, 
quod zelus ille qui te ad eiufdem Ecclelia: confecratio- 
nem induxit, te quoque vt &c dotem ei confeias debeae 
animare :& quidem, cum non fit Ecclelia, nili dedoteprouifumci 
fuerit confccranda , eo liberalius ad dotandam piatdi&am Ecclefiam 
3pcrire manus munificentia: tua: debes, quo&c facilius potes id face- 
re, & ad hoc fortius tamquam ex debito iam teneris. 

rtrubionen^ ad luminaria,obfcru3miam,aIi- 
menta , & /aera minifteria, NtmtlU Iurtiniani 
67. ncmo.de confecrtt.dijhnft. i.quiaolim 
conrtrubioncm rtatim fcqucbatur dedica- 
rio,feuconfccratio ,adcbvt nefas duceretur 
anccconfccrationcm Mirtascclebrarepriam 
annotaui ex Balfamone ad can. 7. fynodi 7. 
CcmJlammof.\mb quod magis cft, antedotis 
prouilloncm nonccnfctur.Ecclefia, vtait hic 
Honorius, falcem infra biennium xdificata 
Ecclefia confccrari debet iuxta conftitutio- 
nem Othonis, vel Othoboni Cantuaricnfis 
Archicpifcopi , rt fccus, Ecclcfix manent in- 
terdibx. * ' 



a T~> EofNAS Hvngakiae. ] Gertrudi vxori 
X\ AndrexII. Hungarix regis, filix Bcr- 
tholdi Ducis Morauix, vel Beatrici vxori Ic- 
cundx dibi Andrcas, filixAldobrandini Mar- 
chiomsjfftcnfis. 

b C a m t v 1 * OtADiimn.] LegcVara- 
dienfis.Vuaradin ciuitas Epifcopalis Hunga- 
rix Transdanubiani fub Archicpilcopo Co- 
locenrt , Celee^e. 

Antequam Ecclelia conlecrctur & dedi- 
cetur, debet de dote prouideri aPatrono, vt 
fuse notat Gloffil ai hae eaf. afui G Teror. fed 
quod maius ert,non folum dos conferri debet 
ante coofccrationem , fed etiam ante coo- 
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TITVLVS XXIV. 

*■ De celebratione Miflarum. 


Eidem. 


Capvt I. • 

ANE cum olim. & infra. Ne de cetero propter incii' 
liamfacerdocumin indeuotos diuina indignatiograuius 
exaidefcat , diftridteprarcipiendo mandamus, quatenus 
a facerdocibus Euchariftiain loco lingulari, mundo etn, 
Sc* lignato femper honoiificc collocata deuote,£c fide- 
liter conlcruecur. Saceidos vero quilibet frequenter doceat plebem 
fuam.vt cum in celebratione MilTarum b cleuaturhoftiafalOtnris, qui- 
libet le reucrentcr inclinet, idem faciens, 'cum portat presbyter Eu- 
chariftiamad infirmum» quam in decenti habitu fupcrpolito mundo 
velamine leiat, ficrelerat manifefte, ac honorifice ante pedtus, cum 
omni reucrentia, timore lemper cum lumine praecedente , cum fic 
candor lucis aiterna:; vt ex hoc apud omnes fides & deuotio augea- 
tur. Praelati autem huius mandati grauiterpunire rion differant trans- 
grclTores, fi Sc ipli diuinam,& noftram velint effugere vltionem. Vos 
autem fic obferuari faciatispraedidta , quod non efficiamini vindidtx 
participes, fcd coronae. 



H OC caput caret epigraphe in duobus 
MSS.& apud Raymund. tertius MS. ha- 
bet, ti^fwi/cilicct RcginxHungarix, corrupte 
tamen, vt liquet ex textu capit. 

* Sioxato. ] Id eft, obfignato & occluio. Vul- 
gb./ijtMrf, ponitur pro, obfigntrc,!kt>ccliiierc 
apud lurifconfultos i nl.diuut. dc cujl.recr. Qry- 
ci «*^«^j/X<'',quod eft ligillo adhibito 
claudere, & Cruce infignire -, ita enim linnut 
Crcgorius Nazianz. & Chryfoft. quia qua;- 
cumque tuto, & cum reucrentia culiodiri de- 
bent (igno Crucis muniuntur . vnde I-co la- 
piens, NouelU yi. llatuit vt vbicumque Crucis 
forma apponitur, id firmum & immotum 
permaneat. Et haic cftratio cur lignum Cru- 
cis in Bullis fummorum Pontificum , Cliar- 
tis-Impcratorum & Regum, lubfcriptionibus 
Conciliorum , Sc inftrumcntis priuatis im- 
mediate ante nomina propria fubfcribcntium 


apponebatur, nempe ad ea Adb llabilienda 
& roboranda; lignum enim Crucis vim ha- 
bebat iuramenti (criptofanciti,vt dodtillimc 
oblcruat lllultr. Praftcs dc Marqua hb. 5. liijl, 
Bencami^cap. 25. Ceterum Euchariftia in pyxi- 
de appe(a,Si fub clauibus leruari ftatuitinno- 
ccntius III. incsp.i. de cnjlod. Euchar. & nos ibi 
plura dc valvulis, & Columbis, in q tabus o’un 
afleruabatur, egimus. 

b Elsvatvr hosti». ] Eleuatio hollix olim 
fiebat tantum manibus Epifcopi, calicis vero 
inanibus Diaconi,vt eft in diuiijrtt ordine Bom*. 
no. Lcuat Archidiaconus cum Offertorio ca- 
licem per anlas, ita vt hoc nouum clle in Ec- 
clefia annotaucnt doctiifimus Mcnardus in 
litr. Sncrdentnt. Gregor. Hic mos non ita mul- 
tum in Hilpania erat ; anno enim 1560. in 
Concilio barcinone nliprohibei ur, ne Diaco- 
ni loh Calicem cum vino, velPatenam eunt 
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hoftia tenentes offerant in facto Mifl* facrifi- mtius cymbalum in Coponi chrifii tribi »iyicihu,G» 
cib,fcdid(cmperPrcsbytcr fidae, nifi pro- tli/stribui yicibus in /anguinii flufiem eleutiUM- 
pterfenedutem , aut mauuum infirmitatem, buspulfeiur: yt pipului huiufmods figno admomiui 
aut debilitatem : tunc enim poterita Diaco- orer rrnu flexo, Cpr Indulgentiae tciju irere yaleat. 
no ita adiuuari, vt Presbyter quoque manus c Cvm Presbyter ad inflrmvm. ] Huic Con- 
admoucat. Et harc eleiiatio Horti® bis fiebat ftitutioni congruit Conftitutio ioannisPcc- 
in MifTa, quod praeftrtim Gratei obfetuabant; cham Cantuarienfis Archicpifcopi: Vt Stert- 
Iifct & apud nos farpius id fieri ibiituin fit. Et mentum Euchinjhe circumfertote cum debitu rene- 
tuncpulianturcampan®vr pnefentes atten- rer.u* adearoiojfacrrdoie mduto Jahem fupcrptlli- 
tiorcsfint, &abfentcs adorandum inclincn- ceojrcrcntt ortrium^ic lumine prtmous luccmt cum 
tur, de quo pulchra eft conftitutio Stcphani ctmptnt. Ad hunc locum Guillclmus Lyn- 
Cantuaiienfis ftpifcopi: In eleuatione corporis devuode Officialis Cantuarienfis vir doCius, 
Chnfii pulfeutur ctmptnt, yt populares ijui celebrt- qu*rit,fi deficiat clcric" an debeat Presbyter 
tiom Mtjftrum non ytlrnr tjuottdie interejfc, ~>bi- lucernam Cum lumine vni brachio fulpen- 
cumijue fuerint [tue in tgris, fme in domibus fle- fam & Campanam geftare, &fic fieri docet in 
iltnt gtnut, Indileennts concejjts i pluribus ipif- amplis parochijs vt lucernam cum Campana 
copis habituri. Videfimile Decretum Petri Pa- ad collum equi appendant. Ioannes quoque 
rriarchie Antiocheni anno 1367. in Concilio Cardinalis Sabinenfis Honorij noftri Legatu* 
Tarraconcnfi, &Enncci Archicpifcopi Tar- in Concilio Ucrdcnfi anno 111 y.Stcrt Euchtri- 
raconcnfisannoiqoi.ttatuentis, >r tempori- fimi infirmos cum ctmptnt O lucerna hononfi- 
bus penerabs interdidi cejftttonis diurnorum, ce deportetur, e V finguhs cfto diebus renouttur. 
ijuando corpus Chrfii eleutturm ijutlibet Ecclefii, 

wnHmimmusmmiwatawimimm hx hb 

1 Archieptfcopts, tS' Eptfcopis,& vniuerfis ahjs Ecclefiarum P r ala- 
tis , (S clericis per Franciam constitutis. 

C A p V T II. 



VM creatura non habeat quid promeritis relpondeat Crea-i 
tori, &c. & infra. Cum ergo Ecclcfia Gallicana per Dei gra- 
tiam tanquamlucerna luper candelabrum pofita, luceat alijs 
per exemplum, qui videntes opera eius bona glorificant Patrem cce- 
leftem , ne, quod abfic, tanta: negligentia: tenebris obumbretur, 8c 
alias confequenter obumbret, vniuerfitatem veftram rogandam 
duximus & mo. per Apoft. fcripta v. m. quatenus vniuerfr 6c finguli 
prouide attendentes, quod feruirc Deo regnare eft, nullum in vos tor- 
porem negligentiae obrepere permittatis, quominus'& pro anniuer- 
farijs defunttorum.Sc pro fefto, vel feria fecundum temporum con- 
gruentiam MiflarumfolenniaSc conuentualiter celebretis ,6t faciatis 
conuentualiter celebrari, vt fic quodammodo fine intermilfione oran- 
tes ab eo mereamini exaudiri , qui adeft omnibus in veritate inuo- 
cantibus nomen fuum. 


* A Rchiepiscopis, Episcopis, Praelatis, 

_/\RT CLERICIS PER FRANCIAM CoNSTITV- 

tis. ] Decft in vulgatis , ri, per Frtndtm , cum 

merito reponi debeat ex MSS. Vere enim de 

Ecclefii Gilhcana dicitur quod hic Ho%orius 


nofter, nempe eam effc lucemtm fuper candele- 
brumpofittm , yt lucet t tliji Ecclrfi ji per exemptu i 
itavt omnia negotia,& gcfta fynodalia ad fi- 
dem fpcdhntia fubfcriptionibus Epifcopo- 
rum Gallia: confirmari vellent fummi Ponti- 
fices 
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fcfSjVr patet ex £/>f/?.Martini Papa; ad jimtn- Ballamo ad can. Synodi 6 . fn Trullo : qur 
dum Tratefltnfcm Eptfcopum , & cx Lcoric I. & addit male agere artificcs,qiii poft diem 
EPifl. 52. ad omnes Epiicopos Gallia;. tertium ad mechanicas artes redeunt, quod 

bPao fi sto, vi l fi a ia*] Senius huius capitii- prohibet Nouella 4. Leonis. Hodie Feria cft dies 
li oftcndjt ha;c verba : FrofeJIoy efle diuifa. Se laboris & opificij,a qua iadiftiirgiiitiir fcftu, 
iton fignfficarc vnica voce Profeftum de quo quod cft verus dies deuotionis, quoccflatur 
fupra djximus, led hic feftum aliud efle, quam ab omni opere, Se facrificium Milia; fieri de- 
feriam ,lrcct primitus idem cflctt namberia bebat apud Gracos : Latinos dierum drtFc- 
crat dies deuotionis, ita di&a primum a^af- rcntiain non fcciflc docet D. Hieronymus 
chatis hebdomada, in qua omnibus diebus Eftft. ad ^lg*fiamy quod tamen ex confuctu- 
ceflabatur ab omni opere feruili, vtannotaui dinc proceififtc dicit D. Auguftinus Epft. 118. 
ad Titut. de fertjs-y ita vt nee curfus equorum. Ideo Honorius hic omnibus diebus feftis. Se 
vel publicum fpc&aculum fieret, vt docet fcrialibus Miftas celebrate fubet. 
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a Capitulo Briuat. 

C a p v t III. 

EC veftrxfiiluti expedit, nec honori, ve aliqua: in Ecclcfia ^ 
vcftraconluctudiinesobferuentur, quae canonicis obuienc pon i. 
initicLitis. Accepimus autem ex infinuatione dilc«fti filij n. tut ’ 
Briuatcnfis Satriftx , quod quxdam praua confu^tudo in 
eadem Ecclelia $bleruatur, fecundum quam b in altari maiori imagine 
Santti Iuliani prxfente.hullusde Capitulo audeat quantumcumque 
honeftateprxfulgeat, nili fit c de militari genere, celebrare. Cum ita- 
que non gradus clcgancior, fed vitx melioris attioprxfcrarur, per Ap. 
v.s. mandamus, quatenus, non obllance huiufmodi confuetudine , 
quxdici poteft potius corruptela, in eodem altari prxfcnte imagine 
fupradiifta ipfum Sacr ilEarin, 2c quoflibet de veftro Capitulo facerdo- 
tes, nift hoc eis ex alia caufa rationabili debeat interdici, celebrare fi- 
ne conrradiiftionoaliqua permittatis'. 

3 ' ApitvloBkcvarcssi. j Lege Brtvuttnfi. litaris ftirpis ad Mifli; lacrificium inaltari 

Briuate oppidum Arucmie, B^ioude , ad maiori, quem morem abufum efle iudicat 
differentiam alterius oppidtin Lcmouicina Honorius: Ita in inultis locis non omnes paf- 
dnecefl Bnur h cjiHirdr, Briua Current dicta flmadmittunturad altare maius prxtcr Cu- 
Gregorib liiron. //fc. y. hifior. cap. 10. De Ar- noniCos, vt in noltra Tololana Ecclelia. 'Er- 
ucrniJc oppido. Se D. iuliano Patrono illius, ror autem ille forfan proccflit exeo, quod 
Henriciis Alrifliodorenlis iu Iit. S. Gtrmim icon (andtum Iulianum militem reprarfenta- 
* bt. 4. rct, & idcirco nemo nili militaris generis an- 

^ Iv ai.tari uaiom.] S-Iulianus miles, Se eo- re ipfiusiihagincm Miflam celebrare poterat, 
mes S. FcrrcoIi,ob Chrifli /idem martyrium ItaquoqUc In attari in quo Epilcopuscclc* 
fubijt fub Crifpino Vienna; pra:fefto,in culus brauit,alium(icerdotchinon efle admitren- 
honorctn Bafilicartl ingentem fuiife crcCtam dum docet can. 'vfr. it con/tcr. diji. i. & Con- 
fcribitGcorgius Florens Turonenfis Epifeo- cilium Altifliodorcfe. Et hac de caufa Cano- 
pus antiquus feriptor , qui vixit fupra annos ntei BriilatSnfcs Comitum nomen fibi arro- 
quingeiUos Se feptuagmta infertus libris garunt, ejuod fupetioribus annis placito ma- 
GregoHj Tllton. d; mirdcu!n : Angulare cft gni Coricilij illis prohibitum fuit, 
quod uon admitterentur nili facerdotes mi- c D* MtuTAiti otntus.] Honor patemus pro- 
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pagatur in liberos I. bberot. de pntterA. mililti. 
C. eodAdeo ad militia: honorem noh ad m ute- 
batur ,mii is qui effer de genere militum m 
ConJhtBtunilmi Stcttbt, tit.39. kb. 3. Elegans eft 
Eftjioi, t 17. ii. t. Petri de Vineis hac de re. 
Harc nobilitas generis etiam in Ecclefia com- 
mendatur ctf- 16. demremr.Cf ctf S. in 3. com- 
fiUt. Militum verbo Nobiles intelliguntur 
origine, qui legitimi vocantur, tu. de fiet te». 
5 •/> tmlet. bb. a. ftttdor. Qui i u Ibi fune & def- 
cripti in Codicibus militaribus, too( ateo)t- 
ypauuttov, epentuent , vocat NonelU 5. Con- 
ilantini Porphyrogenetx , & liberos domi- 
nos, quales Ium Garones,Comiccs,& Duces, 
quos Papa Nobiles appellar, vt ait Krantzius 
J. Metrof. ctf. 1. diftindos a gregarijs, caliga- 
tis, &lbldurijs, minifterialibus,& fcudatarijs 


apud Cuiacium in bbr.fttedor. Nec abs re mili- 
taris ordo commendatur : nam in pluribus 
Ecclefijs non nifi nobiles admittuntur , vt in 
Ecclelia Lugdunenfi, qui Se ideo vocantur 
Comites, &in Belgio refcrbnt hifforici Phi- 
lippum II. Hilpaniarum regem cum nouas 
Ecclcfias conftrucrct obtinuiffe i Paulo IV. 
firmmo Pontifice, vttres Przbendx Theolo- 
gis, totidem Iurifpcritis , totidem Nobili- 

bus aflignarentur. Vide Molanum bb. 2. de 
CMtmidi, tu. z«. Idem in Ecclefijs Aufcenfi, Se 
Lafcarienfi in quibus non admittuntur nifi 
graduati,aatnobilcs.quod tamen improbat 
Innocentius III. inctf.td decorem.de injhtut. C" 
ctf. yenenbtlii.de Prtbend. propter eandem ra- 
tionem quam hic affert Honorius, & refertur 
inerit, nottjte ».40. dtjimtt. 
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a jirchteptfcopo Sipontino. 

Capvt IV/ 


E referente didicimus, quod in die coenx Domini de an- 
tiqua teneris confuetudinc chrifma conficere in Ecclefia 
Sipontina } led cum mane diei eiufdem b ad Garganicam 
accedas Ecclefiam.vt ibi prout moris eft c recipias pere- 
grinos, iplius loci clerum & d populus celebrare Miflam in eademEc- 
cleliaGarganicapriufquamad Sipontinam redeas te compellunt ;fii- 
perquo noftrumSc Apoftolicx fedis conlilium implorafti. C.um au- 
tchn chrifma eo die intra Miflarum conficiatur folennia , & cuilibet 
facerdoti quacumque dignitate prxfulgeac vnam in die celebrare 
Miflam fufficiat, nam & felix valde eft qui celebrat digne vnam.f. t. 
m. quatenus die prxditftoin Ecclefia Sipontina dumtaxat in qua tene* 

ris chrifma conficere, Miflarumftudcas folennia celebrare. * 

* 

a A RcniEptseopo Sipontino. ] Siponto, In Ecclefil Garganica & Sipontina celcbra- 
Xi\ciuitatc Archiepilcopali regni Ncapo- retpropter dici lolcnnitarem ; nam & ob ad- 
litani a Sarra cenis deleti, Manfreaoniam (e- uentum alicuius perionx eminentis dignita- 
des eft tranflata-, nihilominus Sipontinus nu- tis id fieri poffe dicit Gloffa in ctf. confnlnifli. 
cupatur quamuis refideat in Mafrcdoniaco- hactit.tfd Gregor. & vulgo duplex Miffa di- # 
dita a Mafrcdo Fcderici Il.filio naturali anno cerctur,vnadcdie, alterapro defunctis. Dc 
sioo. In cafu nec edi tat is binas vnodic polle his fuse in ParttuLs. 

abcodccclcbrari Mifias coftat exes». fnfpcit. ** Ad Garcanicam Ecclesiam.] Mons Gar- 
de confremi r.diji. 1. Honorius id damnat , quod ganus,iwofiff dt s.j1»gelo 3 \tbs olim Archiepil- 
tamen filis temporibus inualuit in Anglia,Vt copalis dicata S. Michaeli Archangcloin 
docet Concilium Oxonicnle , &e ipfc confir- monte fita. 

mauit Efiji.td Hernicum III. ^tttgbt regem f Recipias peregrinos. j Hxc verba ftmt tan- 
apudMatthxum Paris.Hic vero necefliras in- tiim in MSS. rcicCiis alijs qux in vulgatis rc- 
ellc videbatur, vtArchicpiicopm Sipontinus periuntur, nempe f em lentet , vd, remittentet. 
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tradat Leander in Vtfoipt. lulit. 

<* Gargani populas in Eccltpa [ut Mtjftm Ctltbrar! 
u compellunt. ] Vtpote qua: nuper, nempe fub 
Alcxandrolll. adhuc lucrat ArcJncpiicopalij; • 
ab ipfo enim Alexandro vn.ta fuit Sipontina: 
Ecclclix, autorc Scipione Maxiclla, & forfau 
in memoriam quoque huius vnionis Archie- 
pilcopus Sipontinus vilitabat Ecdefiam S. 


Archangch. 


pcnitcr.rcs cnitn recipiebantur rantim in 
Cati cdrali, non malio locojcd Archicpi/co- 
’ pus Kcdcfix Sipontina: ad radices montis 
Gar ganilita?, lolcbarin dic Canae Domini 
inoiuem lubire ad recipiendos peregrinos, 

<jui templum D. Michacli dicatum magno 
populorum concurfu frequentabant, tcllc 
rcr/ano in Topographia Martjrol. Rem. De Ipc- 
cu,qtu hac in rupe D. Michacli lacer cft, tuse 

—t m «*«* k» *m *t* m m *#* *» m res kh «n- 

a Archiepifcopo Vpfalen. 

Capvt V. . 

• 

Erniciofus valde, ficut audiuimus , in tuis panibus inoleuit 
abufus.videlicctquod in maiori quantitate aqua* ponitur in 
facrificio, quam dev^ino, cum fecundum rationabilem con- 
fuetudinem Eccleiix generalis,plus in ipfo lit de vino, quam de aqua 
ponendum. Ideoque f. t. m. quatenus id nec de cetero facias, nec in 
tua prouincia fieri patiaris. 

“\traque retineretur, ferficen fwr^nf oppidatim ait 
Martanadf rcb.Hi/pcm.hy. $.cap. 1. Et hi qui- 
dem non inciderant in hxrcltin Hydropara- 
ftarum,qui fola aqua in lacro facrificio vtc- 
bantur, vtd contrario Armenij id per foluin 
vinum faciebant : vtrumque condemnatur in 
can.p.j^nodt6, inTrullo. Et forlan Presbyter 
S: Brigid* Brixienfis in cap. Jeyn, h*rciis 
Armeniorum fufpc&us habetur. 

«* re* «**»*»«* W £4* re**»*» 

a Epifcopo Brixunfi. 

Capvt VI. 

Itteras tuas recepimus continentes, quod ciimfuper cxcefli- 
llife '^5 bus Magiftri Mauri presbyteri Eccleiix fandtx Brigidx 
Brixienlis, iuxta debitum officij paftoralis inquireres, con- 
fertus cft, quod cum quadam die hoftiam & calicem non liaberec in 
pane fermentato, & l> in fcypho ligneo artante populo (biennia cele- 
biare prxfumpfit, quare iplum fuppofuifti perpetuo interdi&o, confu-v 
lens vtin aliqua Ecclefia regulari mutaret in melius vitam fiiam-fort- 
modumaufem illo coram ven. f. n. Oftienfi EpiIcop.o,tunc Apoftoli- • 
cx fedis legato, vt fecum mifericorditer ageret fupplicante , idem ad ' 
celebrationem diuirrorum presby terum reftituens memoratum, fuper 
• fufpenlioue bcneficij,caulamfanftiSaluatoris,& fan&i Lucx Pra(J>o- 
* . * * 2:2 


» A Rchibpi scopo VpSAiENfcr.] Vpihnlm Ar- 
^\chicpilcopatus Succi* ab Eugcnio III. 
erettus anno 1148* autorc Baronioj ab Alcxa- 
dro vero III. vt refert Ioan. Magnus Archic- 
pifeopus Vplalenfis,m Metropoli Vpjal. 
b De aqva.] Quia h* regiones fcptetrionales 
vino carent, & importatum vi frigoris conti- 
nuo acclcit: qut res magnam aliquando Pontifici *■ 
ius Romants ingefnt curam , "Vf diuinx hojha pars 
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politis Brixienfisdplcgauit, qui ad beneficium reftitucrunt cumdem; . ' ' 
deinde verorcueifus de partibus tranfmarinis,intelle<£toqu6d praxlt- m .' 
«fla Ecclefia per malitiam di<5ti Magiftri muliiplititcr laedebatur , jp» f; 
quilitionis officium iterans exeiusconfeflionibus inucnifti , qu6d 
idem ‘fine igne 6c aqua facnficare praefumpfit 5 quare quid de ipfo, • 
agendum fit noftiopetilli edoceri r%fponfo. Cum igitm vfcl ex aperta >■' 
malitia, vel exnimia defipientia pfcccaffe probetur , f. t. m« quatenus fi 
pratmiflis veritas fulfragatur officio Sfcbcncficiofub. app. obft. 
tuoipfum priues. 

■ES 


' Piscopo B^mensi.] Bcrtoldo, quite» 

^ftiseftapud Rubeum litterarum Fride- 

ricill confirmantium priuilegii F.cdciireRa» 
uennatis. * r., , 

b S cypho ligneo ]Pcr (cypum intclligicj-lo- 
norius calicc m,de quo jufr. in cip. i. ie conjuct. 
Sc vulgo apud Aniltaf. itl/it.Poiftf. Qui qui- 
dem calix ligneus iam cxolcucrat varijs con- 
llitntionibus , vt late Durant. Iibr. it ntH. ex- 
ponit. Vetitum enim conlccrare calices hu- 
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iufmodi cum chrifmatis' vndtio adhibeatur 
iuxta Ordinem Komanmn,cum tat*n oliin 
Ibhbenediftione id fieret, vt docet D. Grc- 
gorius hir. Sicnment. & Epift. Felicis apud 
Buniard. Iil>. 3. cap. 58- 

r Sin? ione. ] In Concilio Tarricon. Stccriotts v 
finitum Mijftc jicnjicium ftni imbui cnnitliict- 
rtii ihctnjis , C* 1» "nntjue littrti pirft pcfmi non 
pPMjSV.Qualicer puniatur clcric” celebras find * 
lummCjCeucdJ ad ftcrtul. mlUr. 44. num.j. 


v 
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ON debent 


: conucnit & fouere, v 


:m plan- * 
qdr;&eos * 

fifperhis maxime, quxad diuinum cultum pertinent ob- ® 
^ uiare. Accepimus faneconquerentibus dilectis filijs Mi- 
niftris Ordinis fratrum Minoium Fianciae, quod quidam prarlatoium 
regionis illius occafione priuilegiorum qua; fe habere proponunt; ali- 
qui vero fuo dumtaxat arbitrio prxdidtis fratribus inhibere prafu-rfe^ 
munt.ne vbidegunt valeant fecundum^noftram indulgentiam cum '■ 
altari viatico folennia^elehrrareMiffaramj in eos & hofpitesdk^f' 
maiorem Afoftolicx fedis iniuriam Sc contemptum excommunica- 
tionis fcntemi«yM^^omulgrat<:s }^r^rifiquam praefati fratres aD omni 
iure parrochiali contineant mantis fuas. Quia vero debemus rcligio- 
> & marimefljai Ordinis fratres , quij&sli£tas orn- 
Lhriftum fcqouncur, prp eo effe pauperes , Stinffaupertate vi- 
• ucre continua eljgentcsjacthfctetnos Apoftolicas iqdd|^ffntias obfts- 
uare, frat t. m. quatenus autoritate noiha inhibes generaliter Prae- 
latis regionis ciufdem , nc de cetero fic cxcot^oauniccnt di£tos fra- 
treS & hofpices eorumdem, nec aliquo modo impediant^ quominus. 
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fratres ipfidiifta indulgentia polfintvti, quia non impune deinceps 
talia tacerent , cum non polfimus iniurias pauperum Chrifti , 6c feruo- • 
rurn eius inquietudinem aequanimiter fiUtinere. 


2 |~ PrscopopARisiENSi.] Guillclmo ll.de 
E- Salignaco, de Stbgny 75. Epifcopo, vel 
Barthokm)xf>74. qui vixerunt lui) Honorio 
noftro. Hoc caput ii) gratiam Fratrum Mino- 
rum feripeum deliciit ttecap. i n his, extra , de 
Pnuihg. & verum que Epileo po Parillcnfi; (cd 
aduertendum cft,quod diclum cap. in his, lo- 
quitur ram dc Fratribus Prxdicacorrbi^, qua 
Minoribus in vulgatis Codicibus, (cd non in 
meis tribus MSS. in quibus’ Fratribus Mino* 
,nbus rantum indulgctur celebrare cum alta- 
ri viatico *cx quo patet Gregorium IX. hoc 
priuilegium extendiile ad Fratres Prxdicato- 
rcs. Viaticum illud altare, vulgo Portatilc di- 
citur, deferri (blitum quandocuinquc non 
'dfeteopia Eccldiarum. Dicitur & Capella 
Portatilis, Se Motorium templum, quo pri- 
mum Coii (taurinum vfum fuiile in bellis Icri- 
bir Sociitcshb i.cap. 14. zxTaamodtrttt ozttrlus 
\k ‘XoittAtK 6?0htj; ixzAassxs tottoi d-no t(- 


houvttr, Id cl\, tabernaculum ex panno , [eu linteolo 
Tranevato, (juod Ecclrfi <e formam expnmeret. His 
altaribus (olebant apponi Antimcnfia , qu a?, 
vt notum eftj erant operimenta impolita in 
confccrationc altariuin,qux poftea in partes 
diuidebantur, vt ex his partem aliquam im- 
ponerent alearibus Viaticis, (tnc qua non li- 
cebat Midam celebrare in Merdis non confc- 
cratis,ideoquc quod deerat his altaribus per 
An timendum fupplcbatur, vt rcf pondct 
Ioanncs Citri Epilcopus ad Conftantinum 
Cabalilam , 16 fA hutror tot/roo *»a7rAiifoT n 

ujietvxfi ro e? asriurvaicv dt retuse, Id cft, <Jvod 
etdeeji fanfttficatoTia Anltmcnfi) Iris impiet. Hoc 
loco Altare viaticum nonlumirur protaber- 
naciifo,quo vfus cft Conftandnus in formam 
templi eredo» (cd tantum pro lapide confe- 
crato , ab Epifeopo (eu tabula lapidea? 
concedimus, de conjecr.diji. 1. lublato Antimen- 
(ium vfu. 


&&&&&&&&&&&&& 

TITVLVS XXV. 


De obferuatione ieiunioram.' 

a Par gari en/i Epifeopo. * 

, Capvt I. *. 

^plicati per fedem Apoftolicam poftulafti, vtruni illis 
fit licitum qui nec voto, nec regulari obferuanuaiunc 
artricli carnes comedere, quando infextafeiia diesDo- 
minicx Natiuitatis occurrit. Ad hoc tale damus relpon- 
funij quod illi qui nec voto , nec regulari obferuantia 
funtaftri£ti,infexta feria, fi fertum Natiuitatis Dominica: ipfodic con- 
tigerit venire.carnibu» propter ferti excellentiam vti poliunt , fecun- 
dum conluetudinem Hccleli* generalis , nec tamen hiVeprelienden- 
di funt quiob deuotionem voluerint abftinere. 

»'"T}Aso*Ni!NSi.]CorruptacftcpigrapIielm- dic. Vide [»f T * cef. 2. dt rti. Ecclcf tlim. 
JL ilis cap. in MSS. trtfenfi if\ vulgatis, rc- 1/dnon. 


^ i 
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TITVLVS XXVI. 

De cenfibus, & exadtiombus!' 

* . •-. 

a De Diro , & de lofaphat Abbatibus. 

C A p v t I. 

Enerabili fratre noftro b C(fnomancnliEpifcopo accepi- 
mus referente, quod cumcaula quae inter ipfum cx par- 
te vna , £c c Abbatem &. conuentum de Cultura Ceno- - 
man. dicrcefis cXalteia , fuper procurationibus, quas ab 
cis petit idem Epilcopus tam in capite, quamin mem- 
bris nofcituragitaii , de confenfu partium vobis fuerit ab Apoftolica 
fedecommilla ; di«fti Abbas ficconucntus exeo fruftrari intentionem 
ciufdem Epifcopi moliuntur, quod eorum monafterium in Cenoma- 
. ncnli Villa fitudfe dignofcituii &ip(i procurationes fe afierunt Epit 
copo hadteniis non loluiflc , quamquam exemptionis priuilegium 
non ortendant , 5c eidem Epifcopo competat ius commune. Volen- 
tes igitur yt finis litibus imponatur, dife. v. m. quatenus nili ditti Abi- 
bas & conuentus aliud rationabile oftenderint &. probauerint , pro- 
pter quod ipfi Epifcopo exhibere non debeant fupradidfa, vos eos ad 
exhibendum ea, licut ius diftauerit.iuxtaprioiifm Apoftolicarum litte- 
rarum teno*rcm ratione pratuia compellatis. 



3 ¥~NETiro,£T de Iosaphat Abbatibvs.] 
L/DioecCfis Carnotcnlis : prioris Abba- 
ti» meminit D. Bcrnardus 126. Epifl. & fun- 
data fuit a Rotrodo Comite: Pcrticenfi* anno 
1110. ordinis S. Benedicti: Iccunda quoque cft 
dicti ordinis S. Benedicti fundata a Gotfrido 
£5. Epifcopo Camotenfi anno 1120. 
t> Cenomanensi Epi scopo.] Mauricia 59. Epif- 


copo, qui anno 1231. tranflatus fuicRotho* 
magum. 

e Abbatem de Cvitvaa.] S. Petri de Cultura 
in fuburbijs Ccnomanenlibus,ordinis S. Be- 
nedidti, LiCovtmc. /Edificarus fuit hic con- 
uentus a Bcrtgranno Epifcopo Cenomancn- 
ficircaannum 6 00. & dotatus a Conitantia 
Conam Comitis Britanni» filia. 


a Abbati, & Conuentui Aquicinttino. 

» • » • * 

C A r v t II. 

T S I fuperfluum videatur, £5* infra. Suppli«t(lis fiquidem 
_ nobis quod cum Venerabib fratri noftro b Remenli Archie- 
iga;^^pifcopo,’necnon alijs diocccfanis, & locorum Archidiaco- 
nis procurationes ratione vilitationis debitas in monafterio, l’rio- 
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ratibus ipfis hilariter e-xfoluatis, ne de' curijs, aut gfangijs , feu man- 
iis in quibus non inhabitant monachi, fed exinde monafteiio veftio, 
eius Piioratibus vi&ualia miniftrantur, procurationes foluere te- 
neamini, vobis autdritate dignaremur ApolIolidiindulgere.Cum er- 
go locis huiufinodi non lic nccefiarium officium vifitationis impendi, 
cuius causa procurationes debenulr , nos veftris fupplicationibusan- 
nuenres , ne ratione locorum talium procurationes foluere compel- 
lamini autoritatc prarfentium indulgemus. 

, A Beati Aqvicinctino.] Pinchin. Simoni mcnfi anriftire , quia olim Camcraccnfis 
jflH. Abbati 12. cui Honorius noftcr <ton- Epifcopus (m cuius diocccfi AcjOicimftum eft) 
ccllit vfum Mitrx,& annuli , vt cx MS. Sige- erit lutfraganeus Remcnfis Archicpifcopi. 
bcrti amfto, & Aquicindi Icruato tcfcrt Mi- « Cvmis.] Cuna , & Curtii pro villa fumitur 
rxus Ongtn. Benedtdin. cap. EH.qui hanc Abba- apud Rfcdoardum : Pe Bononu Curte , fc mra 
riam fundaram ait AquibuOam Nobilibus -nlU~»ocatur,pro Manfo: Manfuiejl Italicorum, ft- 
strtno 1079. ad Scarpam 2. militari a Duaco in eut Cmtu f ram orum. Alias vocatur Cartu , vt in 
infida qua: dicitur Aqmcimftus. Efl & infignc fynodo Tricaflina cap. 2. Eccltfiarum fandarum 
Collegium in Academia Diiatcna eiufdcm pojpfsionti,td eji Mcnaflma, Manfa, Cortei, vil/ar, 
nominis > ab Abbatib. huiulce monaftcrij *Pammoma. ln Epijl. Epifcoponun apud stttmsa- 
abhinc 60. & amplius annis fundatum , in cum,cap.iz. Vn de fuffioenttr &• htmejie cumdo- 
gratiam PP.Socict. Icfil. mejhca Corte ~teftra pofiitii -nuere, (frangias vo- 

*> Remensi A«cm episcopo. ] Albcrioo de cathic Honorius , quxvox vfitira cft autori- 
Humbcrt 54. Archicpifcopo , vclGuillclmo busilliuS fcculi,vt Cxfario pluribus in locis, 
II. deloinuilla^. qui hoc tempore (edebanr. &alijs. 

Ideo autem hic loquitur Honorius dc Re- 


Frcdcricus I mperator. 


C At Vt III. 


Acedidtali , & infra. Item hulla Communitas, vel pep- 
fona publica, vel priuata,colledtas,fme exadfiones , angarias, 
vel parangarias Ecclefijs, alijfque pijs locis, aut Ecclcfiafticis 
peifonis imponant, aut inuadete Ecclcliaftica bona praefumant j quod 
ii fecerint, Screquifiti ab Ecclefia.vel Imperio emendare contcmpfe- 
lint, triplum refundant, 8c nihilominus , banno imperiali fubiaceant, 
quod abfquc latisfadlione debita nullatenus remittatur. 

C Onftitutio Fridcrtd , qux cft in/. 2 .C.de 
Epifc. non fblum tes Ecdcfix , fcd etiam 
pedfonas ab omnibus oneribus eximi Vult-, 
non tamen idera ftatuitur circa poflefliones 
ptiuatas, & patrimonia qux ab Ecclcfiafticis 
alio iure tenentur , vt ftatuit Conftant. ml.j. 

C. e od. (2 Thtodopus 1. 5. Cod. Theodoftod. fyoyo- 
Icyiar lugatitmem dicebant ; quam tamen im- 
munitatem F.inanucl Imperator cis concclfit, 

Vt feribit Callaino ad Cap. 4 ,&nodi 7. 


« Banno Impekmm.] DuplexcftBannum Im- 
periale: filnplcx , leU commune , quod erat 
lexaginta folidorum iit cap. 335. At. 7. Captui- 
/ar. vulgo Baniuim Dominicum vocatur At. 2. 
legum Lcnjrobard.ru. 17. Bapnum rosimcum , ii 
tjl fexagmta foildot componat. Ita in Synodo 
Piftcnfi«/>. a. 14.20. C24. Aliud liantium 
Imperiale eft, prolctiptio , fcu confi(catio,vt 
explicat Hincmarus EpiJI. ad cWw» , vel 
ttwln cdidpin, (culex belli, aut ius armo- 
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rum, quod vicli, (eu fiiba&i experiuntur) de fthms, htnrmc amplius hec frefumat , Sccan.S. 
quoin caufa Lubcccnliuin a Sigifmundo Im- Concilij Triburienfis,vtantiotaui Obfent. 16. 
peratorc promulgato loquitur Krantzius lib. lib. t. Ita quoque Bannitusa rege dicitur ex- 
t.cap.io. Vaodal.lndc etiam excommunica- communicatus, in viibus Feudorum de Jiat. 
tio maior in lynodo Confluentina a». 6 . ^b ©• confuetudm . i. item nulla, 
hac dic, (s* deincepl de Dei banno , ( 3 * nojiro btn~ 

JC&UljAl IMMiAAtilA rjTiI r rt t-y, - >-»» r n — •-» »■»- » -» ■ — - » p»« uu 

IWWTWj «f IxTixTitT •» riJ •*, 1« IxJ T*7 tTJ TWWTfT IWnRnV rJTlTJtM IWJ U‘J li'J' IWJ f«TW 

a -Priori Stgobrictn. • Arcbtd. Segunt. 

C a P v t IV. 



Ignificauit nobis vcn. fiatet q. b Archiepifcoplis Toletanus, 
quod cum in fua & contiguis dicrcefibus , approbantibus 
Regibus & Principibus hadfenus fuerit obfeiuatum, vt cleri- 
ci pro poirelfionibus quas emunt, vel alio modo habent, terrarum 
dominis nullum praiftcnc^fcruitium , vel d tributum : fratres militiae 
Calatrauenfis,Sc alij religioli Toletana:, & c Concliendicrcdis.huiuf- 
modi confuetudinem in Ecdcfiafticac libertatis pmudicium infrin- 
gentes , clericos ipfos ad praeftanda pro fuispofTe(Tionibusferuitia6c 
tributa cogere non verentur. Ideoque dife. v. mandamus, quatenus 
fratres 6c rei igiofos alios, vt ab huiufmodi clericorum moleftatione 
defiftant. monit. primifsa.per cenfuram Ecclcf. appellatione remo- 
ta cogatis. 


‘ T^Riom StooiMeiNSt.] Dubium de qua 
JL fede loquatur, an de Segobia, an de Seger. 
hc, vtraque enim Scgobriga olim dicta- vide- 
tur de Segobia , que cenjiantcr manfit juh ^{rihic- 
pifcopo Toletano. 

b SecvvTlNO Ah rniDIACONO. ] siguen^a, fub 
Toletano quoque. 

e Toibtaxvs ArciiihpIscopvs. ] Hic cft ille 
celebris Rodcricus Ximcnius, Cancellarius 
Caftcllcc, & feriptor Hiftoria: Hilpanica: qui 
obijt Lugduni anno 1245. tcftc Mariana lib. 11. 
caf. 4. & de quo I10C Elogium affert: fme tama 
"Viro ea tempejlate ntbil magne reigejlum ineenio. 
Exemptio de qua in hoc cap. ab omnibus 
tributis & feruitijs non (blum poffcffionum 
qua: pertinent ad Ecdefiam iurc dotis, vel 
fundationis, led etiam quarumcumque alia- 
rum, qua: a clericis iurc proprio adquiruntur, 
vnde originem habuerit apud Hifpanos com- 
pertum non cft Quidam in Toletano Con- 
cilio I. fub Rccaredo rege pijllimo id factum 
fuiffc exiftimit, in quo tamen nihil reperitur 
hac dere. In TolctanoTII. can. 21. fub code, 
ftatutum cft, ne (erui & Ecclcfiarum clerici a 
Indicibus, vel adoribus publicis in diuerlis 


angarijs fatigentur, ex quo conijcitur aliud 
non fuiffe antea definitum , quani quod d 
Conliantino in /. 2. C. de tfijc. c> clir. & Ca- 
roIoM. in caf. nf.Lb. 6 . Cafitular. flatutum 
cft. Imonominatimin Hifpania ius hoc fuit, 
vt vniucrfi clerici poffcffionum penfitationes 
filcalcs perlbltiercnt, idqucEpifcopoS,vtiu- 
ftum probaffc,conftat ex decreto Conftantij 
& Conftantis in I. in Armmtnfi. 1 5. C. Theod. de 
ipife. c> F.celef. Ita vt pratter vuuhi manfum, 
qui Ecclefiae liber ab omni tributo Ac feruitio 
relinqueretur, cetera poffefliones non exi- 
merentur in caf. 1. de cenfib. quod ex Conci- 
lio Hifpalcnfi defumptum effe feribit luo 
farte}, caf. 174. Decreti. Cum tamen Burchar- 
dus Vuormacicnfi tribuat caf. 52. ib. 3. & 
de hoc fidem faciunt omncsMSS, difit caf. r. 
in 1. Compilat. ^ 

e Siitv!T!vM.]ScrHitium hoc loco terrarum 
dominos fpedtare notant verba Honorij,fci- 
Jicct tam iurc fetidi , quam directi domini) 
quod ferui agris colendis adferipti pratfta- 
bant: ideoque & agri lertiilcs dicebantur ob 
tertam mcrccdcm vel .frufluum partem, Ac 
alia oblcqtiia perfonalia. Quod genus (cr- 
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liitij amiquiflimum deprehendere licet ex fertraditiertM, Injlitut.dercr.diuif. &Thcophi- 
Tacito hb. de rror.b. Goman. Fmmenti medum lus ibid. nem Tuluti nemine preprie non in* 
ftommufyautpttorhyauryeflisyTit Colono imungit, telliguntur Capitationes , icd agrorum, &: 
O feruus hadenus paret. Illa prxftatio vulgo poflclTionum ccnfus,qui cit onus fruefuum,* 
dicitur Leudum,xc\,Leudet in legibus Salicis, & I. 46. yt dtbuonbus. de lur. fijci y Dio Cal- 
in formulis Marculfi: alij vocant Laudum i Ciusbb. 52. &: l J hauorinus$cpc<, xvftu> e ro e >V*p 
laudando. Laudare enim & Collaudare cft tra* rrc ic fi«< iiotptccuteov yns, ,idcft, tnbutumpro- 
dere, appiobtox in l. diuortto. §.qucd inanno.Jf. prietjuod infertur pr» agns: quo nomine etiam 
folut. mairim. Sidonius fpi^.4. lib. 6 . ignotorum i^tclliguntur quee pro ftramentis & pabulis 
nobis hominum collaudante contraftkm. Qua! con- equorum penduntur , & Capita vocantur m /. 
firmatio in legibus Fcudoruin dicitur Inuejh- 17. C. Theod.de erogat, mtlit. annona. Annonas 
tura, cuius nomine foluitur certa merces, qua* O’ capitum de horreis conf luantur ; quod ex 
Ideo dicitur vulg^ariidiomatelift^wmwLfK- Ammiano Marccllino doftillimus olfen- 
defamium vocat Formula folennis Marculphi dic*Cuiaciusadrirttf. Cod. de an non. & capit. 
59. alias Lir.momum in jormul. 8£. Vllum 1 mpen- admimjh. Nihil hic de Capitatione, qua; lon- 
dant feruttium, yel Litimomum: vel Patronatus gc diiTimilis eft , & de qua Tertullianus in 
obfc<juium, formul. 95. alias vocatur Laudomi - Apologetico. Hominum capitajhpendio rrnh*,& in 
tuum Zazio. De hac praelatione bb.i. ftudor. 1 . 6 . c.Theodof. de collat . do»< a qua exilium* 
tit. i. & alibi fxpe. tur clerici , cap. /equ.hoc tic. 

«J T ribv t v m.] P joprietelpicit Principcs&T c Conchi-nsis uioeclsis.] Cuenca» vrbs pric- 
Keges ad quos onera fru&uum pertinent. §. ualida in finibus Celtiberia. 

M* «» EM ****»«•} «W 

a Afioricen. (y b Titden. Epifeopis. 


Capvt' V- 

i&gflpzk &aui nobis ven. f. n. Bracaren. Archiepifcopus queftione Non 
monftrauic , quod 'Rex Portugailen. non attendens quod J’™ 1 ' 
...i? feruus.feciidum Apoftolu.fuo Dominoaut cadit,autftat,cle- 
ticos,6t alios religiofos ta inciiminalibus.quaminciuilibuscaufisref- 
pondere compellit cotamiudice feculari: necconfidtrans quod d ob- 
lequijs adfer ipti diuinis ab.omni feruitute debent efle prorfus immu- 
nes > angiiijs, &C paraDgarijs fatigat eofdem : nec his contcntps eos 
ad mutos faciendos, vel reficiendos , necnon in expeditionem, 6t ad 
excubias , qu® illorum vulgari anundin®, vel atalaia dicuntur , irc 
cogic inuitos. Quiaigitur tantam Dei,& Ecclefi* iniuriam nolumus, 
jicut nec debemus, ®quanim4ter.fuftinere,pr^fertim cum K^riflimusini 
Ghrifto filius nofter^Fredericus R5. Imperator illuftris c generali lege 
fanxerit, vt omnes omnino Ecclefi®, &. Ecclcfiaftic® petlon® ab om- 
nibus fecularibus tallijs &c exadtionibus, angarijs, 6c parangarijs fine 
immunes; nec nili coram Ecclcfiafticoiudice valeant conueniri :difc. 
v. m. quatenus prxdidtum regem, vt ab omni clericorum,6calio- 
rum religioforumfuper his grauamirieconquiefcat, monere , ac indu- 
cere procuretis ; alioquin tam ipfum , quam alios ab huiufmodi te- 
meritate defi flere per cenfuiam Eccleliafticam appel. remota cogatis 


a a 
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a A Stomcevsi Eh scopo. ] Nunnio, qui 
./"Vades Epiftopales xdificauit apud Ma- 
jianam. ad Afluruni amnem, vndc 

vrbi & regioni nomen. Eil fub Archicpifco- 
po Compoilcliano. 

i>Tvdbnsi Episcopo.] Stephano, T<ty,inHif- 
panix mati Occano ad MinijSc Lamis oftia, 
iub Compoilcliano quoque. 

‘ Rex Portvgallensis.] Alfonfus i multo alf- 
domine, cognomento Craflus,qui coepit re- 
gnare anno i#ta. &. obijt anno 1225. vel San- 
ctio filio. a veiljfi forma cognominato Capcl- 
lo , qui circa annum 1243. regno pulfus tuar, 
ScToIeti confcnuic ,cum regium nomen tri- 
ginta quatuor annis fuftinuiiletdlujta primum, 
deinde nulla autoritacc. 


•* Oi>SE<cyiis adstricti divisis.] Haec eil ra- 
tio quavtitur etiam Carolus M. eap.116.fifi. 
6. Capital. Se qua adducit Eufcbim hl>. 10. cap. 7. 
dum ait cltricoi a ltgcalitnaiximi,~>i prcpricfcr- 
uiant, tu 'utiuiiuu i§i.i7»ptr«»ra) , de quibus 
omhibuslacc egimus ad titul. dtmmm.EccIcf. 
% Imperiali lege sanxerit. ] Intelligit con- 
Aitutioncm bndcrici 2. Imperat, hoc tc£. tir. 
pofitam ,/«pra, HacEdiBah. 

•Similem querelam aduersiis ■ Ducem & 
Magnates Succix de oppreifione Ecclcfiafti- 
corum ob exadtiones indebitas , & de priui- 
legiorum violatione habet Honorius nofter 
in EpiftcU( a Io. Vallonio edita 111 calce Vitis 
Aquilonis ) data Kcate, Idib. Aiigufti, an- 
noto. 


>tr . A & & & & & toto "tr & & -i/ & & & & & & & & L*u * 

JVJ rv*5 VrvT 

^ ^ V ^ 'l* ^ ^ ^ ^ 'i' ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V ^ V 

TITVLVS XXVII. 


Ne clerici , vel Monachi fecularibus negotijs 
fe immifeeant. 


Venerabilibus fratribus jM. Patriarcha Antiochen. 'vniuerfs 
Archicpifcopis , & E pifeopis , ac dilectis JUijs ceteris 
Ecclejiarum Pr alat is in patriarchatu Antio- 
cheno conjlitutis. 

C A P v T I. 

Vper fpecula. Gf infra. Sane licet fallax fit gratia cete- 
rarum fcientiarum , &: vana etiam pulchritudo, cum fru- 
mentum electorum , & vinum germinans virgines iuxta 
prophetam iit bonum fuper omnia , 6c fit pulchrum; quia 
tamen regulares quidam clauftrale filentjfiim legem Domini ani- 
mas conuertentem&fapientiam dantem paruulis , quam fuper aurum 
Sctopazion amare debuerant, refpuentes , abeunt poftveftigia gre- 
gum, &. illicite fe conucrtunt ad pediflequas amplectendas, qux 
plaufum defiderant populorum : contra huiufmodi praifumptores 
exeuntes ad audiendum leges , vel b phyficam , felicis memorix 
Alexander prxdeceftor nofter oliminftituit in Concilio Turon. vt ni- 
li infra duorum menfiumfpatium ad clauftra redierint, ficuc excom- 
municari ab omnibus cuitentur, & in nullacaufa, li patrocinium prx- 
ftare voluerint, audiantur. Reuerfi autem in choro £c Capitulo , & 





m 
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tnenfi, 6 c ceteris vltimi fiatiumcxfillant , &, nirifbiteex mifijjjjCQi- 
dia ledis Apoftolic*, totius Ipem promotionis amittant. Vetrim qpia 
nonnulli ex talibus propter quotumdam opinioncsdiueilas eSeiffa- . 
'tiones aliquas aflumebant, Nos volentes vt tales dc cetero tprio tacto 
fententiam excommunication^ incurrant , diftiitfte pnvipiendo' 
mandamus, quatenus tama diacefanis fic Capitulo ipifotum, quam 
& a ceteris Epilcopis in quorum dicecelibusjniiufmodi ftudenc tales 
fub. appell. obii excommunicari, & prxdiftis poenis obnoxij , pu- 
blice nuhtientur. 

»T Eots. ]' Legum. Civilium prohibetur 
i . fcientia clericis Se Monachis, fi/ifmtet 
litium CS" fotenfiam iifctptdtt»num tffictrt >r/uir, 
ait Ux, rtpttua C. dt tptfc. £ 9 * cter. Si pdtrcdmam 
%n foro fufctpiant , yc lententia legum Synodal. 

Xipllilini docet bb.j. Ium Crtcorem. non quod 
fciciuia legum fir prohibita , qux omnino cft 
necdTaria in caulis etiam Ecclcfiallicis. Iil 
autem ladhim ne a Theologi* & Canonica; 
doctrina; ftudio auocentur,qux e (t vera & le- 
gitima fcientia clericorum . Ideo leges ciuiles 
Exttm t vocantur, incan.18. synodi chtUtim. 
srapd t»i ?S» »•«*», vbi addit Ballamon, n apti 
r at 51 ;» «it ypafSt nfsi, #r« t »> i Hilu/ut 
triwtitxidj ,idtll,<i*tmuxpd fdpiemibdi <j»i fiat 
txtrdfcnptnrdm, ft u Gradi, funt compofita. Pcc 

Crzcos intclbgit Gentiles, vt alibi fatpe. 
k Physicum.] Hic non intclbgit Medicinam 
tantum, led etiam totius natura; Icicntiam ni- 
mis curiolain.vt a Tullio i. it Ndt.ito r. exten- 
ditur: Ph} licum enim fptcaidtmtm Ictuid- 


rtm rtdturt vocat ; & hoc prSbcipud verum 
de Mathematica, qu* vergit ad magicas ar- 
tes in «a. 36. Sjnodi Ldoiic. non quidem 
omni Mathematica , vt ibi retic aduertit 
Balfamo, quz in quatuor par^s diuiditur, 
Arithmeticam, Mubcain, Geometriam, & 
Aftronomiam, quam poftremam cantum a 
Canone prohiberi dicit, &: confirmat, It b. 
5. Bdfilic. Ita quoque interpretatur lib. 5! fttf 
ponfior. ai mttmgdt. Mdtct fdlrtatdtd.Dt: his la- 
tius in noftns Pardt^lii. 

c Hic notandum dl in omnibu% meis MSS. 
finem capitis hunc elfe, cum tamen in exem- 
plaribus editis lequantur hate Arba. Qmdtcrb 
TheoUgU &c. quibus haec conllitutio non 
tantum ad monachos pertinet , led etiam ad 
omnes clericos cuiulcumqjie dignitatis fue- 
rint. Quod a Raimjindo additum fufpicarer, 
nili abud Bonifacius VIII. in c ap. 1. in 6 . doce- 
ret, qui & hanc partem Honorio noftro 
tribuit. 


FINIS L TB R I* \T£ RT 1 1- 
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Q'V I N T JE 

COMPILATIONIS 

DECRETALIV M 

• LIBER QVARTVS 


TITVLV5 I.. 

. De fponfalibus, & Matrimonio. 

a Amalphitan. Archieptfcopo , & b Epifcopo Rauell. 
CAPVT I. 

NSINVANTE Sergio laico Scalen. ciue, noftro eft: 
Apoftolatui referatum , quod cum G. germanus fuus 
quondam Taram mulierem conciuem fuam in vxorem 
per verba defponfauerit de futuro, eo mortuo didtusS: 
id fibi licere exiftimans cum eadem T. matrimonium 
confummauit. Vcriimciim poftmodum didiciflet eidem mulieri co- 
habitare licite fe non pofle, propter impedimentum publicas honcfta- 
tis, ac propter hoc diuertilTet ab edMkjuiavcn. frater n. ‘Scalen. Epi£ 
copus ipfum.vt eamflfccipcret cogcrf contra iuftitiam nitebatur, fen- 
tiens fuper hoc indebite fe grauari, noftram audientiam appellauit^ 
Quocirca frat. veftra: mandamus, quatenus, fi eft ita, denuntietis eif- 
demS. 6cT. appellatione remota non efle matrimonium intercos. 



» A M»ipiiitanoA»chiepiscopo.] Anulfi 
regno Neapolitano. 

*> Episcopo Kavillbnsi.] Jfaut//o,ciuitas Epil- 
copalis in regno Ncapolitano,fub Salernita- 
no Archicpiicopo. Eft exempta in veteri Co- 
dice Preuihciali Romano. 


c Scaiensis Episcopvs.] Scoht in regno Nea- 
politano fub Archicpiicopo Amalphitano, 
'in eodem vctUCod. 

Exlppnlalibusde futuro inducitur impedi- 
mentum publicae honcftatis propter ratione 
Jlllatamin CAp. td s\»iunMm,dfnd Grtgor . hoc 
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quod in lege diuina Icriptum fit, uon lice- mc IcntirGlolTa in cap.ltterat. dcrtjlic.fpohat. 
re Iri iri fponlam fratris vxprcm ducere , cigin Et hanc*lcgis diuim interpretationem cx 
tamen IfX diurna loquatW de vxore. non de inore Romana; Ecclcfi* dcfccndiirc conie- 
foonfa ; quia apud Hebraeos cx lege. Mofis dfurat locus cfl, fi verum fit quod ait Balfamo 
fponfalia pro nuptijs regptabantur, vt & No- inrefponjittqpd interrogat. Marci fratrem polle 
utlla Alexi) Comnc«i > & ita intcll igitur Conon impune ducere fponlam frarris anteijuam cum . 
98. bjnodt t. m Tnallo, de fponfa qua - bene- edperbenedidhoneminitiaretkr,iTiMuTMOtTTfidrau 
dicionem acceperat. Publica; horif (tatis ittf- iuoacj-ndiiot «it - duri; ; qua; initiatio, feti* 
pedimentum ad Iponfam intcrpretatiooclc- benedidho fit ciim fides datur, & fponfalia 
gis traductum eft,& ita in prilcis canonibus contrahuntur per verba de prafcnti^ Etita 
inucniri notat (uperlcnpuo can.fi faii.it. rp.j. ‘dicit efie coniuctildincm in ommbut fere /tujhi 
2. Quod etiam effecerunt Gregorius I. &Iu- Ortetu parrtbtit,iicitdrTa< 7 }ctJ‘br rd uipnreu 
\iusincan. ftipuit ~yxorem,CP' ft<ju. exi. Et idetS ‘10 tou,i£ Vne di xroXr;. Hoc autem caput clt 
Alcxandcrlll. in cap. 1. hoc tit. in 1. Compilat, circa primiim gradum , vitra quem non ori- 
reddtt rationem , Quod e amnica obtalat rationi tur impedimentum publica hone(lats,& 
non prr»irM»,Canonk am rationem intclligit, ita concludit Concilium Triflentinum in eam. 
qua- defumirur cx allatis Cilionibus. Hinc S-jtJJ- 24. nifi tamen difpenfationis caula Ic- 
notandum per hanc interpretationem gra- gitimafublit.vt in cap. 5. ihiit. dicitur quod 

dus prohibitos a lege diuinaccnlcri,quitame hic Honorius dcccrqit clt mxtaftricti iuns rc- 
nonnificonllitutionibus Ecclcfiallicis pro- gulas, non quod difpcnfacioncm excluferit 
bibentur, qiiofcnfufatpiflinicvfum fuifleD. ii petita fuiflet. 

Gregorium, St alios ccnfcnilumpft , &opti- , \ , 

fifcl r.vj 141 r -T . e-- < I.I.I r.Rs r-T.- r.Trt MI — taM-% nfcn at 1 X 1 ajn MM rX., » - - fXi 
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1 Eptfcopo S lenit 1 e en. ^ 

C A P V T II. 


Onfultatjoni tuxbrcuiter refpondemus:hiulieres quae de 
more veniunt f> ad valuas Ecclefix benedicenda: cum 
tponlis, ibi reclamantesaffiimantfcnumquam in eorum 
lmttimonium confenfiflc, audiri fponlis lcgitimepro- 
bantibus contraiium non oportet , cum iegitynis &: ido- 
heis teflibus non debeat illarum limplcx affertio prxualcre. Sane illis 
qux benedidtiope recepta mox a fponlis aufugiunt ante carnis copu- 
lam fubfecutam, afferentes fe numquam in illos veraciter confenfiffc, 
fed metu illato compullasverbaprotulilfeconfenfus, licet animo dif- . 
fentirent , nonftatim efl audientia deneganda , fed de illato metueft 
Cum diligentia inquirendum :& fi talis metus inueniatur, qui cade-' 
re pdtuent in conflantem virum, erunt non immerito audienda:. 



»T? PiScOpO §tEWtcBNSI.] Sic iri MSS. in 
l*. vulgatis Bcfguciifi, corrupte. Sltmnih in 
Germania fub Bremenfi Archicpifcopo. Hic 
Epifcopatus cum alijsptribus in Cimbria 
Chcrfoncfo , circa annum 948. fundati funt 
per Othonem M. Imperatorem. 
bAc vmv a$. VMorcin notat quo fponfieln- 
tcquam bencdiSioncm acciperent a valuas, 
feu vclbbulum fiftebantur , vt fides carum ex- 


ploraretur ; & quia iam forte obfolcucr.n hic 
mos , Riimundus in compilatione Decreta- 
lium h*c verba, demote, omifit. Et quidem 
tunc demum fide data coronabantur a facer- 
dote, yt probatur ex Bptfi. 3. Michaelis feru- 
larij /16.4. /Hrij Gracoro.iiftac yiacibceai xafla- 
fiou; a<n9dreaotr,id cCIJln “Utro Sacerdos tantjuam 
puroi coronauerir, & ex Harmcnop. ad Can. >/- 
tim. rit. 2. /tfl.4. inquo^monachi prohiben- 
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tur tenere coronas nuptiales sipar^t yiuut. mr. Siti st fuiu/AtiTH matrimonium contra- 
'Sc Mattii. Blaitarcs in «/>. it motnmonij icfi- Iu Jocet. # 

fi.E ptfeopo Efculan. * 

C Apvt II L, 

VIS nobis litteris intimadi , quod P. ciuis Efculanus 
matrem cuiufdam puella: , qua: defponfeta, & tradu&a 
etiam ab eodem ante noucm annos ab ipfo inco- 
gnita debitum carnis exfoluic , iam fecundo iurauit 
ducere in vxorem mutuo intcrucniente confenfu, 
cfummodbid poflet legitimeadimpleri. Vnde ipfis a te contrahendi 
licentiam cum inftantia poftulantibus, fOpcr hoc nosconfulere vo- 
luifti. Nos igitur <;onfuI rationi tua: breuiter relpondemus quod efTe 
non poteft matrimonium inter eos. 

rat, & tradudta fuerat matrem ducere poflic 
qui illam dclpondcrat. Tradu&io, feu dedu- 
ctio in domum , nuptiarum lolcnnitas erat. 
Nonius dicit rnruiiirrr , itl efi tranfut ; tunc enim 
puella delinebat elTc in patris poteflate, quod 
tamen non femper verum erat: nam fi Ipon- 
lalia non prxceflcrant , m domum dedudlio 
non fufliciebat ^ I. 8-ff. it ritm nuptior. maxi- 
me (i immatura eiTct,vtrelpondit Papinianus 
ex lententia Labeonis in I. cum hicjlotm. §. fi 
ijuil fionfM.ff.it ion At. «r.Trir. >x»r. HlC 

autem non quaeritur an veri nuptiae lint, fcd 
tantum fponfalia quae lufliciuiir ad iuftitiam 
publicat honeftatis, quod tamen Concilij 
Tridentini decreto liiblatum ell, nec orituf 
impedimentum, etli per verba dc prarfenti 
fponfaba fadta fuerint ab impuberibus , vc 
Declaratio cenfuit td Ctf. it reformet. fiff.iq. 


a T~ Pi scopo Escvluno. ] vel Afculano,^#/^ 

I c oh. Dubium an lit Afcoli M archia An- 
conitanae in prouincia Romana , an Alcoli 
, regni Neapolitani.vrbs fuffragahea Archic- 
pilcopi Bcncucntani. 

Is qui delponfauit puellam , & deduxit in 
domum fuam, qua ante nouem annos inco- 
gnita ab eo deccilit, non potell contrahere 
matrimonium cum' matre , fiquidem poft 
leptimum annum ex fponfalibus impedi- 
mentum publica’ honeilatis nali^tur ; qliia 
tunc re<3e contrahuntur fponfalia ctm. >mc» 
J.f. x. & ante minor feptennio ccnlctur iudi- 
cio carere, vptefpondit AlcxiuS Patriarcha 
in con. j.ftntrnt. SjnotLl. it taP.n yautrrt tic ¥ 
citeor a urico atlwiyxtf : licet yxorit loco in io- ' 
mum eiut dtiuClo fit. Vnde hic fruftra quaeii- 
tum fuerat an cius quae noucm annos attige- 
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. • T1TVLVS II.- 

De Frigidis, & malcficiatiS. 

Epifcopo, & JMagijlro B. Canon. Ambiancnft, 

Capvt I. 

I T T E R JE veftrx nobis exhibitx continebant, quod 
cum caufam matrimonij.qux inter Adatilda mulierem, 
& Albeiicum viium cius Attrebatcn. dicrcefis vertitur, 
vobis fuifleta bonxmemoiix Innoccntio Papa prxde- 
ceflore noftro commifla, difta M. propofuit coram 
vobis, quod cum iam odo annis elaplis didto A. fuifiec matrimo- 
nialiter copulata, &c diu cohab:tafl'ec eidem , numquam tamen licet 
cftet viripotens ab eo cognita fuerat, fed adhuc integra permanebat, 
eo quod prxdidtus vir eius non habebat potentiam coeundi . quare 
* petebat inter eos diuortium celebrari. PrxdidVus vero A. nihilominus 
fatebaturquod numquam illam cognouerat, licetad eiusobfequium 
fe facilem exhibuerit paratam, fed tamen fc habere potentiam co- 
gnofcendi alias aflercbat. Vos verone id forte confiteretur in fraudem, 
a matronis bonx opinionis, fide dignis‘acexpertis in opeie nuptiali, di- 
dtam feciftis infpici mulierem, qux perhibuerunt teftimonium iplam 
•adhuc virginem permanere : poftmodutn per presbyterum , de cuius 
parochia vir prxdidtus extitit, feciftis diligenter inquiri , vtrum vir ip- 
fe alicam cognouiflet, nec fer inquiiitioneni iplam vobis conftare 
potuit aliquam efl'e«carnaliter cognitam ab eodem. Jpfis autcin viio 
& muliere frcquentercomparcntibuscotam vobis, acmulicie inftan-. 
ter diuoi tium requirente St dicente, quod mater efle volebat, St filios 
procreare : viro autemdicente qj^od paratus erat ftate conlilio,Scvo- 
lur.tati Ecclefix, iniunxiftis eifdem, vt humiliter reciperent & agerent 
penitentiamdecommiftis.fi fotteplaceret Deo, qui mattimonij fuit 
inftitutor St autor, vt opus matrimonijconfummaient, qui poftpluies 
terminos ad commanendum libi a vobis indultos,ad veflram reuerfi 
prxfentiamconfona voce dixerunt, quod non poterant carnaliterco- 
mifceri.propterquodde ipforum confenlu cauftrm huiufmodi Apo- 
ftolico duxiftis iudicio relinquendam. Vnde vobis iterato per Apofto- 
lica feripta mandamus, quatenus.fi recolitis rem taliter fc habere , & 
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rali Ecclefije Gallicana; confuetudine , vt cft 
in integra Decretali ctp. j. eod. quam non 
etiam integram Compilator appofuit ih cap. 
a. apud Gregor. Laurentius vero Gloflator vt 
tueretur morem Romana Hcdclie , eundem 
locum habere contendit vbi dubitatur dc 
frigiditate, & tunc qui non pol cft habere vc 
vxorem , habeat vt fororem , quod confdium 
non prxccptiim efle dicic Glofla : laltcm tric- 
nium cxfpc&an debet, NotelLe Iuftm. ai. 
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vobis conftitit, vel adhuc conftiteritprxfatos virum & mulierem in- 
fra prxdiitos oito annos per continuum triennium inlimul habitafle, 
jpfis cum feptima propinquorum manu iuramento firmantibus, fe.ne- 
quiuilfe carnaliter commifceri, proferatis diuortij fentemiam in- 
ter cos. 

P Roptct frigiditatem, vel maleficium (olui 
matrimonium tandem decretum cft 1 
quod primum Ecclefia Romana non proba- 
bam ita vt frigiditas ncC impediret, nec foluc- 
tct,quod abrogatum cft per ctn. fi per for ru- 
ri<u. }j- 7. 1. ii nempe impedimentifm (it per- 
petuum , alias non; qua: fuit opinio Hugolini 
contra cos qui Romana: Ecclefia: conliietu- 
dinem tuebantur, in cep. 2. & j.fiwwrir.in I. 
ccmpiUt.qux duo capita ideo in compilatione 
Cregorij prxtcrmifla fuerunt , recepta gene - 

TITVLVS III. 

De dote poli diuortium rellituenda^ 

* Xanton. & b Lcmouic. Efiifc. & Decano Bttrdeg. 

Capvt I. 

lucrcndiiTimus in Chrifto filius n. H. Rex Anglorum il- 
luftris olim nobis fuam querimoniam deftinauit, quod 
cumnobilis vir e Hugode Lefiniano , Gomes Marchiae 
quondam iurallet , quod fotorem fuam quamcitc^nubi- 
lis elTct, duceret in vxorem , ac incerim ciuitatem Xan- 
ton. 6c infulam Oleronis, cum alijs terris redditibus, quos clarat 
hiemorix I. Rex Anglix pater eius cum ea fibi tradiderat, fideliter 
cuftodirct.nec vmquam aliquid faceret , per quod polTet huiufmodi 
matrimonium diitmbari ; idem contfh fuum, & aliorum qui fuperhoc 
iuraucrant, veniens iu ramentum, a matrem praefata: I. quondam regi- 
nam Anghx, qux fponfalibus contraitis inter eos confenferat, fibi fi- 
cut fieri potuit matrimonialitercopulauit, nihilominus prxfatam fi- 
liam eius cum ciuitate detinens,ac alijs fupradiitis ; vnde nos ipfi Co- 
miti dedimus in prxeeptis, vt reftitucrct JpfiRegi fororem fuam cum 
ciuitate, ac alijs fupradiitis, necnon cum fru itibus quos perceperat ex 
eifdem. 
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a T 7 Piscovo Xantoxensi. ] Sic legendum, 
r. Hcnrico 39. Epifeopo. 

LemovicenS! Episcovo.] [oanni dcVcyrat, 
vel, Verae, 55. Epilcopo, vexato a Rege An- 
glii, vcljBctnaido de laucna,leu,Sauctia 5 6. 
Epilcopo. 

c Hvoo de Lesiviako Come v M archiae.] Hic 
locus cft lingularis, plene enim hiftoriain 
nobis exhibet de fponlalibus Ioanna: filia: 
loannis Anglia: regis cum Hugonc Comite 
Marchi:r (& cius orcumftatnijs ) quam Mat- 
tharus Paris tantum delibat fub Ioannc Paj. 
2:9. tdir. Tigurina: refert enim fblum dictum 
lo.iwncrn Icripfiflc iufiitianjs fuis de Icaccario: 
Quia fniii 1 rati alum erat inter nos £j> Comitem 
Marchite de fi ha nojlra loarma , filio fuo danda 1» 
'txorem,rdeiconcefsimus. In hoc tamen difcrc- 
pat ab Honorio, quod Ioannam patiam fuiflc 
filip Comitis dicat, Honorius vero ipfi Co- 
miti, nec vllus alius Hiftoricus Anglia: , quod 


fciam , hanc hiftoriam attingit. Porro haec 
Ioanna nupftt poftea Ajcxandro Scotorum 
Regi. 

d Matrem pk aefatae I. qvondam reginam 
Angliae. j Ifabcllam, filiam Comitis Kngo- 
lifmx, quam ioannes rex Anglia; duxerat 
vxorem, celebrato diuorcio inter eunt, Bc. 
Hauuifam Comitis Glouernix filiam, eo 
quod affines c fient ; & quam idem Comes 
Hugo cognomento Brunus Comes Marchix 
per verba de prarienti in luam receperat , an- 
tequam regi Angloruin dcfponfarctur, cui 
poftea hac de cauia fuit publicus inimicus, ve 
referunt idem Mateh^us Paris fub Ioannc fig, 
192. difltt edit. Ttgunnx, & Guill. Brito Phmffi- 
dot Lb. C. Poft mortem loannis didus Comes 
Marchix fpreta Ioanna filia fua>Ifabcllam vi- 
duam eius matrimonio fibi copuIauir,qux 
fax fuit belli inter maritum, (anttum Ludoui- 
ou m , & Hencicum III. Anglia? Regem* 


FINIS LIBRI QyARTI. 



b b 


Digitized by Google 




QVINTiE 

COMPILATIONIS 

DE C RE TALI V M 

LIBER QVINTVS 

TITVLVS I. 

De Simonia. 

VNIVERSIS ABBATI BVS> ET FRATR1BVS 

Cijlercienjis Ordinis. 

CAPVT I. 

a ?. E Dei Ecclefiam,quamlauit proprio fanguine Iefus Chri- 
is ftus, macula foeditatis coinquinet, ruga duplicitatis de 
% formet s cupiditatis fpurcitia omnium malorum tadix, Sc 
| , y £ venalitatis deformitas, quali ruga fub confuetudinis prx- 

cextu contra<5ia,eliminandxiunt penitus ab eadem, vt difpenfatio 
mvfteriornm Dei, & ipfa myfteria gratis accepta, Giezitica prauitate 
prorfus abolita, charitate gratuita conferantur, qux vendere , fcu 
emere qu'amdeceftabile,quamvepericuIofum exliftat liquido perpen- 
di poteft, ex eo, quod Dominus vendentes Sc ementes oues 5i boues 
ciecit de templo , 6c cathedras vendentium columbas euertit ; in 
ciedtione denique vendentium & i ementium facinoris inquinantis 
verorumque exprimitur deceftatio }&£ in cathedrarum euerfionemo- 
ftraturcuipoenxfubiaceant, hi quiprxfunt, vendentes Dei dona &C 
Ecclcfixfacramenta. Vtigicurhuiufinodi facinusquos coinquinat, £c 
xquat prxlatos Sc fubditos non pofTit inficere, quoquo modo aufto- 
ritate Apoftolicadiftriftius inhibemus, ne quis Arcbicpifcopus, vel 
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Epifcopus , Archidiaconi , vel Officiales ipforam a quoquam in Ab- 
batem eleito pro benedidtione, feu inllallatione , vel recipienda pro* 
ieifionc , ab eo.fub fonfuetudinis prxtcxtu cuiufquam.palefridum, 
feu aliud quidquam quocumque nomine ccnleatur , exigere, vel ex- 
torquere prxfumatj vobifquefub praetextu huiufmodi exadla taliter 
ne pulletis interdicimus.quum non folum amalo, feda mali lit fpe- 
cieabllinendum. Inftallationis quoque folennirates fieri prohibentes 
adijeimus, vt Archicpifcopi , £c Eprfcopi ea fint forma profeffionis 
contenti, qua: ab originevefttiOrdinis nofeitur inftituta, cuius teno- 
icm ad maiorem euidentiam huic noftrx paginx duximus infeten- 
dum: Ego frater Abbas, Cifiercienfs Ordinis, fubiedionem.reutren- 
tiam, & obedientiam d Sandis patribus confit ut arn , fecundum re- 
pulam Sancti Benedidi, tibi Domine Eptfcope , tuifejue fucce [fori- 
bus canonice fubstituendis , & fanda fedi,faluo Ordine meo perpe- 
tuo me exhibiturum promitto. 

H Vius capitis pars quaedam refertur apud fliones, Vctcdarij dicebantur ,»apiVeroj in U 
Gregor. Vetat Honorius promiiallatto- "vir. C. eod. 1 . 50. C. Theodof. eod. apud Symma- 
*ic Abbatum Ciftcrcienfium Palcfridum, vd chum Eptfl. 14. h b. 7. quod probat Cuiaciua 
quid aliud exigi. Idem de Pri-monilratcnli- cx EpiJI. lultani Aelio Efifeopo, iyeua,- 

bus Innocentius III. Ep. 178. &c 528. /ib. 1. Quid rt tSnteoalte h't/t‘ reo rparovidur* iuoo, «) 
lit Palafrcdus, & vnde dclcendat,oon moror. Sti erapirrucptldcd: Vtent aurem htbiculo publico 
A Paraucredis deduci docuit Cmacius ad yppeadnoflramcohartcnit&lBoPiitppo ; &vt 
lit.Xod.it co, fu poblico. Erant Vercdarij, qui omittam locos innumeros Capital, tk legum 
curfuipublico delimabantur equi minores & antiptmm,ic Cafliodori 5. Vanar, certum eft 
velociores ; Paraucredari) vero maiores & veram cfle diliin&ioncm Cuiacij, nam &I10- 
agminalcs qui quando aiTumercntur ad cuc- die maiores equos vocamus, vulgo Paltfroii. 

wwmutiwun»muBitmt»mu«»UBiti»mm»«» »u i mi iii i i u i m > 

a Sandi Petri Viui, Senon. Abbati , Conuentui. 

C A p vt II. 

Vpiditati quorumdam, qui quafi columbas in templo ven- 
dentes facere folent exadtiones , 6c extorfiones turpes 6c 
ptauaspro confecrationibus Epifcoporum, benedidtioni- 
bus Abbatum , Sc ordinationibus clericorum, prauitatem huiufmo- 
di intendendo defendere per confuetudinem longo tempote obfer- 
uatam , tam in Latcranenfi, quam in generali Concilio fuit lalubri- 
terobuiatum,confuetudine huiufinodi, qux corruptela magis dicen- 
da cft, penitus reprobata, &tftatuto, vc nemo pro his frue conferendis, 
fiue collatis aliquid quocumque prxtextu exigere , aut extorquere 
prxfumat. Nos igitur vtriufque Concilij conft itutionibus inhxrentes, 
autoricate prxfcmium firmiter inhibemus , ne quis pro benedidtione, 
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fiue inftallatione Abbatum , qui admonafterij vcftri regimen fuerint 
affumendi prasfumat aliquid avobisexigeres aut praetextu cuiufquam 
confuetudinis extorquere 5 vobis nihilominiifindulgcntes, ne quid 
inuitiobeaufasdare teneamini fupradi&as- 


a A Beati S. Petri Vivi.] Huldcrico, vel Oripn. Btntdtft. Quf pertinent ad hoc cap. 

jfi.Htigoni Abbatibus huius nobiliflimi late dilcuflimus in caf. titudimtum.fufr^de 
MonafterijjOrdinisS.Bencduftijfundati anno emfuemd. 

507. a Theodcchilde.Vide Mirarum c»f. 15. 

Fijlorienji Epifcopo. 

CapVt III. 

D noftram noueris audientiam perueniffe, quod cum olim 
inter conuentum monafterij Sanfti Bartholomasi Piftorien- 
fis ex parte vna, St 1 Abbatem fandti Ioannis Parmenfis ex 
altera , fuper eo quod di&us Abbas praefatum monafterium 
fibifubefle dicebat, coram Archipresby tero Stconiudicibus fuis au- 
toritate Apoftolica quasftio verteretutj nominatus Abbas , pendente 
litccoram iudicibus memoratis, omne ius quod afferebat in prasdi&o 
monafterio fe habere , ac idem monafterium tibi de fafto, cum de iu- 
renonpoffet licut conuenit , non attendens quod Eccleliaftica, ac 
monafteriadiftrahi nequeant fine vitio limonia, tamquam vile ali- 
quid pro certa vendidit pecunias quantitate, in ipforum , & eiufdem 
monafterij prasiudicium non modicum Scgrauamcn. Poftmodum ve- 
xo tu, vnde miramur plurimum 6c mouemur, non confiderans, cum 
quanta feueritate Dominus de templo expulerit vendentes pariter 6c 
ementes , occafionc huiufmodi venditionis a ptacmiffo conuentu iu- 
ratoriam St fideiufforiam cautionem per violentiam extorfifti, vt ven- 
ditionem ratam haberent eamdem, Sc contra eam de cetero non ve- 
nirent, in eos qui contra venditionem ipfam venirent, feuconfilium, 
vel auxilium fuper hoc conferrent eifdcm, excommunicationis fen- 
tentiam temeritate propria promulgando. Quare fuit nobis humili- 
ter fupplicatum, vt ficut venditionem fanfti Thomas Piftorienfis, fic 
St iftam irritare mifericordirer dignaremur. Nos ergo fraternitati tuat 
deferre quantum cum Deo, Sthoneftatc poffumus cupientes , deuo- 
tionitux madamus, quatenus his qua: per te miniis prouidefaftafunt 
in hac parte rcuocatis.prouidepcrte ipfum , fapefatum conuentum 
aiuramentis,Stfideiufforescoruma fideiuffionibus quas ab ipfis pro- 
pter hoc diceris extorfifTe abfoluens penitus , St prasfatam excom- 
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municationis fcntentiam fine qualibet dilatione ac difficultate re- 
laxans, ipfos occalione huiufmodidececeronon moleftes. 

, A Bbatem S. Ioannis Parmensis.] Cele- Ioannis Euangeliflae, Ordinis finiti Augu- 
_/\bris Abbatia in duitate Parmcnfi S. ftini. 

TITVLVS II. 

De Magiftris. 

Capvt I. 


VPER fpecula.©" infra. Cum itaque de lingulis prouin- 
cijs puella: lpeciofx ac virgines pro rege Aftueio^qui 
bcatitudo dicitur, per ancillas quaeri debeant, & adduci 
ad arcem dcmaniaciuitatis, Sc per manum Aggci mun- 
dum muliebrem accipere , neceflariorum videlicet ful- 
cimentatvolumus&c mandamus vt ftatutum in Concilio generali dc 
Magiftris Theologis per lingulas metropoles ftatuendis inuiolabili- 
ter obleruetur; decernentes infuper de conlilio fratrum noftiorum 
ac diftritfte prarcipiendo mandantes , vtquia fupcrhoc propterrarita- 
temmagiftrorumfe poflent forlitan aliqui cxcufare ; ab Ecclefiarum 
Praelatis & Capitulis ad Theolo^ix profeffionis ftudium aliqui doci- 
biles deftinentur,qui cimi dotfti fuerint in Dei Ecclelia vclut fplen- 
dor fulgeant firmamenti, ex quibus poftmodum copia poffit haberi 
dotftorum , qui velut ftellx in perpetuas aeternitates manfuri ad iufti- 
tiam valeant plurimos erudire, quibus li proprij prouentus Ecclclix 
non fufficiunt , praeditfti necelfana fubminiftrcnt. docentes vero in 
Theologica facultate, dum in fcholis docuerint, & ftudentes in ipfa, 
integre per annos quinque percipiant de licentia fedis Apoftolicae 
prouentus prxbcndarum ,& beneficiorum fuorum , non obftante ali- 
qua contraria confuetudine vel ftatuto , quum denario fraudari non 
debeant in vinea Domini operantes. Hoc autem inconcullc volu- 
mus obferuari , firmiter difponentes quod * feriamus poena debita 
tranlgrclfores. 



H Vius Decretalis tres fiint partes , vnain 
ctp.fuptr [pccult, Bf clcr. *9el mtnucbi. 
altcrainWw^.&j. in/r«,rif.<fc PnWig Hoc 
autem capirc Honorius rcfpicit tam Conci- 
lium; Latcrancnfc habitum fub Alexandro 
III. 'quam Concilium generale fub lnno- 


centio III. etiam Laterancnfe didum , 
qux tamen nominum diflindio vulgo adhi- 
betur vt lam notaui , vt conflat ex ctp. 
2 . /«fr.i, de ftmonis. Hic Honorius quod 
hifce Concilijs de d odoribus Theolo- 
gis nondum erat plene oblcruatum , vt in- 
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tcrim Theologi* ftudiuin procureuir reme- cap. 5. fyuodi Vernis habita:, Ffrixt Illum ptjlc- 
dium adhibet, nempe vt integre frudius prx- rati "Viiji, & in cap. 6. de reb. Ecclef. alien. A na- 
bendarum fiiarum recipiant ab(cntcs,vry»^rj thematcfcriatnr, quod cft iacult Cr mucrone fpiri- 
til. de cler.nonrefid. didtum eft. tuali percutere in can. 7. Concil. Mogunt. aUjlt 

'FfRiAMvs.] bcrire, cft hk excommunicare gladw mConcilio Turon. 2. 



De ludiis & Saracenis. 


Omnibus Archiepifcopis , & Epifcopis per regnum 
H ungar t & confit tutis. 

Capvt I. 

Ntelledto. Cf infra. Ad hic dc diferetione ?eftra mica- 
mur, caufam contra vos admirationis habentes , ex eo, 
quia quum* in Toletano Concilio ftatutum fuerit, Sc 
in generali poftmodum innouatum, ne Chrifti blafplrc- 
mus publicis officijs praeferatur, quum nimium fitabfur- 
<lum , vt tales in Chiiftianos vim exerceant poteftatiss vos, vt intel- 
leximus conniucntibus oculis luftinetis per ludios atque Paganos 
ftatutum huiufmodi violari.quamquam publice in fynodis veftris pro- 
tuleritis excommunicationis fententiam in omnes, qui eifdem officijs 
prificcrent infideles :& idem Rex nobis iamdudum direxerit feripta 
fua, in quibus lege perpetuo duratura fc ftatuiftc dicebat, ne in regno 
Hungarii vllo vmquam fuo, vel heredum fuorum tempore tales pri- 
ficiantur officijs fupradittis. Audiuimusinfuperquod Saraceni perdif- 
fimulationem veftram b multa in partibus veftris habent mancipia 
Chriftiana, qui cum emant libere , quando volunt pro arbitrio fuo 
dominantur eifdem, fecundum ritum ipforum ea viuere compellen- 
tes. Priterea , quod eft plurimum miferabile, nonnulli ruftici Chri- 
ftiani fponte fe ctansferentes ad ipfos, 6c eorum ritum fettantes , Sa- 
racenos fe publice confitentur, ex eo quia in plurimis lenior Sarace- 
norum condicio quam Chriftianorum exiftit. Quia vero negligerc, 
cum poffitis perturbare peruerfos, nihil cft aliud quam fouere, ac con- 
fentire videtur errantibus qui vitijs & peccatis qui debet corrigere 
non occurrit 5 ita in hoc negligentiam veftram redimatis per diligen- 
*iam fubfequentem.quam maiorem folito adhibere curetis, ne Chri- 
ani nominis contumelia in vos cadere dignofeatur , & nos peccatu 
mfinodinegligentix tam intolerabilis > qui quum fit nimia culpi 
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adnumeraripoteft, non cogamur durius exprobrate : nefas cft enim, 
vifacribapcifmatisvnda renatus, infidelium ritu , vel conueifacionc 
fixdetur, aut religio Chriftiana fubicrfta infideltbus polluatur , feti 
blafphemus ipfius , redemptum fanguine Chrifti Domini obnoxium 
detineat (cruituci. 


• TN T OLEtANO Co NCll. 10 .] IV- Sifc- 
' J, nandi regis anno 3. Chrifti vero anno 63 4. 
Iu da 1, qubjue cx rorum fangutne funt prognati, ad 
pubicos Magjlratusnt admt:isntur,2lt Concili u: 
& in V. Concil. Toletano, Chintilx regis an- 
no 1. Chrifti vero 636. fancitum , N 1 Rex 
regno inauguraretur prsuftjudmvonccptis “verbis tu - 
deorum gtnts fe hiud^umjunm opem luurum 1»- 
ratus iacne pcrmijfurum quidem “>t quifquam d rr- 
ligtcne Chrtjliuna alienus toto ditione impune T/i- 
tum ageret. 

bMvLTA HABENT MANCIPIA.] HoC C3p. HonO- 
rius refert fe accepifle edicta contra Iudxos 
a rege Hungarix , quem conftat ex hiftoria 
Hungarorum fuifle Andrxam , & fine dubio 
luifillc ad Honorium ea, qux a prxdcccflorc 
fuo Colomano ftatuta fuerant , vt patet ex 
ipfius Decretis, (ii. a. quibus hxc prxeipue 
continentur de quibus hic agitur. Tantam 
autem perniciem Hungarix interebat Iudxi> 
vt cos tandem Ludouicus Rex ab Hungaria 
omnino exegerit, qui exacti Auftriam & Boe- 
iniam inundarunt, vcfcribitBonHiiiiiSjPreadr 
i.hb. 10. Iudxis autem Chtifttana habere ma- 
cipia omnibus legibus vetitum eft,/. tnica, C. 
ik Cbrijhanamannp. Nou.i^q. cap. 2. & de his 
pluries in legibus Vuifigothorum , quarum 
sutorem Chindafuintum quidam cftc exifti- 
hiarunt, mcliusquam Vuambam ; ille enim 
tnentionem facit Recaredi prxdecelToris fui 
in cap. 13. ht. £2. & in alijs pluri b us locis hoc 
vetuit de quo hic Honorius. Sed & nutrices 
Chnftianas ad lallandos pueros Iudxorutn 


conducere vetat Clemens IV. in Epijl. quadam 
M. S. & de his cnp . 13. hoc ttt. Vide quoque 
conftitutionem Bernardi Archicpifcopi Tar- 
racon. anno 1273. hac de re. Rationem veto 
cur ab omni hominum confortio Iudxi ar- 
ceantur reddit Diodor. Siculus bb. 40. niroof 
yctp ditarrar i 9 i tor , dstcitasriirtos th «t T ®psc 
a"xx 0 ibruc itnui^iae, ty uoMulom inoRatt- 
Seitar erdnaf. id cll, fotos enim eoi ejje qui cum 
alijs gentibus nihil habent commune , O omnes in 
hofiium numero ponunt. Et vbicuinquc pedem 
fixerunt fuinmas opes compararunt , vt de 
Magdeburgcnfijflc Hallcnliciuitatibusfcribic 
Krantzius bb. 8. Mttrop. cap. 23. De Saracenis 
ide m fere non omnino ius ftatuitur , qui qui- 
dem aludxis defecerunt, & quos primum di- 
ctos Agarcnos feribit Agobardus bb. de infc- 
lent. luditor, ab Agar anctlia, Sc Saraceni didi 
aSaravxorc Abrahx, vt fcnbit D. Hieron. 
quem Scaligcr non iurc carpit , cum ait eos 
nomen fuinpfiifoa Saraca regione Arabix; 
fcdnon videt Saracam regionem didam fuif- 
fe a Sara, ficut Agaram regionem etiam Ara- 
bix ab Agar, & inde Agarenos , qux omnia, 
& ius diucrfum inter cos fuse tradaui in Paro- 
titis. Aludxis etiam Samaritani manarunt, 
& apud illos hxretici habiti funt,de quorum 
opinionibus in Decreto S. Eulogij apud Photium 
in Bibbot. &fcmperinfcnfos valde fuifle feri- 
bit D. Hieronymus. Ideo & omnibus mune- 
ribus & otficijs publicis, ficut Iudxos priuari 
voluicIuftiniaii./Viweiia 144. 
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TITVLVS IV. 


De Haereticis. 


Fredericus Imperator. 

C a v v t I- 

AC edictali, £5* /«/ri. Catharos, Patarinos, Leoniftas, 
Speroniffas, Arnaldiftas , Circumcifos , & omnes hxrcti- 
cos vtriufque fexus,quocumque nomine cenfeantur a per- 
petua damnamus infamia, b diffidimus, atque bannimusj 
cenlentes vt bona talium confifcentur, nec ad eos vltcrius reuertan- 
tur, ita quod filij ad fucceffionem eorum peiucniic non poflint : 
quum longe fit grauius xternam, quam temporalem offendere ma- 
jeftatem. Qui autem inuenti fuerint fola fufpicione notabiles , nifiad. 
mandatum Ecclefix iuxta confiderationemfufpicionis, qualitatem- 
que perfonx, propriam innocentiam congrua purgatione monftra- 
uerint, tanquam infames, banniti ab omnibus habeantur : ita 
quod fi fic per annumpermanferint, extunceos ficut harreticos con- 
demnamus. Statuimus etiam hocedidtoin perpetuum valituro, VC 
Poteftates, vel Confules, feu ReCtorcs, quibufeumque fungantur of- 
ficijs.pro defenfionc fidei prxftcnt publice iuramentum, quod de 
terris fax iui ifdiCtioni fubiedt is vniuei los hxreticos ab Ecclcfia deno- 
tatos , bona fide , pro viribus exterminare ftudebuntj ita quando- 
curnque quis fuerit in Potcftatcm fiuc perpetuam, vel temporalem 
affumptus , hoc teneatur capitulum iuramento firmares alioquinncc 
pro Poteftatibus , nccproConfulibus habeantur , eorumque fenten- 
tias decernimus ex tunc irritas inanes. Si veto Dominus temporalis 
requifitus 6c admonttus ab Ecclefia terram fuam purgare neglexerit ab 
hxreticaprauitate, poft annum a tempore monitionis elapfum, terra 
ipftus exponimus Catholicis occupandam, qui eam exterminatis hx- 
reticis abfque vlla contradictione poffideant, &c in fidei puritate con- 
feruent, c faluo iure Domini principalis, dummodo fliper hoc nullum 
prxftet obftaculum, nec aliquod impedimentum opponat : eadem 
nihilominus lege feruata contra cos qui non habent dominos princi- 
pales. Credentes prxterca, receptatores, defenfores, &.fautores hx- 
leticorum bannimus, firmiter ftatuentes, vt fi poftquam quilibet taliu 

fuerit 
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fuerit excommunicatione notatus, latisfacarc contcmpfci it infra an- 
num, extunc ipfoiure fit fadtus infamis, ncc ad publica officia , feu 
coniilia, vel eligendos aliquos ad huiufmodi, ncc ad teftimonium 
admittatur > fit etiam inteftabilis , vt nec teftamcnti liberam habeat 
fadtioneni , nec ad hereditatis fucceflionem accedat. Nullus prxtcrca 
ei fupcr quocumque negotio, fed ipfe ali j rcfponderc cogatur :quod 
fi forte iudexextiterit cius fententia nullam obtineat firmitatem, nec 
caufx aliqux ad eiusaudientiam perferantur : fi fuerit Aduocatus eius 
patrocinium nullatenus admittatur , fi tabellio inftrumenta confetta 
per ipfum nullius penitus fint momenti. 


a T~}ERI*ETVA D AMNAMVS INFAMIA.] Alijsdi- 

JL cicur rijjamiaj apud D. Anguftinum in 
Quaflion. "Vrf. Teflam.de alibi, vt do&iflimcad- 
ncrtit Cuiacius ad Paratui Cod. Exqmb. caufi 
rufam, irroget, jchtm inftmu vocat Vopifcus,»» 
Aurei alij “Vulnus fama. 
b Diffidimvs. ] Diffidere , idem cft quod viffi- 
ductare^Sc Dtffidare,c[iiod nos, Dejficr ,& inimi- 
citias denuntiare. Vuillclm. Malmcsbur. hb. 
2. loquens dcStcphano rege-, More maiorum eis 
amicitiam interdixerat^quod i ffidare dicunt. In le- 
gibus Scotorum & jugiorum, ^cnit/r»rf 3 quoquC 

eadem fignificationc vfurpabatur. I11 Bulla 
Marem i V. Ex poenis impofitis contra diffidantes , 
feu acuidantes perfonas Ecclefiajhcas ; & in Con- 
ftitutione Ximcnij dc Luna , Archicpifcopi 
Tarracon. anno 1518. Pradectfforum nojlrorum 
condemnauerunt abufum execrabtltm diffidandi 
perfonas Eccltfiajlicas 'Vefligijs ink arentes , flatui* 
n>ut, V fi quis diffidaueritjjeu aemdauerit^ dtffidan , 
feu aemdan fecent &c. Hanc Diffidationcin 
Taidam vocant leges Saxonum, Frifionum , 8 c 
Longobardorum , vt notaui fupra ad Tituide 
Trcuga, O Pace. Veteres vocaffc Clarigationem 
quidam voluit ex Gellio hb. ifi.cap. 4. quod 
tamen uon ita cft, fed Clarigare dicitur,quorics 
repetitur, aut rapitur ab vno quod alius alteri 
debet, vt notat Cuiacius ad Titui. Cod. qua fit 
longa confuet. Diffiduciare autem non cft fo- 
liim inimicitias dcnunciare,fed etiam ius ha- 
bere vt bona hoftis occupare liceat. luo Car- 
notenfis Epi(l. 22. Me dffiductafiis , C 5 * bona 
Epifcopalu domus diripienda aduerjarijs nojlris ex- 
pofuifiis . Id. Eptfi» 17$. 


c S alvo xvre Domini principalis.] Princi- 
palis cft Dominus fcudi,ad differentiam Do- 
mini generalis, qui cft Rex, aut Imperator, 
aut Dominus fupremus, vt diftinguit Fride- 
ricus hb. 1. Conflit. Sicul. tit. 9 1. Occafione Domi- 
nij generalis , quod in rebus C* turibus omnium 
fubietlorum nojlrorum babemus.de infra-' fed fi quas 
rationes Cpiur a Cafananinoflrim rcmcuwJUbet pfi 
fi fj oris habere curiam nojlram confidunt. Qua: 
magna Feuda dicuntur eod.hb. 4. cap. qi. feti- 
dum regale^tit. de feudo M archia hb. i.fcudor. dc 
tit . 10. lib. 2. Et hi Principales Domini dicun- 
tur ad differentiam dominorum foli, quos 
Dtreflos, vulgo vocamus, alias dicuntur Do- 
minipriuati, quiius habent in bonispofleffo- 
ruin,ccnfuale puta, vel ccfpitaricuin , leu 
agrarium in frumento pendi folitum,/. 2. C. 
Tlscod. de “Veter an. fine praaudido Dominorum 
prouentuum. Agrarium in formulis Marculphr, 
Hi etiam Domini dicuntur pcrfbnarum,put£ 
libertorum, vel Aldionum^ui alias Liti , alias 
Ff catini vulgo vocantur, in legibus Longobar- 
dorum, & alibi palfim. Dc dominis infimi 
fiibfcllij non cft hic locus qui habet proprie- 
tatem vel vfumfrudum , vel poiTcflioncra ali- 
cuius rei, vel fundi 1. 17. quib. mod. “\[us[r. amitt. 
i 3. fi fu sfr. petat. 1 . 2 . C. Theod.de bon. matem . 
Nec vero agit hic Fridcricus dc alijs domi- 
nis Principalibus, vefunt Principales ciuita- 
tum Magiftratus /. 2. C. de excufat. muncr, hb * 
10. de quibus Ifidoms lib. 9. Etymolog. cap. 
4. vel in exercitibus i 12. irreuerens , de re 
mhtar. 
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TITVLVS V. 

De Apoftatis, & Schifmaticis. 

3 N icomdienfi Arcbiepifcopo. 

Capvt I. 

V A fraternitas poftulauic perfedem Apoftolicam edo- 
ceri, quid fieri debeat de monachis Gratcis, qui poft 
obedientiam facrolandfac Ecclefia: Romana: promiflam, 
abeuntes retrorfum , Grxco qui fc vocat Patriaicham 
N iceno obedientiam promiferunt. Nos ergo ad id f. t. 
breuiter rcfpondcmus , quod funt ad promifTam Ecclefia; Romana: 
feruandam, N exhibendam obedientiam ccnfuris Ecclefiafticis com- 
pellendi, aduocatoadhoc.fi necefie fuerit, brachio feculari. 

Ncc miram fi Honorius contra cos decernar, 
cuius temporibus Petrus Altifiiodorenfis, tu 
Robcrtus, ac deinde Ioannes j. Ducas Con- 
ftantinopolim tenuerunt , fub quibus fuere 
Patriarcha: ManuelPhilolophus , Germanus 
2. & Methodius, Latinorum, & Romanae Ec- 
clcfix partes agnofcentes.Grscci vero qui im- 
perium tuum fuilincre nitebantur vt plurimu 
Niceae fedem fixerunc ; tunc enim Michael 
Saurianus , Theodorus Ircnicus, Manucl Ca- 
topulus, Arfcnius, Antorianus, Germanus, 
&alij Niccs commorati funt , vfque ad Mt- 
chaclcm Palacologum , qui cicdiis Latinis 
Confiantinopolim rccupcrauit.Ideb hic Ho- 
norius Nicomedienfi Metropolitano,qui non 
NiceniPatriarcha: , fcd Conftantinopolitani 
& Latinorum partes fiquebatur, Icribit, vc 
eos Monachos rebelles & Apoftatas brachio 
feculari adhibito compcfcat. 

«H *#» *»*»«»«* 

3 Arcbiepifcopo Tyren/i* 

Capvt II. 

Nobis expetit ttu fraternitas edoceri, quid b de Apoftatis 
fit agendum, cum in cuftodia detinentur , eo quod minis, 
jl vel blanditijs nullatenus poliunt induci vt abiedhim mo- 
nachalemhabitumreafiumant : ad quod tibi bicuitcrrcfpondemus. 


a ,"X TIcoMEDitNSt AncniEMScopo.] In Lco- 

X >nis fapientis Imperatoris Conftanti- 
nopol. Decreto, feu difpofitionc apud Leun- 
clauiti dciurc Graco-Romano, inter Metro- 
poles (ubictflas throno Coftantinopolitano, 
ponitur (cptima Nicomedia in Phrygia, & 
octaua Nica-a in eadem prouincia. 

Hoc caput ad Ichifmaticos pertinet, qua- 
les erant Monachi qui Grxco Patriarchae 
adhaerebant. Monachi in Oriente magni no- 
minis & commendationis fuerunt, ita vt eo- 
rum lententi® circa fidem & Ecclefia: ritum 
exquirerentur. Quo paeto Niccnam lynodu 
detenderint conitar cx Sozomcno hb. 6. cap. 
27. & pro Cyrillo Alexandrino contra Orcftc 
pugnauerint apud Nicephorum lib. 14. cap. 
15. & contra Ioanncm Chryfoftomum apud 
eundem li>. 13. cap. 9. Imh& Imperatorum 
negotia & publica minifteria exercuerint, 
ca». 4. Synodi Chalcedon. CS" can. 13. Synodi 7. 
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qued tales, fi volucris, potes fub graui cnftcdia carcerare, ita quod ib- 
lummodoiibi c vita inifeta lefernetur , donec a fu a; praefumptionis 
nequitia ieiipifcant. 

A Rcimepiscopo Tyrensi.] Male invul- 
gatisjTuroncnft. 

bDt Apostatis.] Apollata: primum Se pro- 
prie dicti fuerunr,qui a fide ddciucrant , tales 
enim dcfcrcores Abrupthdiccbantur, & Iaici 
fiebant, 6/ A«<xo) yuiuttci^ tan- 

ta cum exeeratione ve baptizati ab cis iterum 
baptizandos dfc aficrcrcnt,c 4 ». 1. ad ^imphi- 
ioch. apud D. Balilium. Dicebantur Chriftia- 
nitatem mutare, Se ad Paganifmum redire in 
legibus Alurcdi, & Gutthurni Regum An- 
gi ixycan. 2. quibus poena praeter excommu- 
nicationem pro qualitate delicti indigebatur, 
quam Vueram^ fcuyVuttam dicebant : conllitu- 
tionc Friderici omnibus bonis Se juribus ipo- 
liabanturw.2.M. 1. legum Sicularum. Hoc 
vero cap. agitur de Monachis qui habitum 
deferunt, quos grauilfimcplcdi vult Hono- 
rius. OJim quidem anathemate feriebantur, 
ficut & clerici m cjrt. 7. fynodi Chalcedon, qui 
fe Iaera vefte exuerant ylttraf ihto 'uc t-dr 
dvro9tu'(rv9 ?lw' iyxr s?\!w x , id cft, fiet hoc in 
tumqui facrum amittum exuit: ne etiam de ijs 
qui Tonfuram, feti Coronam abicccrant •, na 
nomine habitus monaftici Tonfuram fignifi- 
cari docet Ballamo ad Can. 5. ciufdcm Con- 
cilij. Quivero poftea reuertebatur Coronam 

-fjyi rri rJ *-' f-t-1 »■«.. ... m. - » ... .... f.t. rjcjt 1 ^. ML. rxi f.ti 
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2 Archiepifcopo Lund * 

Capvt II I. 

Onfultationi tua: breuiter rcfpondemus , quod monachus 
aliquem facrum ordinem in apoftalia recipiens , quantum- 
libet fuo fuerit reconciliatus Abbati ,6c receperit peniten- 
tiam, abfque tamen difpcnfatione Romani Pontificis miniitrare non 
poreft in ordine fic fufeepto. 

a A Rchiepiscopo LvNDEN-st.] ApudGrc- Decretalium male ponitur Lugdttntnft , pro, 
jLXgor. Lugdunenfi. In quibuftlam locis Lundenft , vt notaui frpra. 



Memorialem gcftabant , Se vltimi in choro 
manebant , cap. mtellexin.ui. de ut. quatit, 
ordwand. cap. 29. regula: S. Benedidi , Se de his 
trado ylntna Objeruat. hb . 1. Qui vt fuginui re- 
ducebantur, hos perna carccris Se vita mifc- 
raplcdi iubec Honorius , Se fugitiuos requi- 
rere iuxta ftarutum Gregonj IX. Innocentius 
IV. indulftt Monachis S. Bencdidj,dum Ca- 
pitulum generale haberetur Burdcgala.*, & 
conilae ex ipfius Epifi . A 1 SS. qua: apud me cft. 
Idem Fratribus Praedicatoribus pcrmftit,£x- 
commumcare, capere , ac ligare , C 7 * canert tradere 
poj sitit autoruateprtjtnnum indulgemui. in Epifi* 
MSS. Priori Cyfratrib.Pradicatonb.cui iuri con- 
ucniunt fere omnes Regula: monachorum. 
c Vita misera. ] Ha:c cft de qua Innoccn-* 
rius III. Epifi* u6.ltb. 15. Caneri facias mancipa- 
ri , pane dolons aqua angujha fujientandum y 
qui cibus praberi fine benedittune cauctur, cap . 
25. regulo: S. Benedidi. Iiaias cap. 30. vocac 
Panem arttumy&aquambriutm. Panis fuitor- 
deaceus,& quidem exiguus in regula S. Fru- 
duofi cap. 16. Ht hic cibus proprie luit Peni- 
tentium, Gregor. Turo n.lib.y. cap.u. lujsit ni- 
hil aliud in hfu htfcendi , mfi panem or de ac tum, 
cum aqua munda ajfumt. 
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TITVLVS VI. 

De Homicidio voluntario, vel cafu 
aliquo fa6to. 

1 Epifcopo EbroicenJ!. 

C a p v T I. 


S gTtg Xhibita nobis humilis Ioannis clerici confeffio patefe- 
jis? cit , quod ciim in puerili conftitucus effct retate cum qui- 
bufdam coxtaneis fuis ludens , 6c infequens vnum ex il- 
Iis, Iapidem poft cum, non animo quidem laedendi, fcd ti- 
morem incutiendi proiccits qui licet ex proiedo lapide percuffusnon 
fuerit, nec tadus, ad alium tamen lapidem corruens, 6c caput offen- 
dens, tum propter imperitiam medicantis, tum propter patris incu- 
riam, qui extunc campcftribus laboribus & fudoribus ipfum expo- 
fuit, poft quadraginta dierufpatium exfpirauit. Quia vero diftus cleri- 
cus, vt mitigaretur dolor patris defundi , tanquam puer infeius ab 
amicis indudus , veniam fuper hoc poftulauit ab ipfo, tu eum hac 
occafione a factorum Ordinum fufeeptione repellis} quamquam ide 
defundi pater in extremis laborans tibi, &cArchidiacono tuo, necnon 
presbytero, cui fuam aperuit confcientiam, confcffus fuetit, 8t ptac- 
ftito firmauetit iuramento nihil ipfum in morte fili j fui, prout fibi ple- 
ne conftiterat.commififfe. Quare idcmclcricus tam fuppliciter, quam 
humiliter poftulauit a nobis, vt cum de fcientia & vita laudabili 
commendetur , nec de illius obitu laciam habeat confcientiam , di- 
gnaremuragcremifericordiam cumeodem. Quocirca f.t.p. a. £ man- 
damus.quatenus inquifita fuper his folicite veritate, fi conftiterit ita 
effe, ipfum propter hoc a receptione facrorum Ordinum non repellas.' 

i T? Piseopo Ee&oicensi.] Malein vel Richardo 38. Epifcopi* Ebroiccniibus. 
vulgatis , Eboraccnfi •• Rodiilpho ,7. 
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a Epifcopo , & Capitulo Virduncnfi. 

C.APVT II. 

Ignificauic nobis R. Canonicus Virdunenfis, quod cirni^ 
olimcum quibufdam alijs Canonicis veftris,intralTet Primi- P oni- 
ccrij vcftri domum, 5c ipfo Primicerio in caena, vna cum bo- tur ' 
nae memoris H.Virdunenli Canonico relidente, didtusR. alij qui 
cum eo incrauerant ludendo coepillcnt alterutro inter le iacere nu- 
cleos pcrficorum : tandem, ludo crefcente, aquam &c carnum iacere 
incaperunt; Idem igitur R.paruumproiecit lapillum contra eos, non 
credens, quod illo aliquis lardi pollet , nec etiam tunc audiuit alique 
ede lifum : venim prxfatus Archidiaconus illo fuit iuxta oculum, 
prout videbatur , leuiter vulneratus, qui vulnus huiufmodi vilipen- 
dens continue fequenti dic, jic tertio equitauit, fiefie per incautela 
eius capite tumelcentenon poft multum temporis diem claufit extre- 
mum. Vnde dittus R. nobis humiliterfupplicauit.vt fecum, qui prs- 
ter dolorem quem concepit de morte Archidiaconi memorati, de cu- 
ius fpeciali amicitia litabatur, iam per quatuor annos Sc amplius in 
amaritudine penitentii vitam duxit, mifericordiam facere dignare- 
mur. Eius igitur fupplicationibus inclinati, dife. v.m. quatenus demi- 
fcricordiaqui fuperexaltat iudicium, fradhis pribendi fui tribuatis 
eidem, Scfacris libi Ordinibus interdidlis, ipfum permittatis in pfal- 
mis, & canticis fpiritualibus Domino famulari, dummodo grauari 
fcandalum non contingat. 


, T7 Piscoro Vudvmnsi. ] Ioanni Dafprc- 
1 . mont,vcl fuccclTorhRadulpho de 1 orc- 
ti , qui, referente Richarao dc Vuaffcbourg, 
creatus fuit anno 1224. per relignationcm di- 
<fi loannis in Mctcnfcm tranilati. 

Homicidio inconfultofadlum digno cftpe- 
tiitentia, c4n.clrrK0.5o.d1/hntf. licet crime F10- 
micidij non incurratur, caf. /aror, hoc rir, apud 
frrroor. Et hoc propter humani fanguiniscf- 
fufionem , qux fempet culpam ingerit, licet 
rei licitx quis vacauerit, & diligentiam ne- 
cdfatiam adhibuerit, cap. faj.&icap. 'tlt.tad. 
Diitin&ionc tamc habita; nam aut ineft lata 
culpa & negligetia,vcl leuilfima,qux vix prx- 
uideri poteft-, hoc cafu mitius agitur, quam 


illo, ex b.fcalllij fefttentia ea». 5S.& 7 • ad 
philcch. vt & optime dillinguit Balfamo ad 
can.0i.(ynodi6. m Tnlfo. In cafu autem huius 
cap. nulla fere eft culpa, Se tamen reus peni- 
tentiam quadriennio egit, ac interim prx- 
bendx fruthbus caruic Homicidium ita hor- 
ret Ecclcfia, vt minutiiCma animalia ab hoc 
crimine non eximat, licutidc apibus dicitur, 
qux homini mortem intulerant, quas fefti- 
nanter occidi iubet can. 64 . Conati) Ferma- 
aenjis , Sedcbouc narrat Paulanias in thacis , 
cuius crimen expiarunt Elxi eo ritu quo 
d*dme> farer, id eil mconfuitam ctdcm, purga- 
re confucucrant. 


CC 3 


Digitized by Google 


20 6 


Quinta Compilatio 



«WM*t*SS«‘«**»»****‘» > *********** ^fr* 44 *»** 4 ****** **>*•*«* 

Epifcopo , (5) Capitulo Venetenfi. 

C A p v t III. 

Oannes Sacerdos humili nobis infinuatione monftrauit, 
quod cum die quadam pulfaret campanas , vt ligno dato 
conuenirec populus fidelium ad diuina, cadens tintinnabu- 
lurnpercuffit quemdam manentem puerum coram eo, qui licet vul- 
neratus in capite per menfem curam recepit medicorum , poftmen- 
lem tamen, quia vulnus erat mortale deceffit : vnde nobis humiliter 
fupplicauit, vtmifeiicorditer agentes cum ipfo, permitteremus fibi 
exfequi officium facerdotis. Nos igitur attendentes quod didto facer- 
doti qui dabat operam rei licita: nihil potuit imputari , fi cafus omnes 
fortuitos non prcuidit, difc v.m. quatenus, fi vobis conftiterit rem 
itacfTe, didIumfacerdotem.fi aliud canonicum non obfiflit , laccrdo- 
talc officium fublato cuiullibet appell.obftaculo exfequi permittatis. 

•** vm wm «a» <♦!«» < « tm m m 

Pelagio, dicto Serotino presbytero. 

C A P V T IV. 

Etitio tua nobis exhita continebat, quod cum inimici Crucis 
Dominica:, ac blafphemi nominis Chrilliani, caftrum quod- 
dam in quo morabaris grauiter inuafiflent , exeuntibus inde 
habitatoribus tam clericis, quam laicis contra eos & inuice 
confligentibus , hinc inde occifiquamplurimi extiterunt. Vnde cum 
eo, quod aliquos percuffifti irregularitatem metuis incurrifle, nobis 
humiliter fupplicafti , vt quid agere debeas tibi feribere dignaremur. 
Quocirca difc. t. m. quatenus, fi de intcrfedlionc cuiufquam in illo 
confli&u tua confcientia te remordet, a minifterio altaris abftineas rc- 
uerenter, quum fit confultius in huiufmodi dubio abftinere , quam 
temere celebrare. 



Digitized by Google 


Decretalium. 26^ 

TITVLVS VII. 

De clericis pugnantibus in duello. 

Potefiati, & Populo Florentino. 

Capvt I. 

E M audiuimus haftcnus inauditam, & tam “iurifcripto, 
quam xquitati contrariam i quod videlicet b Ecclei.am Non 
SanttorumApoftolorumFlorcn. cogere nitimini ad di-el- J° r '"‘ 
lum.pro caufa , quam fuper coemeterio, &. rebus alijs ha- 
bet cum filijs Longobardi, ciuibus Florentinis. Cum igi- 
tur tam manifcftam ciufdem Ecclefix, ac ipfius iuris iniuriam nec po(- 
finnrs.nec debeamus (iibdiflimulatione tranlire, Vmuerfitatem ve- 
llram rogamus & obfecramusin Domino, per Apoflolica vobis (cripta 
mandantes, quatenus a ic tam infolita * tamque deteftabili penitus 
defiflentcs.caufam ipfam, marte fuo, videlicet ordine iudiciario pro- 
cedere faciatis, (cientes nos vcncrabilif. n. Piftoricnfi Epifcopo, 6c di- 
ledfo filio Archiprcsbytcro Florent. pernoftrasdedifle litteras in man- 
datis, vt fi fecus prxfiimpferitis attentare, ipfi pixfumptionem veftram 
per cenfuras Ecclcfiafticas appellatione remota compcfcant , irritum 
nuntiantes, fi quid occafione lmiufmodifadtum, vel (Iatutum inue- 
ncrint contra Ecclefiam memoratam. 

3 TVri scripto. ] tus feriprum intcllige in 
lea», monomachiam ,2. q. 5 . cap. 1. de cofp. “Vi- 
tiat. & cap. 1. hoc fit. apud Gregor, quod vete- 
rem abufum fufh>lit,c6 vfquc protra&um , vt 
in rebus definiendis vulgo adhiberetur duelli 
certamen, vt notum cft ex Adrcualdo Horia- 
CQnCibb. '.de mirae. S. BcnedifttjCap. 25. &ex 
Anonymo qui ingens certamen inter quem- 
dam Ayricum ScRobertum commemorat, 
qui Robcrtus gratia D. Benedicti cuius famu- 


lus cfat, vicior euafit. Quod diutius locuin 
habuit, nam & pallim clerici cogebanturad 
duellajdc quo conqueritur Mattlueus Paris in 
Hernico III. & quod maxime notandum in 
collationibus praebendarum & beneficiorum 
cxainen fiebat per duellum, vt patet ex cap. 
2 . hoctit. in 2. Colle £}. 

^Ecclesiam SS. Apostolorvm. ] A Carolo 
Magno erc&am, vbi adhuc illius vultus ad 
viuum cxprdTus confpicitur, , 
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TITVLYS VIII. 


De Adulterijs, & ftupro' 

* Maiori , & b Burgenfibus de Rujnlla. 


C a p v t I. 

X parte veftra fuitpropofitum coramnobis, quod in ter- 
ra veftra feruatx funt ha&cnusdux confuetudines abu- 
liux j vna fiquidemhxc eft ; quod ii forte indigena, vel 
extraneus prodigalitatis vitio, vel incuria, feu quocum- 
que catii alio diifipauerit, vel amiferit omnia bona fua, bonavxoris 
fux quantumcumque laudabilis Se honeftxvitx, tam mobilia quaru 
immobilia pro fux voluntatis arbitrio alienat : quare fit interdum vt 
viro defunfto vxor remaneat indotata, 6c fuperftites fili j extremx fub- 
iaccant incommodis paupertatis. Alia quoque confuetudo eft non 
impariter reprobanda sfcilicet , quod fi vir ducat vxorem , qux fide 
coniugij violata committat adulterium manifefte, nihilominus me- 
dietatem omnium bonorumqux fueritviradeptus , impudenterexi- 
gitfic improbe apprehendit, quxpotius priuanda effet omnibus viri 
bonis. Quare fuper his prouideri vobis per fedem Apoftolicam fuppli- 
citer poftulaftis. Nos itaque faluti , St vtilitati veftrx prouide con- 
fulere cupientes, tenore prxlcntium declaramus , vos non teneri ad 
huiufmodi confuetudines tamquam iuri contrarias obferuandas. 



H OC cap. cxftat in Titul. de Confuetud, 
apud Gregor. 

>Maioki.] Iam /itis annotatum eft qui di- 
cantur Maiores ^ ad Tlttt/. dc puter. C?* obed. HtC 

pro primario Magiftratu,cui obfccudant Co- 
fules, Iurati, & Scabini: Innocentius III. in 

Eptjl. 6}. bbr. 14. Maiori, l urini, Sabinis 
~\ ! niutrfttati Communi £ haudunenfts. Anonymus 
Floriaccnfis lib. 4. cap. 4, Conuocato Cauteria 
eiufdem loci Maiore. Ita ctiana Iutifdidlioncs 
dicuntur, Mai»i*,non tantum vrbium, (cd & 
villarum apud Hincmarum: Villarum regiarum 
Maiores, in legibus Vuifigothorum hb <J. tit. 1. & 
in Coufuetudmtbus FLrtacenfts Monafierij-.lndie 
Grcuraciftonis deoemus habere generale refedltonem 
a Cellerario de reditu Maioriarum . Maior autem 
locum Comitis tenebar , cui allidebant Sca- 
biui in iudicio : in Traditionibus Fuldenjibui ; Ce- 


mite & Scabinis indicantibus. G1o0a' Muditeres 
Comitum vocant. Ita & de Confulibus Gc* 
nucn/ibus qui iudiccs funt, refertur in cap, per 
■ \ejltas.de donat, tnt . *>ir. 

■> Bvrcensi bvs.] Hic Burgcnfes funt nobiiio/ 
resciuitatis, qui militum priuiicgio gaudent 
cap. 1 .hb. 1 . Conflit. Sicular. M praftno fanilionis 
Edtflo eximimus Milites , filios Militum, & 
Ilurginfcs. Diftinguutur a rufticis in eifdem Con- 
Jhtution.lib.i.Cdp.ymco.Pro Milite ftmpbci tri- 
ginta, pro Burgcnf, duodecim, pro Kufiicc fex Mu- 
guflales confcyuttur: licet proprie hoc nomine 
Rufticiintclligantur,vt iam docuit C. V. Bo£ 
quetus ad Eptjl. I. bb. 13. Innocenti) III. & in 
lcgibusAngliiBurgcnfcsi Baronibus, Co- 
mitibus , & alijs nobilibus diftinguuntur. Ab 
Iuoncvocantur, Pagam Epifl. na. & 14. In hoc 
autem cap. quiri poteft, cur Honorius de 
confuetudinibus 
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confuetudinibus duitatum definiat, qtix non 
fune mrildidioms Ecdcluftice,vt cuiitas Ru- 
pella. Hoc fictum opinor, quia con Initus fue- 
rat Honorius a auibus Rupcllx , qui dubita* 
banr.an liceret cis habere conluctudincs co- 
tta ius Icripcum, & communc,cx lege Itiha in 
l. 4-jf. de (unia datui) ; nulla enim confuctudo 
poteii facete, vt mulier dotem amittat , imo 
nccpa&um vllum , vt fuperftes nntlicr dote 
ptiuetur, etiam fauote liberorum , L udtnlici- 
iwt ,&• l.fe likteis. 17. it pathi data!, nec aliter 
debet intclligiMp. apud Ceepor. in quo 
dicitur dotem ad vxorctn , & donationem 
propter nuptias ad maritum redire , nili aliud 
litdcconfuctudinc i quod nunquam erit ve- 
rum quamdiu fuperftes erit mulier ; Icti tunc 
marito inopi fuccurrcndum erit ex fructibus 
dotis, cap.pcnult. coi. Exilii nubant autem Ru- 
pcllani, in perniciem animarum luarum hoc 
fieri, quod indicat Pontifex his verbis, faluti 
CV ynhtati ye/ira proinde canfulcrc tteptentet , ra- 


209 

tione fcihcct peccari, rap. ncuit. de indic, ita 
plnrcsalijlocifunt m hoc iurc interpretandi; 
nam aliquando conlulefeantur lumini Ponti- 
fices, vt Innocentius IU. fuinmus iurifconliil- 
tus, paret ex cap.nufer.de don.it. tnt. Vir. fimili - 
ter etiam indicarunt fummi Pontifices ix In- 
dices Ecclefiaftici de dotibus Se limitibus quae 
funt fori temporalis incidentcr , icilicct quo- 
ties principalis caulacftdc matrimonio, vel 
alia quxftionc,qux ad Ecclefiafticum forum 
pertinet, venominatim definit Clemens Iit. 
in cap. de prudentia, eod. Se optime concludit 
GIofTa. Idem in quxftionc adultcrij propter 
leparationem , Icandalum, & Dei honorem, 
cap.q. hoctit.tnt.callcii. Addiporcft Rupctla- 
nos hoc R6. P 5 c. dubiu propofuilPc quod tue 
paterent regi Anglix,fcudatarioEcclefix Ro- 
mana?, quamuis Anglia lola illius ccnhialis 
cl 1 et,& fidelitatem prxftarcc,non Aquitania, 
in qua c|I Rupcllj, 


A Jf ilf ii- 
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TITVLVS IX. 


De Sortilegijs. 

a Capitulo Lucancnfi. 

C A P v T I. 

Cclclia veftra nuper Epifeopo deftituta ficut compeiimus, 
conuenicncesin vnum vt de futuri tranaretis eledlione 
Pontificis , circa modum elc&ionis diucrfos incipientes 
habere tranatus, vnum tandem elegiftis ex vobis per for- 
tem, qui tres elegie autoritate veftra , per quos vice omnium Luca- 
nenfi prouideretur Ecclcfix de pallore, quoium duo tertium magiftru 
Ricardum S. elegerunt , quod exprelle licebat eifdem fecundum tta- 
ditama vobis omnibus poteltacem. Procuratoribus igitur veftris fli- 
per his in noftra praefentia conftitutis, nos tali examinato proccllu, 
licet nota non catcat , quinitno multa repreheniione fit dignum 
quod fors in talibus interuenit; propter prxrogatiuam tamen morum, 
ScIitterasmagiftriR. Concanonici veftti,in quemvocaveftia Ecclelix 
vcftrx pracficiedumEpifcopum concflneiunt,6c b affectione, quam ad 
eamde habemus Ecciefia, ele&ione celebrata de ipfo ad gratiacofir- 
mationisadmittim , 1 fortis vsu intali^peipetuaptohibitipne danates. 

• d J 
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a /'“'iApitvlo Lvcansnsi. ] vel , Luccnfi. 

V / Rclpublica eft in Italia, Luca. Epileo- 
pus cius immediate lubeft ledi Apoftolicjein 
ipiritualibus. 

b AffecTIOMEU QVAM AD VESTRAM IIABEMVS 

Ecclesiam.] Hanc afFcdtioncin quoque his 
annis e!aplis(ncmpc anno idj?-)laniftifTmiu5 
nofter Yrbahus VIU. teftarus eft, dum ciuita- 
tem interdicto liippoTuic, incaufa quam ha- 
bebat contra Epilcopum luum , Cardinalem 
I ranciotum Lucenlem. 

Qua; pertinent ad hoc caput plene tetigi 


in Parando, hoc tantum hic addo , Honorium 
Lucancnfcm Epilcopum electum compro- 
bafle, quiapcrlortcm non fuerat cledtus, fed 
tantum forte eledhis vnus ex Capitulo, cui 
facultas data fuerat tres clcdtorcs lumcre,qui 
vice Capituli Pallorem eligerent : quod ita 
fadiumiutt,&vnuscx tribus illis Richardus 
electus furt ab alijs duobus, in quem torum 
Capitulum confcnltt; quam tamen formam 
m poitcrum damnat Honorius, ne aliquo 
modo fors adhibeatur. 


TITVLVS X. 

De excefsibus Praelatorum in fubditos. 


a P ■ titulo fanet a Pudent i ana Presbyt. Cardinali , 
tf? Vicario noflro. 


CAPVT L 

* 

llc£tus filius toannes fc fanfti Thomaede Partitione pres- 
byter expofuit coram nobis , quod' Remores fraternita- 
tis Vrbis, ipfum ad reuelandum fures, & id quod fuper 
quodam furto fibi tamquam facerdoti fuerat reuelatum, 
vel ad fatisfaciendum exinde damnum pafloaidfaie nitentes , in cum 
( nift alterum pranniflerum infra ofto dies cfficeict ) tulerunt fenten- 
tiam interditti. QuiaigiturperniciofumefTet prardictum presbyterum 
fibi talitercreditareuelare, acircrum iniquum cogi ad id quod non 
rapuit exfoluendum jdifc.tux per Apoftolica feripta mandamus, qua- 
tenus prarfatos remores coram te conucniens, iniungas eifdcm vt a 
memorati Presbyteri fuper hoegrauamine penitus conquiefcant. 



3 T) TlTVLOS. PVDEHTIANAtpRBS- 
I ‘»tt. C a r d i n.] Petro Saxoni Ana- 
gnino, creato Cardinali ab Innocentio III. 
anno 120X.& Vicario generali Vrbis ab Ho- 
norio noftro , & poftea Legato in Germania. 
V ide Cacfarium hb. (•. ctf. 2 g_ Tuulus S. Pu- 
dcntiamc, alias Palloris, alias S. Pudentis, eft 
18. Titulus j 8. antiquorum Titulorum Vrbis. 


l> 5 . TiioMae df Partitione. ] Lege de V trio- 
ne. Inter quatuordecim Vrbis Regiones, fex - 
ta eft Regio Parionis , in qua eft templum D. 
Thomar. 

c Rectores Fraternitatis.] Abbas Siculus 
eos cllc air , qui habent iurifdiiftionem libi 
Ipecialitcr delegatam fupra cletum. 
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Prupofito R. & I ■ Arcbidiacono Suefsion. 

C»pvt II. 


Ilefta in Chriflo filia » Abbaciffa Iocrcn. nobis infinuarc cu- 
£ j&ffik rauic.quod cum presbyteri, ficcleiici lotrcniis bcclcii* Mcl- 
dcn.dioccefisnonconfucuctim proprium b habere ligillum, 
ncclintvnum corpus, icaqubd Capitulum appelletur t nihilominus 
tamen contra voluntatem ipfius Abbatiilk.qux ipforum e caput cft, 
& patrona, ligillum habere contendunc in eius pmudicium & gra- 
uamen, quare id eis a nobis petijt Inhiberi. Quia vero nobis non con- 
ftititdepratmiffis, diferet. veftrx mandamus, quatenus inquifitafuper 
his diligentius veritate, (i vobis conftiterit rem taliter fe habere, di- 
ctis presbyteris Si clciicisautoritate noftra inhibeatis exprefle,ne prx- 
fumant, vel de nouo fabricare ligillum, vel vti eo fi forte nouiter fa- 
bricarunt ; ipfos fi contra prohibitionem noftram venire prarfumplc- 
rint.a prxfumptione huiufmodi per cenfuras Ecclcfiafticas appella- 
tione poftpofita compcfcentes. 


a A Bbatissa Iotrensis. ] Pe raudrre y vel, 
l\ de loiners , Mcldenfis dioecclts, ordinis 
S. Bcncdidti. 

s Uasp.ru sioiitvM.JTriplcx ratio hic adduci- 
tur, curlotrcniis Monaftcrij Presbyteri (igillu 
habere non debeant: Prima, 'quod ex confuc- 
tudine non habuerint ; altera, quod non fa- 
ciant Collegium , feti Capitulum , ccrtia, 
quod fitbditi lint jurifdi&iotit Abbati(Tx,qux 
cft caput & Patrona ipforum. Ex quo depre- 
henditur quanti Inomcnti fitfigillivfus, quod 
cft argumentum jurifditlionis , qua per libe- 
ros, litcras, & Diplomata exercctur.cap.yj^m- 
fcduit.de appellit. Talia Edicta farpitis vocan- 
turfgdfM,quod fint (igillo munita apud Con- 
ftantinum Porphyrogcn. & in Conjlttutione 
Ifaaci Comitem xutIJc r, i» 7 cV: tnyiMiotc 
?{£t orxAatur htKKnxut dtaypxfoftat. Ha:c fi- 
gilli facultas nafeitur tum cx iurc communi, 
tum cx confitetudinc , vt Abbatibus apud In 
nocentium HI. Eptjl. 173. fit. 1. Stdtmmui "Vf 
, sibbaiS. pttmpfi) fio illum proprium habeat, fcut 
tji de confuttudtne offeruntur 71. Et Abbatiflts , vt 
in hoc ap. & in Htflotia Fontis Ebraldi/ili. 3. 
cap. j8.vbiAutoraitfc inucnitt in KegflroT. 
pjfnd 173. excommunicationem quandam 
figillatam fuifte ligillo huius Abbatiflasquod 
ipfaeommodaucrat. Et Capitulis, dido ctp. 


fignifiMuit. Et Dignitatibus, vt Cancellarii:, 
cuius inueftitura fit per traditionem figilli 
apud cumdcm Innocentium Epifl. 373. bb. I. 
Tu ei /olermiter , £5“ publice tradidijh fioiltum, man- 
dans ei tt CancelUeij officium exerceret. De Pa- 
tronis idem cefendum qui jurifli&ioncm ha- 
bent, vthic dicitur. Hoc autem ligillum, pro- 
pter fraudes qua: committi poliunt , caute 
cuftodicndum cft, Innocentius 111 . Epifl. joy. 
eiufdemtib. t.ytduo Era tre s bonjt "Vira, £r * maturx 
dtatis feillum Capituli cuflodiant. Quod Sc in au- 
la Imperatorum accurate ficbat,vt conftat cx 
Phrantza/if. z.cap. io, Porro hocfigillum ce- 
reum fuit xtpcSouEEcr, apud omnes fere cum 
Ecclefufticy,tu fccularis poteftatis viros : Su- 
mus Pontifex tamen in negotijs magni mo- 
menti habet Bullam plumbeam, ut/uConba 
0 coExttr ; Imperatores vero auream, vel ar- 
genteam apud Zo naram, N icctam, & Ordi- 
num, nunc vero ceream, habita tamen colo- 
ris diftmilionc-, nam Reges noftri in his qua: 
fpedaut ad fupremain autoritaiem cinna- 
barim, feuuiXro adhibenti in Patrimoniali- 
buSjVclalijsprafinuut colorem. Eodem quo. 
que colore arebatur Alexius Scbaftocrator 
tutor Comneni , apud Nicctam , reliqui om- 
nes vulgo fufeum. Quare praeipuo aftioris 
dignitatis argumento Canccllaria noftra; 

d d J. 
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Bcclcfix & Academi* Tolofansc , figillum nem ci adiudicauit omnis iurifdifiionis Ec- 
fgum cinnabaricum & coccineum colorem cleliafficx, & forcnfis in omni diltriCtu luo 
refert, coquodApoftolicaSi Rcgid autoriu- poftlongam concentionem (<ju* caput ho<j 
ce f undata fit, & Doctorcs hoc titulo fiant. refpicit ) & poft lccia antiqua priuilcgia didti 

‘Cavvt est et Patrona.] Qncrcla lncc Ab- Mooafterij, vt nominarim in fcntentia ipfius 
batiHie Iotrcnfis prxccflit annum laij.inquo Cardinalis dicitur,& refert difla Hijtom fan- 
Romanus Cardinalis Diaconus (de quo fu- lii-EhraUilib.}. ctp. aS./rd?. 2. 
pra ) delegatus ab Honorionoftro pollcflio- 

TITVLVS XI. 

De noui operis nuntiatione. 

Decano, Prspojito maioris Ecclefu, & Alagifiro JVlicbaelt 
Canonico S. Nicolai Ambtan. 


Capvt I. 



Ignificantibus a Canonicis famfta: Oportuna: 1’arifien. 
nobis innotuit , quoti cum fuper co quod Nicolaus Ru- 
fus ciuis Parificn.in quadam platea Ecclefiae first, infra 
clauftrum ipfoif m fita, cis prohibentibus in fuum asdi- 
ficabat prseiudiciumSc grauamen, depofucrinc b coram 
Officiali Parilienfi & Archidiacono queftionem , cis offerentibus in 
continenti probare prxiudicium: & plateam ad fuam Ecclefiam perti- 
nere, ac petentibus infuper, non obllantc quod didtus N. cautionem 
de demoliendo opere offerebat, xdificium prohiberi. Et quia idem 
Officialis interloquendo dccrcucrit probationes eorum admittendas 
efTe,ac ab opere interimquiefeendum, idemN. ad Scnon. curiam 
prouocauicfedcumScnon. Officialis Nicolai prardidti cognatus ea- 
dem interlocutoria pro fuae dumtaxat voluntatis arbitrio reuocatade- 
creuerit ad opus fub cautione de demoliendo ipfo , non admiffis eo- 
rum probationibus , procedendum , prxdufti Canonici noftram au- 
dientiam appellarunt ; vnde petebant vt ipforum probationes recipi, 
acprohiberi xdifici u mandaremus. Ideoquedifc. v.per Apoft. feripta 
mandamus , quatenus fi eft ita , reuocato in flatum debitum quid- 
quid poft appellationem huiufmodi temere inuencritis attentatum 
fuper hoc, quodiuftum fuerit, appellatione poftpofitaftatuatis. Fa- 
cientes &cc. 


*^”' , Anonicb S. Oeortvnae. ] EftEccIcfia b Coram officiam ParBiensis ArcmIdiaCo- 
V^yCollegiata in vico S. Honorati Pari- ni.] Archidiaconus iurc communi nonha- 
Gcnfo. bet O/ficialcs , nifi cx confiicmdine, vt hic 
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fle Archidircono Parifienfi dicitur , qui habet 
luum Officialem, vt Glolla colligit, & confir- 
mat Cuiacius , qui inde quarftionem elicit, 
cur ab Archidiaconi Parifienlis Officiali ap- 
pellatio ad Archiepifcopum Scnoncnfcm, 
non ad Hpilcopum Parificnlcm dcuoluatur ? 
Ocut de Archidiacono Remenfidicitur in cap. 
7. dcprsbcnd. cum tamen iurij ordo dcpolcat, 
vtprius £pi(copus appelletur, quum Archic- 
pilcopus. ita vero hunc nodum (oluit , quod 
Archidiaconus jtpotc Officialis & Vicarius 
Epifcopi iurc communi eandem pcrfbnam 
cum Epilcopo fuftineat , aliter ab eodem ad 
eundem appellaretur, quod heri non debet. 
Cuius tamen lenientia; obibat cap. Romana, de 
appello! . m 6. quo,omsflo medio, qui cit Epif- 
copus,nonpoteft appellari Archiepiicopus. 


Hoc tantum illi fuceffit negotium vt alitet 
le expedire nequeat, nili iurc nono vetus cor- 
redtum fiulTe dicat , vel Innocentium IV. au- 
torem difli cap. imperitia: arguat. Vera ref- 
ponfio cft, iurc communi ab Officiali Archi- 
diaconi ad Epifcopum appellationem dcuol- 
ui,non ad ArchicpilcOpum i nili aliud fua- 
deatconfuctudo .velpriuilcgium ( vt nomi- 
narim de Archidiacono Remcnfi dicitur in 
dedo cap. Romana, & de Parifienfi hocloco 
ccnlendum cft: vel (i alia arrideat lolutio, 
conijccrc licet ex textu hnmtcap. iuxta Codi- 
ces MSS. pet Officialem Pardienl'cm,intclligi 
iplum Archidiaconum, vt hec verba demon- 
ftrarc videntur, coeam O/Jictalt Panfcnji , er* 
Archidiacono. 


fYl fYi ris rei r’s rv> $ 1 r* r.N ry: r!*l rv, i : 1$ ' rv: rv> rf, rf rv> eo rv: ro rv, ty, rA rv, rfh rv- rv, 


T1TVLVS XII. 


Dc Priuilegijs, &cxcefsibuspriuilcgiatorurn. 

\Archiepifcopis , & Epificopis in quorum dioecefibus Monatleria, Zfi 
Prioratus 3 E) uni ac en fi monafleno fiubietta confijhmt. 

Capvt I. 

Vanto amplius. £5' infra. Sane diledti filij Abbas , Sc 
conuentus Dumacenlis grauem nobis querimoniam 
obtulerunt , quod quidam vcftrum, 6c vellrorum Offi- 
ciales cum in eos , fic Tui Ordinis monachos non poffint 
excommunicationis & imeidi<5ti profericlentcntias.ed 
quod fuper hoc Apoftolice fedis priuilegijs fint muniti, in eos qui mo- 
lunt in molendinis , vel coquunt in furnis eorum, quique vendendo, 
fcu emendo, aut alias eis communicant, fententiaspiofcrunt memo- 
ratas, 5c fic Apoftolicorum priuilegiorumnon vim&potcllatem , fed 
fola verba feruantes , di&i Oidinis monachos quodammodo excom- 
municant, dum eis alijs communicare non linunt. Ex quo illud etia 
cuenit inconueniens , vt ipli monachi , quantum ad hoc, judicentur 
iudicioludxorum , &,qui eis communicant in prxdiftis , maiorem 
excommunicationem incurrant, quam etiam excommunicatis com- 
municando fuerant incurfuri. Nolentes igitur hxc crebris ad nos cla- 
moribus iam perlata.vheriiis fub diflimulatione tranlire , vobis vni- 
uerlisSc lingulis mandamus, quatenus huiufmodi fententias in fiaude 

’ d d } 
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priuilegiorum noft rorum dc cetero non feratis ; quia fi fuper hoc ad 
nos denuoclamorafccndcrit, non poterimus conniucntibus oculis 
petcranfirc.quin promulgatores talium fententiarum feueritate debi- 


ta cailigemus. 

, Vniacensi Monasterio.] In alio MS. 

I J piuUcenfi, fed male: redte vulgata Edi- 
tio cUrutctnfi : Abbatia: ha: funr quindecim. 
Prioratus vero 71. Momalcs hic non compre- 
henduntur. 

Honorius Cluni acendum Priuilegia valde 
auxitconrra Epifcopos, vnde contentiones 
longa: emerferurtt. Idem confirmauit Inno- 
cent. IV'. Ciftercienfibus,in Concilio Lugdu- 
ncnfi, & feptem indulgentias concclTit. Pri- 
ma, circa ihtutorum confirmationem: fecun- 


da , ne a Prxlatis ad Ordines examinentur. 
Tertia, circa noualia. Quarta,contra exactio- 
nes iccularium. Quinta ,ne cxcommunicati 
poflint ab Epifeopis. Sexta, ne hi qui moliut 
111 molendinis, vel coquunt in furnis eorum 
excommunicent ur. Septima, dc libertatibus 
& immunitatibus conccflis ab Honorio III. 
de quibus plura in Compilatione MS. De- 
cretalium ciufdcm Innocenti) IV. & aliorum 
Pontificum illius aitii, in Bibliotheca Colie- 
gij Fuxcnfis. 


uu ala m riM rgil r,y f-T-> filii riTil r rn tiri rTrt r/rs nn «mi imi n— 

119' IVS IWJ rK rw rBrTffVfJ CVl tx) T’x‘3 cwvfi ili IVi ™ tTrraltfw BtTvW W1 IWJ tsS# TitiW 


a B. quondam Anglorum Regina illujtri. 


C a p v t II. 



i X patte tua fuit propofitum coram nobis, quod nonnulli lit- 
terati quos nec habitus, nec tonfura clericos profitentur, b in 
' terra tuas iurifdi&ioni fubie&a degentes, cum deprehendun- 
tur iu aliquibus forisfadl is , vt tuam iurifdidtionem eludant , & debi- 
tam pro delidtis vltionem euadant, affumunt , feu etiam refumunt to- 
furam abiedtam , feu habitum clericalemjlicet antea pro laicis ab om- 
nibus haberentur , &cficeorumdeli£ta remanent impunita. Ne igitur 
tonfura, vel habitu ficrefumpto malitiafoucatur: fituam iurifdidtio- 
nem exerceas in huiufinodi delinquentes, cum fine tonfura & habita 
in delifto fuerint deprchenfi ijquanimiter ducimus tolerandumiquum 
malitijs hominum indulgcri non debeat, fed potius obuiari. 


- "T) Qvondam Ancl. Reg. ] Quamuis in menti cum ditio caf. 1. it der. cottmg. vtrum- 
JJ ' epigraphe huius cap. prima littera in- que enim agit dc clericis qui viuunt vt laict, 
dicans nomen huius Regina: in MSS.fit, H. & clericalem habitum fumunt in maleficijs 
in vulgatis, V. nihilominus harc cfl Bcrcnga- in fraudem dominorum. Vide ergo qua: dixi- 
ria vidua Riclurdi Anglorum Regis, dc qua mus ad Ad»»» caf. rx ptrtf,itcltT.comtg. 
[xprtincaf .cx fftecf ijnmt.it ofjic. {prpot.mi. >>In terra tvae. ] In Ccnonancnfi cillitattf, 
drlca. Sxinctf.tx ftrtet.it cltr. cmiug. Caput dotalitiailidhe Bcrengaria:, vt diximus jn di; 
enim jitud it Pnudrgjt cft couiinuUs argu- (ioctf.tx ftnc.ieclcr. cemo*. 
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Capvt III. 


Vper fpccula. & infra. Sane licet fan&a Ecclcfia legum fe- 
culaiium non refpuac famulatum, qux fatis equitatis fic iufti- 
tic vcftigia imitantur : a quia tamen in Francia, S: nonnullis 
prouincijs.laici Romanorum Imperatorum legibus non vtuntur, Sc 
occurrunt raroEccIeliallic^ caufx tales, qu^non pofint fiatutis cano- 
nicis expediri: vt plenius Sacre pagin? iniillatur, Sc difcipuli Elifei Ii- 
bciius iuxta fluenta pleniflima relidcant , vt coIumbx,dum in ianuis 
fcalas non inuencrint ad quas diuaricare valeant pedes fuos, b firmiter 
interdicimus ne Parifijs.Sc in duitatibus , fcu alijs locis vicinis quif- 
quam doccre.velaudire ius ciuilc prefumat :Sc qui contrafecerit,non 
foliim a caufarum patrocinijs interim excludatur; verum etiam per 
Epifcopum loci, appellatione poftpofita,cxcommunicationis vinculo 
innodetur. 



I N MSS. Codicibus nulla cfl epigraphe, 
(cd in Notis ad vulgatam editionem lias: 
ponitur : Capitulo i ariftenft , o ceterit pm Utit 
tarifm cemfUtutis , & dicitur hanc Decretalem 
datam fuific Roma>, Pontificatus Houorij an ■ 
no 4. • 

j Qvia tamen in Faancia.] Legum Roma- 
nam nj in Francia vftim non efic docet lio- 
norius,quod quomodo faitum l>i cnrtcr ode- 
demus. Certum cft primis temporibus leges 
Romanas magno in pretio fuifle in tota Gal- 
lia, maxime fub imperio Gothoru-.tunc enim 
& veterum Iurilconfultorum rclponia ferua- 
bantUr, 8c Anianus Codicem Thcodofianum 
iub autoritate Alarici Regis, ex aliis Codici- 
bus, Tbcodofiano nempe, Gregoriano, Sc 
Hermogeniano in vulgus edidit , Sc Notas 
in Iulij Pauli fententias ; Papianus item 
fua rclponia protulit , atque etiam Colla- 
tio legum Romanarum cum Mofaica in pu- 
blicum data. Ideo Agatbias lib. l.dereb. lufli- 
tnant , Francos Romanas leges in conrracli- 
bus, Sc matrimoniis leruarc teftatur. Etlicec 

\ poft fufum Alaricum i Clodouxo leges Sab- 
cx prodierint ; non tamen IcgcsTtomanx 
cuanucrunt , imo rcligiofius cultx fuerunt: 
Jiam Sc ipfc leges Salicx(quas quidam Theo- 
dorico Francorum regi tribuunt ) ex iurc Ro- 
mano in multis conflata: cratit, Sc cum clfcnt 
valde fteriles, diucrfis negotijs Sccaufiscmer- 
. gentibus, vix opem ferebant, ideo ad leges 
1 Romanas recurrebatur. Hac de cauli No- 


ucliam Tbeodofij iunioris de pnfeript. 30* 
annorum in Gallia proquiritatam fuilfe i Ni' 
cctio feribit Sidonius Epift 6. hb.8. Vulgatum’ 
enim elf, liberum fuifle Francis leges patrias, 
ilueSalicas fcqui, vel Romanas, vt patet ex 
tcmulti Marculpl>i,prxcipuc 78. in qua agitur 
delcgcRomana, qua rccufantes pupillorum 
tutelam a fuccefiione pnuantur. Lex inquir. 
Hornam cemjlringit. Formula 98. laudatur lex 
Conitamini dc manumiflis in Ecclcfia. For- 
mula 138. fcruaturlcxdc infantibus expolit. 
£x corporit , inquir , Theodcfam libro. Id etiam 

probarurex Capitularibus Caroli Calui apud 

Piltas,Mp. 34. Solui conjhtutione legis Romana, 
in eii.tjm Jecundumdlam >;M«nf.ldcm oltcndirur 
cx legibus aliarum gentium, Burgundionum, 
Saxonum ,Ripuariorum jFrifionum. Proba- 
tur legum Jtomanarum vulgom rebus dubijs 
autoritaccm quxficam fi!iiVe,cx Concilio Tu- 
roncnli II.Ma.ao. fub Chariberto rege : Qjna 
etiaholex Romana conjhtuir ,yt ijuicumrjue peo fo- 
er alam "Virnnem,yel Viduam fonajfc rapuerit,f po- 
ftcd cii de comundiione conutntrit , capitii [ementia 
feriamur, quod elt in 1. 1 . C. Theodof. de raptuyir- 
giu. &cl.i.C.etid. Ex fynodali 'Concilio apud 
Trccas a Ioannc Papa congregato, vbi Sinc- 
boldus Narboncnfis Epifcopus detulit libru 
Gotlncx legis , cum quxflio effet dc facrilc- 
gijs, qui poli addit : Inuenimui ibi a Imflmiaiu le- 
tem contpofinonn Jacrtlegij confhtutam tn rjuinyuc 
bbrasaun rpttmt apud luonem parte 3 . cap.p 8 . 
Idem luo tpifl. 111. Thcodofianas leges citae 
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Ii btos Pandctlarum , Eptfl- ' 34 - Iuftinia- 
ni Imperatoris, qui quidem luo centum annis 
«ratum acebat ante noftrum Hbnorium. Qua: 
cauia /'«icur fuerit cur leges & conftitutioncs 
Imperatorum apud Francos cxolcuifte dicat; 
non 'alia cft, quam qux fumitur ex decreto 
Caroli M. qui rclponu prudcntuni Se confti- 
turiones Impp.rcfpuk, quod eloquio polle- 
rent, St dimcultatibus ingenia torquerent, 
jdeoquc iniudicijs adhiberi noluit, fgd tan- 
tum in fcholis ad exercendam iuuentutem 
ctp. 269. Ub. 6. Capit. Idem poftea Lotharius 
Caroli M. nepos conftituit ttp.37.l1b. j.Itg. 
Longobard. tum etiam Ludouicus in Synodo 
ViffieTheodonisjftatucns ne amplius Capi- 
tula illk hoc nomine , fed leges vocarentur: 
nimirum hic fuit mens omnium , qui regna 
vel imperia tenuerunt , abolere leges prilcas, 
vel alienas, vt ptoprijs legibus famam fuam, 
& nomen commendarent: hoc fecit Thco- 
dolius , Scpoft cum Iuftiniauus , ac demum 
Leo Sapiens, edidit Bafilicorulibros,quiom- 
niafulius,pcnitiufquc excudimus m"Obfmut. 
vbi quid de legis Romam in Gallia noitra 
cultu fenferim , St hiftorii feriem pcrftringo, 
quo in negotio multi viri do&i infudarunr, 
nec tamen omnino Icopum attigerunt. - 
Docere, vel avdire Ivs Civice.] Quamuis 
vt iam dixi in Qbf eruat. Reges nollri legum 
Romanarum vftim in foto rciccerint,non ta- 
men dodrinam -, ita vt iusciuile in Acadc- 
mijs interpretatum fucrit,ab eo demum tem- 
pore , quo Lorharij Saxonis iulfu ( vt fertur ) 
irnerius a litu St putuere erutum in Italia le- 
gi, faucnrc pri/ertim Innoccntio II. Papa, 
coepit jquamuis St antea non Omnino inco- 
gnitum docuerim in ob/eruatimibui. Cuius 
exemplo deinde Placentinus, Accurlius, Sc 
alij Dodores Tolofi, in Montepc(Tulano,ac- 
que ait) Lutctii fummo curh applaufu St co- 
curfu fcholariu interpretari coeperunt, quod 
primiim LudouicoGrolTo, atque cius nepoti 
Philippo Augufto tribuendum clfe doccCRi- 
gordus in torum yttt. Et tunc demum florere 
coeperunt Academia;, ita vt ipfi Reges, St eo- 
rum (iicceflbres Parifienfcm fummis priuilc- 
gijs ditarim. Sed luris Ciuilis docendi facul- 
tas hac conlbtutione Honorij prohibita S. 
Ludouiciatuo, vel paulo ante, 8t GregorijlX. 
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Decreto omnino ade mpra fuit, folis luris 
Canonici, Theologis, Medicini, atqucPhi- 
lolophii facultatibus rclidis,vt docent On- 
Jhtutiones ipflus Grcgorij,Stahotum Pontifi- 
cum a quibus ftatuta St leges Acadcmif cum 
priuilcgijs , Se immunitatibus edita, St tunc 
Profcflonbus fuis ftipendia decreta fuere. 
c lNTERDictMVS.]Summns Pontifex luris ciui- 
lis facultatem prohibuit , quia Acadcmii 
magis funt Ecclcfiafticx , quam lecularcs , vt 
feribit Glofla Pragmatici Sand. lir. de colit r. 
Se auroritate Ecclcfix inflituti fucrunt(vt de 
Parificnfi late probat Ant. Loifellus in Trtcl. 
de Acati. FtriJ.^itquc omnis erudiendi iuuen- 
tutis cura ad Ecclefiam pertineat , St olim sc- 
per ad eam Ipedarit : ita vt in Ecclcfijs , Ca- ' 
thcdralibus prxfertim, fcholi haberentur, 
nec Dodores St Magiftri alij prificerentur, 
quam quos Epifcopus Se Capitulu clegilTcnt, 
vt docet Innocentius HI. incap. pcnult.dema- 
gjlr. Qui facultas deinde Monachis conccf- 
fafuit,vt late egimus ad dsSlum rir. tp»d Gre- 
ger. luris autem ciuilis feientiam non valde 
necellariam indicat Honorius , quod omnes 
canlasquiin controucrfiam venire poliunt 
lacrorunt Canonum autoritqfe fopiri polle 
dicat : fed ratio verior cft, quod rclponfa Iu- 
rifconfultorum valdi fint obfcura , & ingenia 
admodum torqueant, quod mouit Alancum 
ad editionem Cod. Theodof. vt Anianus no- 
tat in fuo Commonitorio. Imo etiam quod 
leges ethnicorum principum non fuerint 
fcmperprobat£ a Chriftianis Imperatoribus, 
St Regibus, vt conftat ex /. 14. C.Theed. de Pt- 
gtrt. qui quidem leges fuas St Capitula pro- 
mulgari voluerunt etiam in Concilijs,\ t con- 
ftat ex Ctrl. 78. Synodi Mcldenjii I. ctp. 48. Iit. j. 
leg. Longeb. ctp. hlt. Iit. 12. legui te Vmfsgetb. St 
palfim ex Capitularibus Caroli Calui. Hic Capi- 
tula inter Canones (aeros Sc leges Chriftia- 
nas recepta fucrunr,vt docet Canon i.&a.jj. 
q. 2. St luo Carnot. Ep. 129. 0130. quia fie- 
piiis Reges St Epifcopiconuencrumfimul, St 
Conftitutiones ediderunt qui Communia 
Placita dicebantur , vt videre licet in Can. 3. 
Synodi Piftenfss : Comune Placitun : confutuimus, Cn 
in Cati, l. einfdem: Reges c> Epifccpi plura Jl alue- 
runt Capitula: iueoquc St fipius tales Synodi 
dufti funt Regales , vt iam annotauit Sirmoni 
dus ad eundem locum. 


frederic- |l 
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Frtdericus Imperator, 

Capvt IV. 

AC edidfali. Qf infra. Agricultores, 6c cacarem rufticam 
occupati,dum villis infidenc,dum agros colum fccuiifint' 
quacumque parte tertarum} ita vt nullus inueniaturtam 

audax vt boues , agrorum inftrumenta, aut fi quid 

aliud lit quod ad opera rufticana pertineat, inuaderc, capere, aut vio- 
lenter auferre prarfumatdi quis aucemftatutumhuiulmodiaufu teme- 
rario violare piasfumpferit.in quadruplum ablata refticuat, infamiae 
notam ipfo iure incuriat, imperiali animaduerfione nihilominus pu- 
niatur. 

N ihil hic iddendum huic Conftitutioni Friderici,dc qui fuse tu. Coi. fie rei (ignoti 
Mg. pojf. vbi Cuiacius. 

Eptfcopo Baiocenfi, 

Capvt V. 

Via intentionis noftix non ckftitit, vt pcrihnouationem 
quam fecimus ciiiuldim feripti, monafterij landli Stepha- 
ni Cadom. quod in regiftro bonas memorix Alexandri 
Papxprxdeceflbrisnoftn reperimus contineri, derogare- 
tur iuri Eccleliae Baioccnlis; cum innouatio nec ius nouum conferat, 
nec etiam tollat vetus, totum in co ftatu eifc volumus in quo tempo- 
re innouationis impctratasdignofciturexfticilfc. Ceterum per hoc nul- 
lum intendimus iuri alfas cidemmouaftcrio competenti pratiudicium 
generari. 

i T7 Piscopo Baiocensi.] E obcrto dc Abla- 

Xs* 

“S. StEPHJVI C*»OMPNS!S.]M4lcm vulgatis 
CMontnfu , Monaftcriuhi cft ordinis S. Rene - 
difii in dioeccfi Baiocenfi, Cten, fundatum an- 
no 1 O 8 S. Vide Matth. Paris ad hunc annum. 

V \icctp .Icet .ftpn.de jtjc mjbum.vbi tracta- 
tur fimilis caufa de Ecclcfijs S. Ioannis & S. 

5tephaniBilutirincrifibus. 

Renouatiodequa hic, non mutat natu- 
ram priuilegi), fcd confirmat ; nam alia cft 
quae mutat contraftum, Sc fieri debet expref 
fis verbis, cum panium confcnfu , I. ptfi». it 


Cantrth. empt. Et hoc proprie dicitur repeti; 
retroagi, & reformari potius quam rcnotia- 
ri,idcilm meliorem formam redigi, dum- 
modo fubftantia non violetur , vt optime di - 
ftinguit Cuiacius adi. I»rii genimm. §. udeb. ic 
fdiu, ita Vtrenouare idem fit, quod rcft.au- 
rsrc, iterare, vel, vt loquitur Hotiorius in c ap. 
*>lf.i;/idei»/lr»iw.cxcmplarc,quoties cxchjplit 
defumitur ex authentico inftrumemo , quod 
Anthelicum tolumen vocat Claud. Mamercus, 
lib. a. de JltruanimtyCap. ij. & HincmaruSX*- 
tinnitum feripturum. 
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Epifcopo Panjienjt. 

Capvt VI» 

N his qui ad culeum diuinum facere digno fcuntur non 
maligna, fed benigna potius eflet interpretatio facienda, 
vnde mirari compellimur quod cum fratribus Minoribus 
duxerimus indulgendum , vt vbicumquc fuerint fine parochi alis iur is 
priiudicio, cum altari valeant viatico celebrare 5 quidamficut nuper 
fuit propofitum coram nobis, nimis ftridte interpretando indulgentia 
noftram, nitunturaffeiere , quod per eam prxdi&i fratres priterEpif» 
coporum. Abbatum, & aliorum Pradatorumaflenfum facere hoc non 
poflint , propter quod cos celebrare iuxta indulgentiam Apoftolicam 
non permittut. Cum autem fi res taliter le haberet, nihil eis conferret 
indulgentia memorata, fine quaid Epifcopis,St alijs Praelatis annue- 
tibus liceret cifdem : fraternitati tua: mandamus, quatenus interpreta- 
tione huiufmodi reprobata, dum tamen ab alijs qua: iure parochiali 
proucniunt fc prorfus abftineant, datam eis fic licentiam celebrandi 
autoritate noftra non differas publicare, itaquoddiiti fratres aliquam 
cx indulgentia noftra videantur in hoc gratiam colifecuti. 

V VIgati non habent epigraphen. MSS. iraifbtum fuit juft* m ctf. e. de ctUbrtt. 
ponunt Epifcopo Panfienfi» Hoc caput mijjkr. 

TITVLVS XIII. 

De purgatione canonica. 

a Abbati fantfi Alberti , Archidiacono de Annona , 

Pr&pofito Camerae. 

Capvt I. 

a Rauem & dolore non vacuam, ac toti clero contume- 
liarum aculeis circumfertam recepimus queftionemj 
quod quum venerabilis frater nofter * Ambiancfis Epi£ 
copus quoddam beneficiu a vacans , quod altare dicitur 
de Villefco , cuidam idoneo prout ad fe fpeUare crede- 
bat, abfente tamen Ambianenfi Archidiacono contuliflfet : idem Ar- 
chidiaconus ftipatus caterua Manafleri fratris fui, &: quorumdam alio- 
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■rum, accedens ad Epifcopum memoratum , & proponens , quod ei 
( jniuriatus fuerat fuper hoc , inftitit apud eum vt iinccaufe cognitio- 
rica beneficio ipfo prorfus amoueietur, ab Epifcopo inftitutus (ft 
infra. Difcrctioni vefira: mandamus, quatenus.h vobis conditetit Ar- 
chidiaconum farpedidtum femel, &. fecundo contra fidem homagij 
piaeftiti, ac debitam rcuerentiam Epifcopum fuumefle dominum de- 
ncgaffc, vel in foro feculaii fuperrebus fpiritualibus depofuiife contra 
Epifcopum.attendendo quod fibi tefponderet ibidem, aut inuafioni 
Ipifcopi&fociorum cius, quam M. frater eius cum complicibus fuis 
fecit, caufam , vel confilium prxbuiffe, ipfum tamquam membrum 
putridiori, ne fua contaminet alioscorruptela, ab Ambianenfi Ecck- 
lia perpetuo abfeindatis & remoucatis omnino; facientes beneficia 
qua: idcmdetinctpcifonis idoneis, per illos ad quos donatio eorum 
pertinet, aflignaii 5 alioquin quia publica fama laborat, & manifeftae 
prxfumptioncs apparent, purgationem ei fuper pixmiffis canonicam 
‘cum manu decima ciu diem dignitatis & ordinis eiufdem prouincias 
indicatis: quod (i forte in tali purgatione defecerit infra tempus prae- 
figendum a nobis, ipdfm cuiullibetcontradidl.&. appellationis inpedi- 
mentofublatis ab officio, beneficioque priuetis, facientes nihilomi- 
nus, fictu fuperiusedexprefTum, beneficia que idem Archidiaconus de- 
tinet perfonis idoneis affignari. 

'a A Beati S. Alis rti.] Lege, S. Auleni, ncc foltim obedientiam denegabant, lid 
y^vtin vulgatis. Abbatia S. Aubertior- etiam populum ab Epilcopali retierentia di- 
dinis S. Auguflini cft in vrbe Camcraccnli,dc uertebant, vt videre cft in Cm. 5. ijnoie An 
qua Guillclm. Gazaius in HijlorM Eulrjuj}. tioeb. & Cab. 77. Coneihj Illtberieani. De his ad 
lietfecn. Titul. de ofpc. Anhid. diximus. 

b ArCIIIDTaCONO de HaXNONIA.] Sic Icgcil' (IVaCANS, QVOD ALTARE.] Altate ( dc VlUcf- 
dum, eu piyi dHynuut. coin MSS.)hicpro Ecclcfii,ptobcncficio,vt 

c AMRiANtNsisEpiscopvs.] GcraldiiSjVclEu* mcun.^M/iium.t. </. x. apud Iuoncm Epefl. 82. 
tirardus 4;. Epifcopus,aut cius fiicccftbr Gaur Golfridum Epefl. 12. lib . ;. Jleiemptianem Eccle- 
fridus de Ango, d Eu. furum,} uu T/ulgo Aluru nuncupentur. HieC & 

Hoc caput a Raimundo refertur rir. de ex- multo plura alurcto ed rpift. /non», & poft- 
cejf. Pralir.Scd truncum, nou integrum, vt hic modiim a CL. V. Boiqucco id Ep‘(l. Innoctn- 
cft: reducendum fuerat ad Tttul. de purg. Ca- tij m. referuntur, 

»mi. Q uod fttem hic dicitur homagium de- c Cva manv decima. ] Qui iurabantdiccban- 
r.cgariAmbiancnfiEpifcopo ab Arclndiaco- tur, Comuritom in legibus Alamannorum iit. 
no, improprie fumirur : nam homagium pro- alias Sacrawmialfi, in legibus Frifionum ut. 

priepro feruitio accipiendum cft, quod avat 1. de hemicid. quonominc vocati a Chriftiams, 
lallo praiftari debet, mbbrts icudo>um Con- quod in loco ficro ad fepulcra & reliquias 
pient, sicubteit. jd.vbi, Horne, fumiturpro Vaf- Martyrum iurarent, in formnli 29. Marcuiphi: 
lallo , hic vero Homagium , pro Obcdiciiria, luroper hunc lucum ftndum, CS~ Pcumtltifnmum, 
qua quilibet clericus Epifcopo fubditur in (^•'vinueei ftndh. !n rebus minimi momenti 
Can. ejuintjuam. 2}. difl. vt optime annotauit hoc iuramentum non (enubatur, led fides 
Glofta. Abhacobediemia Archiduconi fa:- afferentis indicium prxftabat,vcl etiam vcfti- 
piusfclubtraherc, ScEpifcopi honores vfur- mentum, id eftiurans tangebat oram vcftis 
pare conati funt, vt patet cx Nicyna lynodo: in legibus Frifionum, iit.}, cap. 5. & iit. ii. 


220 Quinta Compilatio 

cap.ylt. In yejhmenta , -yrf pecunia luran petent , Vt nobUis non tanta manu,a?que ac fcrwus,vc! 
de minoribus furtis & noxis loquitur: vbi no- liber purgaret innocentiam luam . & hoc tam 
taiuramentum inpecunia,quod fiebat prola- accurate, vtferuus qui nobilem occidiflet ad 
to aliquo nummo in quo Crux, vel imago purgationem non admitteretur, fcd dominus 
alicuius Sancti infculpta cflct. Hxc autem cius pro eO,ur. i.cap.iy leg. brifionuin; /Jomi- 
purgatio fiebat pro qualitate perfonarum, ira mitmretpro eo. 

TITVLVS XIV. 


De purgatione vulgari. 



Capvt I. • 

Iletti filij nouiter in Liuonia baptizati grauetn ad nos 
querimoniam deftinarunt, quod fratres Templariorum 
Ordinem In Liuonia profitentes, & alij quidam aduo- 
, cati & iudices , qui temporalem in eos poteftatem exer- 
cent, ii quando de aliquo crimine infamantur, cos ferri 
candentis iudiciumfuSitc compellunt : quibus Li qua exinde fcquatur 
aduftio ciuilem poenam infligunt , quare conueriis & conuertendis 
icandalum incutiunt 6i terrorem. Cirmigitur huiufmodi indicium fe- 
cundum legicimasdc canonicas lanfbones-fit.penitusinterdi£Uim,vt- 
potc in quo Deus tentari videtur; mandamus quatenus fratres di&os, 
alios, vt ab huiufmodi contierforum grauamine omnino deiiftant, 
monitione prtemifla, per ccnfuras Eccleliafticas appellatione remota 
compellas. 


E Pigraphc huius cap. defideratur, & in 
MSS. & in vulgatis: vcriiimilc tamen cfl 
hanc Decretalem direflam fuiiTc Archicpif- 
copo Rigenh:/?ir<, Liuonia: Metropolis,8c fc- 
desMagiftri Equitum Liuonia:. 

a Fs»m CANUISTIS IVDtClVM SVSIftS.] Quod 

hic refertur de candentis fetri examinatione 
notiflinnimcft, & nimis otiolum retexere: 
rcmittoadIurec.ro Eptjl. 74. Iuonu, Marcul- 
phum& alios, & nos ad hmc ritui, egimus 
apud Gregm. Hoc tamen notandum ex hoc cop. 
quod hic modus purgationis a Gentilium lu- 
perftitionibus initium duxit ; diu tamen apud 
Chrifttanos Iixfic , ita vt etiam Equites Liuo- 
nia: a fuisolficialibus hanc impietatem exer- 
Ceti paterentur in Liuonia: cum tamen noui 
Chriitiani 3c recenter baptizati eam detcfta- 
tentur, vt patet cxhoccop. Mariaiiaiib. 5 .ctp. 
y.rer. Hifpnmc. ait Honorium uolLuni lege 


Lita antiqualfc in Hifpania quoque id genus 
compurgationis vulgatis ; & c morem illum in 
Hifpania manafle refert ex eo, quod ait lllc- 
fbnfus , kb. de cient Hijpan. "Virii , conflanti ta- 
ma prxdicari Montanum Toletanum Prxfu- 
lcm ( qui praifuit Toletano II. Concilio, 
Amalarici regis anno 5. Chrifti Vero 531.) 
pfoftratx turpiter pudicitix Icg^oftulatum, 
innocentis indicio prunas fmuTominiufle, 
dum facris operam daret , nec vcftcm Ixfam, 
nec ignem cxunthim. Ex hoc, Gothorum 
non vno loco receptus hic mos a diuinis ab- 
horrens, furca, adulteria, aliaque crimina 
purgandi candentis ferti attaflu , aut ('cruen- 
tis aqux haullu : reus, peccatorum confcilio- 
nc prius couicicnua m expiabat, ferrum, vel 
aqua facerdotispoft Miflam prece luftraba- 
tur, eorum tandem attactu, vel potione qui 
periculum cualiflcnt criminis obiecti fulpi- 
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fioncm , infahiiahique purgabant. Neque 
Gothorum tantum hic mos fuit, fcd ab alijs 
Flilpanix regibus autoritatem habuit, cctc- 
rifquc gentibus etiam (j^riftunis. 
b FrATRES TeMPLARIORVM ORDINEM PROFI- 

lENfEs in Livonia. ] Id eft Fratres Christi 
M i l i r i At inftituti forma quadam Templa- 
norum anno 1205. opera & aufpicijs Albcr- 
ti Kigcnfis m Liuonia Epiicopi ( qui multos 
exantlauit labores pro conSerlione Liuonum 
per triginta annos, itavtLiuonuin Apofto- 
his didus fuerit , & vcrifimile eft cum cfte ad 
quem referibit Honorius.) Hi vcftibus fuis 
biuos gladios forma Crucis decuftatos rubri 
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coloris infuentes contra iiiimicos Chrifti de- 
certabant , vt videre cll apud Arnoldum in 
Chronico Slauorum hb.y. cap. 8. C 7 * )■ Func- 
ciumin Chrmol. & Michou. in Suau luiarn. 
ftt, qui referunt quoque dictum Ordinem 
fuiile ab Innoccntio III. confirmatum (cuius 
cxrtantbinardchik Epiftolx , nempe 141. e?* 
142. M. ij.) Diucrlos vero futile aTcmplari)* 
certum eft; Templarijcnim extindli fuere fub 
Clemcntc v. hi vero permanlerc vfque ad 
Lutheri tempora , fub tutela Se iurifdiCbionc 
Archicpifcoporum Rigenlium, cuius hxrcft 
ctim tota Liuonia infecta cllct , hic Ordo 
perijt. 



TITVLVS XV. 


T)e iriiurijs , & damno dato.’ 

Eptfcopcr Bononien/i, , 

Capvt I. 


Lim feribentibus nobis Venerabili fratri noftro Epifeo- 
po Mutinenfi , vt accedens perfonaliter Florentiam, Po- 
teftatem,Confiliarios,£< populum duitatis eiufdem mo- 
neret efficaciter, &. inducerctadfatisfaciendum de dam- 
nis &iniurijs irrogatis Venerabili fratri noftro Epifeopo, 
&c Ecclelijs Eefulan. & lineccfle foret cenfuris Ecclefiafticis coardta- 
ret : idem Mutinenlis mandatum noftrum , quoad monitionem dili- 
gentius exccutus datis inducijs contra teftes lite non conteftata pro- 
cefleratireuocatoproceflu. Commune Florent. quia banniuerat eun- 
dem Epifcopum Fefulanum contra Deum , 6c Ecclefue libertatem, 
ptopteriniuriam banniinexpenfas Sc damna tali occalione fecuta 
taxatione iuramentoprimiflo in mille libris vffialis moneta: praedifto 
Epifcopo Fefulanertli fententialiterduximus condemnandum. 



a T7 PlSCOPOjET EtCLE$fts FeSvlANENSIRVS.] 

r.Fefulx. Fitfole , fub Archicpifcopo Flo- 
rentino ad duo millia pailuum a Florentia» 
Annos quingentos cum Florentinis conten- 
dit,»! quibus eandem eucrla anno 1024. fami- 
liifquc Florentiam tranflatis non eft reftitufa, 
nec antiquitatis vcfttgium vllum prjtcr Epii- 
copatuni, Sc Patrum Canonicorum Regula- 
rium Abbatiam remanet , & forlan per Eo 


cleiias Fcfulan.is has intclligit Honorius. Eft 
ibi quoque amoenilTmium Dominicanorum 
coenobium ncicio an xdificaturo tempore 
Honorij nollri ; a quo hic Ordo confirmatus 
fuit. 

Potcftas Florentina banniuerat Epifcopum 
Fefulanum, quod eft contra libertatem Ec- 
clefix , ideo fatisfadiionem iniunxerat Hono- 
rius di&o Epiicopo faciendam. Bmnn hoc 

c e i 
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loco non cfl tantum vocatio inius, vc Cz pc 
repentur, Btjvure , fcu Mannire,p ro pulfarc in 
ius. Ce u citare, vt in legibus Salicis , apud 

Marculphum it. i. formal. 40. Sed in eo diffe- 
rctia ell, quod Bannus induceret profcriptio- 
nem bonorum apud Hincmaruln in Epift. ad 
Cantam, & 111 Capitularib. cap. 45. it. }. & 
alibi fjrpe. Id flebat iolenniter non folum iu- 
ri/diSione ordinaria, fcd etiam cum imperio, 
prolatis vexillis, leu bannis, cap. fttat. faprafte 


Confluat. Ideo in hac Epillola Honorius gra- 
ucm iniuriam illatam fuilTc dicit Epilcopo 
Felulano, contra libertatem Ecclcfix , qux 
nullo pqflo bannir^iotuerat a populo Flo- 
rentino. Eadem conqueftio cft apud Inonem 
Epift. 101. eo quodbannum leugx AdclaCo- 
mitiflaaRodulpho Archipresbytero exege- 
rat : Vnit taaamat, inquit, Cr moonmu,» hanc 
nobis mm inferatis manam. 


TITVLVS XVI. 


De poenis. 

j[dem. 

C APVT I. 

X litteris nobilis viri a Pontiui ScMonftrolij Comitis in- 
telleximus,qu6dcumolim Clerici &c Laici terra: fuae ad 
perpetranda homicidia nimium proni edent, ipfe iuxta ad- 
monitionem St exhortationem quorumdam Apoftol. le- 
dis legatorum , inter alia qua; contra homicidas conftituit, iutamento 
firmauit,qu6d neminem , qui timore homicidij nequiter perpetrati 
b terram exiret ipftus.reintrarc ipfam de cetero pateretur : cum autem 
laici metu poenx huiufmodi quaSc peipetrantes proferibuntur, & bo- 
na confifcantur eorum, abftineant a prxdidtis; clerici poenam non ti- 
mentes camdem, cohiberi ha&cnus nequiuerunt, qui vt poffint cir- 
cumuenire vindidtam,priuilegium clericale prztendunt, illud peruer- 
fis adtibus abnegantes: vnde quia magnum ex hoc fcandalum inter 
laicos generatur, nobis humiliter fupplicauit,vt prouiderc fuper hoc 
paterna folicitudine dignaremur. Cum igitur per impunitatis fiducia 
nutriretur in eis audacia delinquendi, 6t dum impune delinquunt, 
quibufdam efficiantur in fcandalum, Sc alijs in exemplum, & hoc effet 
laicis ineosoccafio debacchandi, frat.t. mandamm, quatenus cum lo- 
ci dioecefanus cxiftas, clericos quos poft publicationem przfentium 
tales inueneris.cum fadto huiufmodi priuilegium abijeiant clericale, 
poena illa qux contra huiufmodi homicidas adidto nobili eft ftatuta, 
facias ab huiufmodi maleficijs cohiberi. 
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jT^Ontivi, et Monsteoeieniis Comitis.] . feruata,& a Romanis, & ab Athenienfibus 
i' Ponihit». De hoc Comitatu fopr*. Caret apud Diouyf. Halicam, lib.j.cop. 5 . & Demo- 
ti oc caput epigraphe :fed cum dicat Hono- ftbenem in orat, tituef. Ar jjiocrotem. Idem Ic- 
rius in fine ipfius, eum ad quem rcfcribit efle gediuina, qua homicid* patria «ire coge- 
lo cidiocce .'anum, ncceffe eft vt fit Epifcopus bantur, & in vrbes defignatas fccedcrc, JV11- 
Ambiancnfis,aucMorinenfisfub quibus hic mero, cop.35. Idem etiam ftatutuma Carolo 
Comitatus eft. Mlgno hb.f.cop. 20. Copittlor. Inexfilwm mit- 

b Terram exiret. ] Haic 1« antiquitus ob- touuii quoniam terapmyobupUcrurit. 

PrjcpoJtto, Archidiacono, ( 5 * H-de Parifius, Canonico Suefsion. 

C A f V T I t. 



Rauem dilc&otum filiorum * Capituli Laudunenfis recepi- 
1 mus queftionem; quod ciim nobilis vir b Comes Rcgifteten- 
> lis pro multis iniurijs quas irrogarat eifdem , per iudices a fe- 
de Apoltolica delegatos excommunicationis vinculo fuerit innoda- 
tus, idem iam per duos annos 6c amplius in excommunicatione per- 
fiftcns iuri parere perrinaciterrenuic.claucs Ecclefix in fuxfalutisdif- 
pendium 6c plurimorum fcandalum contcmnendo.Lieet igitur huiuf- 
modi pertinacia non careat c fcrupulo hxreticx prauiratis ; volentes 
tamen nobilitati parcere Comitis fupradi&i, fi forfan ad correuertcs 
afuo rcfipilcaterrorejd. v. mandamus, quatenus fiComes prxdi£busa 
nobis diligenter commonitus, infra quindecim dies poft commoni- 
tionem noftram non paiueiit plene iuri, vos excommunicationis fen- 
tentiam latam in eum, fient rationabiliter eft prolata., facientes vfquc 
ad dignam latisfattionem inuiolabilitcr obferuari, & totam terram 
ipfius,ac loca in quibus idem Comes fuerit commoratus, fupponente* 
Eccleliaftico interdicto, Ecclcfias in quibus aliquid iuris habere di- 
gnofeiturabeius debito, fublato cuiuflibet contradi&ionisSc appel- 
lationis obftaculo, abfoluatis: fideles ipfius 5c quadiujp excommuni- 
catione perftitem, ab eiufdem fidelitate denuntietis penitus abfolu- 
tos: quod fi forfan nec fic tribuat ei vexatio intelleftum, poteric non 
immerito formidare, ne fua pertinacia obftinata eum in hxrefis impin- 
gat infamiam, quam cum voluerit forte de facili npn poterit euitare, 


'✓"xApitvli Lavdv mensis. ] fic legendum, 
V /Vtin MSS.non, Lundcnfis, vt invul- 
atis. 

Come, Rigistetensis. ] Comes Regiftren- 
fisin editione Raimundi,in MSS. Regifitc- 
tenfiSjVclTcftiftcnfis , corrupte vbique , le- 
gendum eft , Repftetenfn ■■ le Comte ie Khetel. 
VidcGuidoncCoquillc in hjiorio Nmtmnft , 


qui ait hunc Comitatum in antiquis Charta- 
riis Latinis vocari Reptefie, quafi tertii , & re- 
gni Gallici limes, &ieucri hic finit fuprcmu 
Imperium Gallicum, cuius Mola limes crt. 
Hic Comitat' antiquillimf infeudationis eft; 
refertur enim in quibufdam vitis Sanftorum, 
S.AmuIphumfuiffe filium Comitis Regifte- 
tenlis, & vxorem duxiflc Scaramberganl 
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neptem Clodouari, & fauore huius matri- 
momjconfirmatumilli fuifle hunc Comita- 
tum. Porro Comes hic, de quo loquitur Ho- 
norius nofter, erat Hugoll. qui anno i'97-aut 
n^S. fiicccilit Patri fuo Manafli I. & dcccflit 
anno tiag. aut paulo ante, vt notae antiquita- 
tis peritiilimus vir.Andreas Duchefnc, m Hi- 
Jlona Domus Cajhllsonea,extranobbro la.exChar- 
tanjs Abbatiarum S. Rcmigij & S. Phatonis, 
& femper hunc Comitem vocat U Comte de 
Meji, quod confirmat obfcruationera dicti 
Guidonis Coquille ; Meji enim a Latinp 
Jtegtejfe. 

«ScRVrVLO HAERETICAE PRAVlTATlS.JEx deCre- 

(o Concilij Laterane nfis,contumacia excom- 
municationis, haercticar prauitatis fulpicione 
ingerit, io etp. excomemaietmtu. $ . qm do- 
tem, ex. de htreticti: qui enim gladium fpirita- 
icm contemnunt, & in ea peruicacia per an- 
num morantur, pro conuictis habentur, ea*. 
twfutj&feq. ii. f . j. fola fulpicione probabiles 
hacreticicenlentur , vt probat glofla in etf. Ii- 
terti, de prafumptionibue : Ioaanes tamen 
Teutonicus gloilator ad quartam compila- 
tionem , vehementem prafumptionem li- 
cet hzrefis fulpicione m inducat,non tamen 
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to adferibit qui Iaeram' communionem ia 
Ecdefia non percipiunt, & qui lcui argumen- 
to a iudicio Catholica: religionis detedi fue- 
rint deuiare, vc loquitur Gratianus i* I. a. C. 
de boreum , quales funt excommunicationi 
(etmcacem JpintnmCX opinionem Jin^uUr em habent, 
vt ait Tcrtull. bb.de prafcnptrm. tdnerf. hetret. & 
qui pertinaciter ablblui contemnunt, quos 
bcncficijs priuandos ccnict cap. cnm bono, 
ietute O quoU ord. nam contumax in vete- 
ribus gloflis vocatur axiSbe, xnTof(mtrr( , ib- 
credulm CS" inobedieti , D. Paulus v. ad 
Ephcfios,T»{ dioiif •fa'7te0ua(,fiboi diffidentia, 
id eft incredulos, & in GIolTar. Latino- Ara- 
bico. Contum t, Derijto , forlan legendum Con- 
tumeaa. Et id quidem de grauiifima contu- 
macia cenfendum eft, quae femper maxime 
fuit exoia,non iolum canonibus & facris con- 
ftitutlonibus,fed etiam legibus ciuilibus,qux 
non iblim pignoribus captis eam coercebat, 
fcd etiam pet ruinam & dcftrudtionem 
aidium, villarum, &*vinearum,vt eft in I. fiii 
cnm quo. ff. Communi dmid. CP< bb. a. ftud. 
rir. 5j. Idtb conqueritur Tullius aduerfus 
Anconium,Phib’ppicd primi, quod ctim cita- 
tus non venifiet in fenatum ,fe poblicit operit di- 


ad condemnationem fufficere contendit, eo Jinrlntnrnmpnbbceex fenotne fentenUa adifictum 
quod alia debeat cftc poena fufpicionis, alia domSmmttutfoertt : vbi mox fubiungit.AAt^mi 
haetefis dctc&a: & probat*. Attamen Iufti- eji ~>UrapigmttF multam, vt coatumaci* dif- 
nianus m KcnellaqL eos hxrcticorum nume- ferentiam oftendat. 
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TILVLVS XVII. 

De remifsionibus. 

‘ Abbati , Conuentui Sartcli Petrine Praxtllis , Lcxou. 

• D met fis. 

C a p v t I. 

1 OSTRO poftulafti certificari rcfponfo, vtrumper tuam 
! prouinciam poliis coccderc remiflionis litteras generales. 
^Nos igitur fraternit. t. breuiter refpondemus , quod per 
I prouinciam tuam libere potes huiufmodi litteras conce- 
dere ; ita tamen quod ftatutum generalis Concilij non excedas. 

, Q Petride TRA» iLts.]Legedum,dePra. invulgatiscarethoccap.infcriptione. Abbas 
\J'tcIlis,s. Pirrrt d« Pk«x. de quoyipr«.Vi- enim prouinciam non habet, & furomus 
'dcturtamcnhacccpigraphc fallam MSS. & Pontifex Abbates non lb(et vocare Fratres. 

Hoc capite 
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JWwMjp.Renu/fiO, pro Indulgentia peccato- fc<p. cap.\.fupra,ie treuga pace. Ccrtpm cft 
rumfumitur,dequaInnoccnt. III. in Conci- intra prouinciam multas jurildidlionispartcs 
lio generali , Sc cap. 14. hoc nr. afui C.c^jr.quf exercere podc , vt plene notatur in ea p. Pajlo- 
Vox eo Icnfii non eft noua. Tertullianus 4. ralu. ie ojfc. orimar. quod Abbas reftrihgtr, 
tontriMmeton. cap. 18. Diximus de rtmi[fa piceae quando vifitationis munus exfcquitur, non 
torum, id eft, de rcmiflionc. Idem apud Cy- vero vt aliquatenus iurifdiflioncm conten- 
prianum Epift. 59. Grauifsitms debtlonbas, <r> tiofam exercere poflit. Vide cap. 1. japra.it te 
xseummulrism ante peccantibus, cumpojleet crcdidc- quismttiturin poflijf. Idem dicendum de Lega- 
rinC,remijTa peccatorum datur. hsec autem Indui- to qui munus definitum excedere non potcll 
gentia, fiue remiffio denotat principatum & fine fpcciali licentia, vtlcribit Speculator ad 
lurifdiiSionem,eai*. m sm.11. dtjt. qua Archic- Titui. de Eiedhtn. §. rume [uptnjl. 
pifeopus intri prouinciam vtitur,fi« cap. 3t 

TITVLVS XVIII. 

De fententia excommunicationis. 

a Magijiro , & Fratr ibus Hojpitalis Hierofolymitanic 
Capvt I. 

i 

Artonica conftitutionecauetur.quod b monachi Se Cano- 
nici regulares quocumque modo fe in clauft.ro percude- 
rint , non funt ad Apoftolicam fedem mittendi, fed fecu- 
JumprouidentiamScdifcretionem fui Abbatis dilciplinre 
fubdamui: quod li Abbatis diferetio ad eorum correttionem non fuf- 
ficit,prouidcntiaeftdioecefaniEpifcopi adhibenda, nifi exceflus diffi- 
cilis fuerit , Sc enormis, propter quem merito fit ad Romanam Eccle- 
fiamrecurfus habendus.Nos ergoveftrisfupplicationibus inclinati, ad 
Vos ftatutum huiufmodi duximus extendendum , au&oritate prarfen- 
tiumftatuentcs, vt in tali cafu, nifi maioris fitprouidentia requirenda* 
per Priorem vcftrum, qui ftcut audiuimus presbyter elTe debet , fratri- 
bus veftris abfolutionis beneficium impendatur» 

% A A"Agistao.] Fratri Guafino de Monte- Epilcopus Lexouicnfis Epifl. ai alfxanJrum 
I J. VLacutOjapudBofiumm Hijtoria Meliten- Papam, ac nifi de culullis ea tum pugionem pro- 
fi , bb. 14. . au ia uftubjfet antitjuitas, [aptus Itjtfue ai alternati 

b Monachi,st Canonici Ut GvtARFS.] De Mo- rtum mortes intemperantia defauijpt. Ncc Ibluni 
>iachorum& Canonicorum regularium qui monachis, fcdclcricis quoque interdidi fuc- 
fe percuderunt in clauftro penitentia, agitur re hi cultri. loan. Cardinalis nonorij noftri 
in hoc cap. Pcrcuflio illa gratiis, intclligitUf Lcgatns inConcilio Ilcrdcnfi, anno my. In 
ejus? fit cnic, fccun, Vcliaculo, vel fi/Aai Cx- Ee 3 e[sy,eimtatibns , 'nilis, Xrl Alitis clerici cultcl- 
fi7,«; Eit? tiilfai/ , id cft ligu» grani , ~yrl la- loi acutos portare nonprt/uhtant. Quod de Cul- 
pide maiore, vtcft in can. 8. D. Bafilij, quod tris&gladijs, idem dc graphijs acutis,&ca- 
maxime clericis prohibetur , «».27. A po- lamis, Itu ftylis,<jui vt plurimum cranc ferrei, 
flol. In frtonaftcriis hoc maxime pericu- quibus etiam contofli tuere crebro Martyres* 
lotum i idcoque olim cultelli acuti Mona- Ita etiam apudPlutarch.nl 0'dccbit 9 Qumtus 
Chis prohibcbanturjlicut docet Amulphus Antilius li&or ConfuUs,calamis,fcugraphij6 



’ rld,- 

tur le- 

'raOI. 


2 i 6 Quinta Compilatio 

confefliis fuit. Et haiccaufa fuit cur a Ro- quam c orneis, vr fcrib it Ifidorus ii. 6 ,-Qrigi». 
inanis prohibitum fuerit vti graphijs alijs cap. 8. 

aaseww «vi****»*»»**»**» «*<»■*«» > * w»«w mwm WHmw iiiiiwuBamnimt 

H- titulo fanSt* Praxedis , Presbytero Cardinali, Apojt. 
fedis Legato. 


Capvt II. 



Vpereo quod monachi Grxci & Hcremitx propter inobe» 
dientiam luam fufpenfionis & excommunicationis vinculo 
ligati, nolunt ad mandatum Ecclefix, nifi per * manualem 
piomilfionem redire; hoc tibi duximus refpondendum.quod fi nulla- 
tenus poliunt induci ad prxftandum iuxta formam Ecclefix iuramen- 
tum, ipfos hac vice cum promilfione poteris recipere manuali , ciim 
vndique.confideiatis locorum & temporum qualitatibus, icucritati 
fit aliquid detrahendum. 


H IC non cft immorandum. Iirramenrum 
quod exigitur ab excommunicatis,eft de 
parendo mandatis Ecclcfix, cap. cum deftderci. 
& cap. ad hac. extra. eod. vei ipfius excommuni- 
catoris qui fententiam protulit, cqc nuper, eod. 
vei abfoluentis: quod non ede dcfubftantia 
abfolutionis fatentur omnes ■, quia fcilicet 
tale juramentum non cft proprie ftridti iutis, 
fedeonfuetudinis Ecclefi*, vt notat Panor- 
mit. &cxprcflis verbis docet Alexander III. 
in cap.de cetero jod. fecundum morem t cclt f et. Et 
licet hoc iuramentum vulgo a Prarlatis exigi 
videtur, nihiltaraenincerefta quo exigatur, 
dum tamcnabiolucndi facukatcm habeat, vt 
notat Alanus ad diflum ctp. cum defieret in i. 
compilat. Altera ratio qua; mouet Honorium 
ad recipiendam ptomiilioBcm folam exoom- 
municatorum fine iuramento, eftpcroicacia, 
& procliuis Grate orum animus deficiendi ab 
Ecclefi^Romana. 

aMxNvMtM.] Ptomifltonem nudam & fim- 


plicem intclligit , qua; non iuramento firma- 
'tur,vtdeobedicntia manuali fup'* in cap. i. 
demotorrt.es obtd. ad differentiam i uram enti 
quod fit per manum, fupra.drpwr^at. canon. Qup 
quidem promiftio manualis limilis cft apud 
lurilconfultos , nudo parfto ,quod non parit 
aftioncm, fcd hoc iure contta,in quo manus 
folius adicclio fidem facit , per quam confe- 
erat ur corpus Chrifti, vt eleganter dicitur in 
can.fttjun. 2.4.5. Nam & olim iola manus con- 
trcdatio juramenti fidem faciebat , vt apud 
Xenophontem Cyrus hortatur amicos vc 
dextram fuam contingant ; Sc de Germanico 
dicitur apud Tacitum 9. Annat. Vndc talis 
promiftio vocatur Manujirmatio,cap. 217.it. J. 
Capital. Caroti M. Promiftio fk mano dextra 
apud Lucanum, * 

Etatafepu alie pmmifert manui. Nam attol- 
lebantur manus. Exod. 6 . & Ntemtr. 14. & 
apud Fcftum, quod notauit Cuiacius ad Lio, 
C. de contrab. &■ cemmnt .jhpttl. 


Fredericus Imperator. 

CApvi II, 


AC ediftali. Gf infra. Quxcumquc communitas, vel perfo- 
na pet annum in excommunicatione propter libertatem Ec- 
clcfix ‘faftam pcrftrterit.ipfoiurc imperiali banno fubiaceat, 
a c{uo nullatenus extrahatur, nifi prius ab Ecdcfia beneficio ablolu- 
tionis obtento. 
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a Bitar. & Cnrnot. Decano , & Stibdecano Aur ' 

Capvt IV. 

Enerabili fratte noflio i> Cenomancnfi Epifcopo, & difc. filio 
H. Canonico Tuioncnfi piocuratoie venerabilis fiauis no- 
thi Turonenlis Archiepifcopi innoftrapracfentia conftitiuis, 
pro quadam fufpcnfionis lententia in prifacum Epifcopumab eodem 
Archiepifcopo promulgata. Nosauditis& intellegis qui fupcr hoc 
fuerunt ab cis propofita coram nobisj quia partes ditfentiebant in 
fadto, ita quod de illo plene conflare non potuit, fententiam ipfam 
dc gratia relaxauimus ad cautelam , ipfo Epifcopo in prxfentiadidli 
procuratoris pnflantc corporaliter iuramentum, quod parebit man- 
datis, qui idem Archiepifcopus fibi propter hoc fecerit , fi confliteric 
ipfumEpifcopumin eo pro quo fuit lata prxdidta culpabile excicifie. 



3 T3ItviiiCENi!, et Carnotensi Decano, 
fj ET SVCDECANO AvRElI ANENS1. ] Ita Ic- 

gendum vt in MSS. non Arelatcnfi, vt in vul- 
gatis. 

h Cenomanensi Evisccpo.] Mauricio^. Epif- 
copo Ccnomanenfi. Quod hic dc Ceno ma- 
nenti Epifcopo ab Archicpi/copo Turonenti 
lu/pen/o dicitur, non intelligi debet folii m 
ArchrcpifcopumtuliiTc fententiam , quod ci 
non licuit:nam Can, 15. Conci lij Antioche- 
ni definirum fuit, vt Epifcopus ab omnibus 
Epifcopiseiufdem prouincix mdiettur, qui 
refertur in can.fi qnu Epifcopus. 6 . <]. 4. & antea 
aNicarnafynodo, atque etiam in Capitulis 
Adriani Papae can. 5. & 6 . Idquc per duode- 
cim Epifcop(?s,qui cft legitimus numerus, vt 
rcfpondct LcoIV. Eptft.z.od Epifcopot Britan- 
nia, & Nicolaus I. dc ArchicpifcopoTuro- 
nenli Epifl. 5 6. ad Salomonem rogem Bntarmix. 
Hoc tanti ponderis agnofccns Iudith vxor 
Imperatoris Caroli Calui vouit , fe nunquam 
attentum praebituram depetit ioni alicuius 
Epi/copi propter rcucrcntiam minifteri) in 
Concilio Tricaflino. Ei enim qui deponeba- 
tur vcftisfcindebatur, annulus detrahebatur, 
Abaculus fupcr caput cius frangebatur, vt 


fuit fa&um in Concilio Ncmaufenfi anno 
885. Dubitari tamen potuit, annon Archic- 
pifeopus folus vti leuiori excommunicatione 
potuerit, quae eftfufpentio , &: priuat tantum 
ab otticij , can. 45. Apoltolor. can. 13. jjnods 6 • 
in Trullo, can. 18 . finodi Antprana , & alijs pic- 
ti fque locis , quibus diftinguitur ab excom- 
municatione maiori , quam /equitur depoli- 
tio: vel etiam dubium efl an hic agatur de 
timplici fcgtcgationequje non fapit naturam 
excommunicationis, cum quis non admitti- 
tur ad aliqua officia, fi. -01 dJW*c «ViA0*V,id 
cft <jui non ejl recipiendus in can. 11. A pejlol. & in 
quem non ferebatur lententia , fcd tantum 
ab officio, vel ordine abttmcre bibebatur,»*, 
8. Cincii. A.vrelisn.lll.Qgx diftindlio probabi- 
tis quibufdam vifacft v quam tamen veram 
non exiftiino >nam & pro quauis leui fufpcn- 
fionc dcabllcntioneEpifcopi, fynodalis con- 
gregatio Epifcoporum fieri debet, vt nomi- 
narim definit C4». 1. 34. difi.ltnb etiam inpci* 
liatis negotijs vnius Epifcopi , folus Metro- 
politanus cognofccre non poteft , vt conchi* 
dic Glotta in Can. fi clericus* 11. q. I. & can.fi in* 
ter. 6 . q. 4. 
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E ptfcopo Scnenji. 
Capvt V. 


Rauera venerabilis fratris noftri Pifan. Archiepifcopi recepi- 
mus qucftionem.quod A.B. Stquidamalijciues Pilan. depu- 
ta i a Potcftate ac populo ad ilatuca duitatis edenda .tam- 
quam peruerse fapianc , in derogationem Apoftolic* fedis.&cfubuer- 
lionem Ecclefiafticx libertatis edere prxfumpferunt : Quod fr quis 
clericus.vel laicus contra quemcumque laicum Pilani diltridus.ad iu- 
dicem Ecclefiafticum litteras Apoftolicas impetrauerit , in mille foli- 
dis, nili huiufmodi rcnuntiaucrit litteris, condemnetur , nec redditus 
poflefltonum fuarum reddantureidem, vel agri excolantur ipfius , fcd 
banno poties fubiqceant Poteftatis.qux nullum ad regimen cjpitatis 
fufeipiet, nili hocfc iutauerit fa&uru:&.hxc,8iquxlibetalia Poteftas 
quae pro tempore fuerit, fucceffores fuos iurare faciet fu p radi da. Sta- 
tuerunt illi praererea.vt clerici fuis fumptibus caftrum Ripae fradae fa- 
ciant culiodiri, quod li renuerint contra eos Poteftas procedere tenea- 
tur iuxta quod didauerit conftlium citri ratis : quae omnia is qui nunc 
praeeftciuitaci prcdidxobfcruacurum fc firmiter iuteiurando firmauit. 
Cirmautemtotaciuitas Pifana.qu^alias tam diu Dei timorem abiecit, 
qubdinfedaiam errore vel infedioni proxima praefumatur, &. tam 
ftatutarios, quam Poteftatem eamdem non fit dubium propter hoc 
excommunicationis fententiam , praeter notam intamiae incurriflc:- 
fraternitati tux mandamus, quatenus eos cxcommunicatos publice 
nuntics,&facias ab omnibus ardiirs cuitari, donec abfolutionis bene- 
ficium per fedem Apoftolicam mereantur; contra confiliarios & offi- 
ciales duitatis ipfius.nifi ftatuta ipfa de capitularibus deleri fecerint, 
& idonee ficut exigit res, caueri , quod fimilia de cetero non debeant 
attentare , fimiliter proceflurus. Ceterum cum iidem ftatutarij mul- 
ta de bonis Ecclefix tenere dicantur in feudum, ipfos nihilominus 
fore priuatos feudis huiufmodi nuntiare procures. 



3 T 7 Piscopo St mensi.] Sic legendum: male 
r. in quibufdam vulgatis Scnmmf. Epif- 
copum vero vocar, quia nondum erat Ar- 
chicpifcopatus , fcd poftea nempe anno 
1409. Archicpifcopali titulo bonata tantum 
fuit d Pio II. ciuc Senenfi. 

b ClVlTAsPlSANA, QVAE ALIAS TAMDIV timo- 

xem J)ei abiecit. jDignafunt hxc verba co- 
fiderationc. Hsc vrbs olim & diu imperio. 


opibus, & prudentia ita felix fuit , vt S. Tho- 
mas in Tradam de <pat»or rebai o*c. eam in- 
tcr potiflimas quatitor vrbes enumeret, & 
longo tempore felicitas cius comes fuit, dum 
Siciliam Saracenis eripuit, dum Gallis in ter- 
ra: fandtar acquifitionc auxilio fuit , dum Re- 
gum Hierofolytnicanorum opitulatrix , dum 
Pontificibus laborantibus manum dedit: fed 
exeo tempore, quo in gratiam friderici II» 
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ImpcMtorisjpIcrofqiic Prolatos Lugdunum opprobrium aliarum vrbiumfa&a cft, & lub 
ad Condliiiproficifcentes intercepit, omnia iugo Florentinorum milia, ramlcmqucabeis 
ruere in prarccps vidit i& dum ftatutisfuish- anno 1509. in eum datum rcda&j clt,vt pene 
bertatem Ecclelia: impugnare niteretur, Ii- dclcrta fuerit, itaque merito ruina Tua eum 
bertatem propriam & vircsamilit. Mira r«s 1 Phlegya omnes admonet, 
ciuitas qux omnes illas qualitates & dotes pifalt mntcnmtrt Dmoi. 

poflidebac, quas Plato in vrbe fua deliderat, 

«B <*» NMIMM «4* «H «» «»♦»«« *»»»«»«»«*» IKItlW <•»{•»<■£> «4 **,(•)«&*» 

Archiepifcopo Pifitno. 

C * P V T VI- 

* Non 

Vpra fe Vbaldus &. Lambertus fratres ambulare volen- p»"*- 
tes cica du&i cupiditate iamdudum * iudicatum Calai i- 
tani iuris,& proprietatis fedis Apoftolicac occuparunr, 
quorum S.6cF. & ceteri fratrqs tanti prifumptionis 
non timueriit elle participes, minus quam eis expcdieiit 
attendendo, quod baculo arundineo qui manum inhircncis eidem 
perforat, dum ponunt in cis fiduciam innituntur: fed &.pndi£H om- 
nes ad tantam deueniunt infaniam, vt excommunicari a nobis longo 
tempore iam elapfo.fic fui fine fallitis obliti , vt non videantur ad . 
Ecclelii vnitatem quando redire debeant cogitare : hi autem propter 
tanti temeritatis exceflum de feudis qui de Camera Archiepifcopa- 
tus Pifan. tenebantur fuerunt a quadriennio defeudati: verum fipe fi- 
cut dicitur muflitanc, quod de fructibus feudorum ipforum , quos ex- 
communicationis tempore pcrcipiut, obtento abfolutionis beneficio, 
integrefibifatisfieri oportebit, Vuperquovolumustibi,6c tuis fuccef- 
foribus prouidere. Nositaquediftri&ius inhibentes.ne quidquam de 
feudiseifdem vel eorum frudtibus perueniat de cetero ad pridiiftos; 
tibi &c fuccefloribus tuis autoritate prifentium indulgemus , vt fuper 
his tu,&fuccdfores tui in aliquo non teneamini vlteriusrefpondcre. 

•TVdicatvm Calauitanvm , ivms , it pro- laricanum ad fidem Apoftolicam fpefian- 
% J^priitatis sedis Apostolicae.J Sic legen- tem, exemplo Archicpifcopi Pilani , qui fub 
dum : Calaris Cagliari , Primas Sardinia: & Innoccntio IU. dignitatem Primatus Sardi- * 
Corfici. Forte hi ciucs Pilani co temeritatis nbe & Corfica: Calaritano debiti a mille tcr- 
peogrefli erant, vt vfurparene Iudicatum Ca- ccntic amiis , affc&auic. 
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JITVLVS XIX. 

De verborum fignificatione. 


a Priori , 0* Clericis fandi / oanms 0” Pauli Tudertinen. 
CAFVT I. 

VM inter vos dudum ex parte vna, 6c Abbatem fanfti 
Petri de Monte Spolct diaccfis ex altera, fuper tertia 
parte oblationum £t pofleflionum Capella: lanfti Hilarij 
&: cellarum iplius, & quibufdamalijscoram bona: memo- 
ri* b Angelo fan^Vi Andre* Diacono Cardinali , tunc Subdiacono6c 
Capellano felicis recordationis I. Papxprxdecefibris noftrr ab eode 
prsdecdfore partibus auditore concello quxftio verteretur , & ei- 
dem conftuetit auditori a vobis probatum fuilfe per quadraginta 
annos 6t amplius tertiam partem oblationum eiufdem Capella veftia' 
Ecclcfiam rccepiife ,a clericis inilirutis per Abbatem de Monte tuif* 
que, fili Prior, eamdem tertiam te commilfiife aliquando colligenda: 
prxdecdfor praefatus ipfam tertiam EcclelixSanftoru Ioannis 6c Pau- 
li adiudicans.ftatuitvttibiPiioti liceret per colde clericos (ficutfuc* 
ratconfuctum) partem colligere memoraram, prout in eiufdem prx- 
deceflotis litteris perfpcximus continari. Verum qura poftmodumfa- 
ccrdos prxdidbe Capella: afferens oblationum nomine minime con- 
tineri ea quae ipft Capella in feftiuitate omnium Sanftorum mittun- 
tur, vel portantur ad illam, fcuad domum facerdotis eiufdem intuitu 
defun&orum; nec non qua: in * cimilini ponuntur quod de altari fuf- 
cipic, & facit per Eccleliam in fraudem ab aliquo deportari, & quae 
ante crucem 6c in Mifla Trinitatis, & ea qu* pro defponfatis canitur, 
&. lampades cum oleo que prxdifte Capella: ab aliquibus offeruntur, ' 
vel quae dantur nuntio , qui ad recipienda talia per prxfatx Capellas 
parochiam dellinatur : 6c dc his omnibus vobis tertiam denegans 
exhibere , de alijs nominc-tertiae perfoluendis pro rata partis veftram 
Ecclelia contingentis retinere nitebatur, ad expenfas Capella: ipfius 
necdTatias faciendas. di£lus prardeceflor vt omnis materia fcandali 
tolleretur, tam de omnibus fupradittis, quam oblationibus aliis abf- 
que fubcraftionc aliqua integre pcrfolui voluit mandauit tertiam 
portionem. At Capellani pnjdi&a: Capclle volentes adhuc aitetius 
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dcfenfionis fomitem fufcitare ac dicentes ptimitias & decimas , vel 
caquae offeiuntur pro Mittis mortuorum faccidotibus , que pro fe- 
ptimis.Sc tricefimis, Scanniucrfariis, pannos, *Sc alia qui infra heb- 
domadam offeruntur Sc mortuorum iudicia.oblationum nomine mi- 
me contineri, de hisomnibus partem tertiam foluere vobis nolunt. 
Vt igitur huiufmodi fcandalorum materia totiens pullulantium radi- 
citus euellatur, volumus mandamus , vt per clericum veltrum a 
vobis in eadem Ecdefia inftitutumde omnibus fupradiftis.Sc dc a- 
Iiis oblationibus quocumque titulo ad Ecclefiam ipfam perucncrint, 
finediminutionc aliqua integre tertia vobis portio perfoluatur. 


iP Anctorvm Io annis et Pavu TvdirtI- 
O nen.] Tudcrtum,T«i in Vmbria ad Ti- 
berini. 

bANCELO S. Andre* £)iacono Cardinali.] 
Nullum alium his temporibus inucnio Car- 
dinalem huius nominis, quam Angelu Dia- 
conum Cardinalem S.Adriani creatu abln- 
ttocentio III. anno nn. apud Ciacconium. 
* In Cimilini. ] Ira legitur in editionibus 
quibufdam, & in duobus MSS. in aliis in Cri- 
minali ; quod abfurdum elt. Cirmlmc quid iit 
coBiiccrc licet ex verbis fiuntCap. vt nempe 
fit locus, vel arcula in qua reconduntur obla- 
tiones, qux colliguntur uiEccieiia . puto ex 
Graico vocabulo Ktiuiiaisr, qiiodiignificacid 
omne quod rclcruatur & cultodicndum re- 
condituri Gra-ci vocant , Euitat hius 

apud Homerum dximmiquo nomine intcl- 
liguncur vaik lacra & preciofa,ac etiam im- 
mobiles Ecclcfiarum poiTcifiones, vt ex Cy- 
rillo refert Balfamo ad Cai*. ia. Sjruxti 7. ra' 
Uliuel . fl r*puju Tx' ilper, Tot aXirXTOVt XtflVE/e 
t crxArjt»», & Thcophilus in §. Sacras. Inflit. 
dc rer.imii. Prudentius hjmmi. det twpdren, 
BxtjUlrit arcam ditibus 
Ala io nfcrttm , £?• fulgidt 
Mutitet mnneta conditos. 

Ex quo loco veitigia deprehendimus the- 
faurorum , qui Eccldix vlibus referuantur, 
quos M ornet pitiatii vulgo vocamus. Ergo 
immobilium vocabulo resinobilcslacrxco- 


tinentur,quod ita cuftodiri, & recondi folcar, 
vt immobilium vfce fungantur, tk facile lo» 
co non moucantur. Hxc autem vox K mak 
, fa<fta eft Latina Omthun , inde Cimeliar- 
cha, cultos Cimclij in /. fin. C.dcbon. amor, 
ni. pofiid. Qui & Cultos Ecclefix dicitur, 
vt annotauimus ad Timl it Offic. lujlod. Ci- 
meliarchium , locus cll in quem omnia facri 
vaia & vcltimenca referebantur : dicitur & 
veitiarium in Synodo prima Toletana. Ne? 
abfonum igitur cii hinc deducere Cimibnu, 
de quo hic Honorius, cuius vocis mentiond 
apud vnicum tantum authorc reperi ,Ioann£ 
a lanua , in Lexico , quod appellat Catbolicon. 
Cimrhne, inquit, diciturhai aquaticum aiablue- 
ial manui , 'Vt dicunt Batinum , nos Bafsm. ©ri- 
go illius Batini exGrseco Sanor deduci po- 
tcll,quod iignificat paruum cadum, (cu ge- 
nus aliquod mcnfurx apud Hebratos, Batioa 
iam vocat Nonius. Itali, Bacile , &Crufius in 
Turco grieaa &iu£tr.r,id rji pthm,icu\ai]X. Eius 
meminit Pontificale Romanum : Haede eum 
Bucati, pro manibui ablutndit, vt annotat Mcur- 
fiusm cleffario. Quapropter merito hoc, Ci- 
milinc,Lanccm explicabimus de qua Aulo- 
mus, 

ThuribuU,&' pateretrfuee tertia >ajn T tum, Lanx , 
proprie apud nos, Baj «n de ejuefle , vel etiam 
aiculam qua ad colligendas & rcicruandas 
oblationes vti folent, qui catum curam ha- 
bent. 


• /n 

*«fe- 

pauer. 
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JEpifcopo F . P. Bertrandi, Archidiacono Cafaraug. 

Capvt It. 

1 X parte veftra fuit propofitum coram nobis, quod diledti fi* 
[lij Prxpofitus & Canonici Aretin. fententiam , quam feli- 
' cis memori® I. Papa, pr®decc(Tor nofterfuper Ecclcfiafan* 
dti Grcgorijs quibufdam terris, 6c parte molendinorum Cupreue, aC 
Caftri laxi ,Sc molendino pofito fupra montemde Caliano, ac aliis di-* 
uerfis articulis in eadem fententia comprchcnfis , inter vos & eoru 
Canonicam promulgauit, per interpretationem liniftram in recidiu* 
quxllionis fcrupulum reducere molientes, affietum illud capitulum 
ciufdem fententi®, quo dicitur, ne Canonica ipfa impediat quomi- 
nus Monafterium veftrum ,pr®fatum molendinum dc Caliano rexdi- 
ficare valeat, in eo ftatu in quo fuifte dignofeitur tempore mot® litis, 
cfle referendum ad tempus, quo lapillus in denuntiationem nouio- 
peris iattus fuit : vobis e contrario afferentibus illud effc intelligcn- 
dum dc tempore quo lis fuper hoc inter vos, &: prxfatam Canoni- 
cam extititconteftata 5 quare humiliter fupplicaftis.vt altercationem 
huiufmodi per interpretationem capituli fupradidti decidere digna- 
remur. Nos ergo confiderata eadem fententia diligenter, quod in 
profato capitulo dicitur dc tempore mote liris.interpietamureflere- 
ferendum ad tempus quo litis contcftatio fafta fuit. 


E Pigraphc huius cap. falli eft, & in MSS. 

& in vulgaris. Vulgari habcnt,Epifcopo 
F. P. Bertrandi. Ex icctionc ipfius manifefti 
oftenditur hoc cap. referiptu fuifie cuidam 
Abbati,non Epilcopo. MSS. habent Epifco- 
po F. P. Bertrandi Archidiacono Carfarau- 


guftano. male; nam hic agitur de Canoni- 
cis Arctitiis, , quae eft vrbs Epifco- 

paiis in Prouincia Romana. Ca;farauguft« 
autem caput eft regni Aragonia: in Hifpania, 
Strtgafd: cui autem hoc cap.refcriptum fit, 
lion liquet. 

Mm wm MiI TIB Md Mil H|1 


Pr alatis, & Capitulis Vmuerfitatis Conjlantinopolitana . 
Capvt III. 

|?qS|| X parte veftra fuit propofitum coram nobis, quod venerabi- 
japg |, lis Frater nofter. Patriarcha veftcr , occafione conftitutionis 
cuiufdam quam Venerabilis Frater nofter Albanenlis Epifco- 
pus tunc Apoftolrcq fedis Legatus in partibus Romani®, fuper legatis 
edidit defunctorum , & dii. Frater I. titulo Sandtq Piaxedis Presbyter 
Cardinalis, dum ibidem legationis fungeretur officio innouauit , de 

quibufdam 
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dc quibufdamquxvobis,& Ecclefijs vcftris legantur a decedentibus 
tertiamindebite a vobis exigit portionem. Cum igitur Epifcopus Se 
Cardinales pracdidfi ( ficut ex eorum interpretatione accepimus) non 
intellexerint , quod de his quxin ornamentis Ecclefiafticisj vel ad fa- 
bricam Ecclefise , reparatione indigentis, aut adEcclefix luminaria, 
nccnon Se de his quae pro anniuerfario, feptimo.trigelimo, aevige- 
fimo faciendis, vel de his quae perfonisfpecialiter , nili forte id fiat 
Ecclefix ratione, 'a quocumque legantur, aliqua deberet folui portio 
Ecclcfiae Cathedrali. Nos interpretationem eorum ratam habentes, 
fecundum ipfam,conftitutionem praefatam praecipimus obferuarifir- 
miter,inhibcntes ne in praediftis aliquid fraudulenter in-praeiudicium 
Cathedralis Ecclefiae procuretur. 


P Rasistis *r Capitvus Vniversitatu Thraciam, cimis caput cft Ccjnftantinopohs, 
Constantinopoxitanae. ] Ica in MSS.In Romaniam vocatam fuifle i Pontificibus 
vulgatis vero, PrtUtii Vniutrfiuiis frMcigm- fummislnnocentio III. Honorio IH.Clemen- 
rum Cmjhmtmopol. Ex quo colligitur expedi- te IV. & afijs Autoribus illius (eculi, notius 
tionem Conftantinopolitanam, 8fobtentio- cft, quam vt hic immorari necefle fit. Origi- 
nem huius Imperij vere i Francis fada.n ( ce- nem huius appellationis qua; hucufquc per- 
teros vero, Venetos nempe, Pilanos, & alios, feuerat. Vide in Notis V. Cl. Fr. Bofqucti ad 
auxiliares tantum fuifle. . Epift. jj. lib. i. regift. Innocentij QI. 

Inpartibvs Romaniae. ] id eft Thracia;: 

Epifcopo Eullenji. 


t Capvt IV. 



■V A nobis. fraternitas intimauit, quod cum tibi pro rcleua- 
tione oneris debitorum quo prcmeris.duxerimus indulgcn- 

dum, vt fruttus beneficiorum, qux interim in dioeccfi tua 

vacate contigerit, tibi liceat biennio retinere 5 quidam Apoftolicas 
gratix ptiuilegium finiftra interpretatione reftringCire molientes , affe- 
runt prxbendas St maiora beneficia nequaquam beneficiorum nomi- 
ne contineri > fiiper quo interpretationem Apoftolicam poftulafti. 
Nos igitur interpretum huiufmodi fententiam reprobantes, automa- 
te prxfcntium declaramus , quod prxbcndx, ac alia beneficia genera- 
li beneficiorum nomine continemur. 


E Piscopo Tvllinsi.] In MSS. Twl. Odoni dc Vaudemont 47. vel Ganno 48 . 
Male in vulgatis, Ttshmt*[t. 


Finis Quinta Compilationis Decretalium 
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AD LECTOREM. 

O ST Editionem huius Compilationis in manus meas ve- 
nerunt priores duo Ltbn Regiflri RdSS. Honorij III. 
quos ad me mi fit vir do cius Francifc. du Chefne : v tinam 
mihi videre licui fiet integrum Regiflrum ; emendatius € 5 * 
luculentius hoc Opus haberes. Forfan tamen fi natius illud fuero benefi- 
cio viri benemeriti de Rep.literaria ( cuius interefi huius Compilatio- 
nirpcrfctfa cognitio) in fecunda Editione, 

Si Deus hunc oculis foetum refpexeric xquis, 
hoc prafiare potero. Intenm excerpfi quafdam E pi fi olas ex dicio Lt- 
bro i. Regiflri, qua illuflrant nonnulla huius Compilationis Capitula. 
Pauca etiam adieci ex Italia facra dofttfsimi viri Ferdin. Vghelli 
hoc anno tantum Roma edita, qua ad hoc quoque faciunt. Candide 
Lector Vale,faue, & f ruere. 

Ptg. 42. fi». >9. 

A Rchiepiscopo TvsoNtNsif) non Bituricenfitfic in tribus Epiftolis Regiflri Honorij III. 
Lib. 1. fiiper hoc negotio datis. 

Pi*. 4 } fi». 1. Coi. 2. 

pOST ha?c verba[ Lt G»ncht, ] Adde. Cui congruit nomen huius Mibtis in dklo Rcg . ybi 
t dc Gitrchu vocatui. 

Pi*. 45. 

E Piscopo Assisilns 1. ] Vidoni,de familia fecunda Romana clc< 2 o,anno «04. ab Inno- 
centio III. vixit vfquc ad ann. 1228. 

P*t. 78. 

E PiScopo Ferentinati.] Aibcrtus Longus, Canonicus Anagninus, intimus amicus In- 
nocenti) Ifl. Ferentinas Epifcopus ab eodem adicclus eft anno, 1203. poft hunc ponitur 
ao.Epifcopus Ferentinus Iacobus, mortuus 127P. 

O Varvmdam litsrarvm pr rescriptioni. ] In Reg. Honorij ii. 1. legitur , ‘jiilmpUm Utt- 
rorum trtnfcriptu. Sed operjepretium efl integram Decretalem, ex qua defumptum eft 
hoc Caput apponere ex di£lo bb. 1. Rrg. quia quatdam fpecialia continet, qua: hic non haben- 
tur, & lucem affert his quseobfcura& pratpofterd polita fune in hoc Cap. 



A BBATI S. Aoguftini Cantuariehfi. Cum olim inter te Cf c. 

vfque ad hac verba lin. 36. ab impecicionc tc abfolucrct ip- 
fius. Cum autem partibus poflmodunt in ipfius pradecefioris nojtri pra- 
fentia conflitutis , tu inflanter peteres, vt in caufa fec. formam procede- 
ret pranotat ams licet pradiclus ylrchtepifcopus e contrario refponderet , 
quod contra te agere tunc non poffet , quia erat alijs negotqs prapeditus 
tunc, quia veuerat minus tnftrucius temporum 5 tamen nolens litem 

Gg a 
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vlt&tks protelare etdem indixit, quod aut ageret ,cum ipfe femper fitper 
ho c ad Sedem Apofiohcam appellaffet, aut memorati prxdccejfons fui 
fententiam confirmaret , perpetuum flentium Archiepifcopo imponen- 
do : tunc idem Arcbieptfcopus propofuit, quod. Abbas de ture communi 
fibi profefionem facere tenebatur , quam fibi petebat humiliter exhibe- 
ri i tu vero refpondifit e contra , quod etf ad id tenereris de i ure com- 
muni , de ture tamen fpeciali eras exemptus s oflendens tam priuilegia 
fundationis Ecclefu , quam fententiam memorati Alexandri pro Mo- 
naferio promulgatam ; reconuenifli eundem Archiepifcopum , fiper 
eo, quod contratenorem priuilegiorumtui Monaflcrij homines fermetes, 
tj) clericos tuos de facio, cum de ture non po(]'et, excommunicationis 
vinculo innodabat , (fi Ecclefas ad Monasterium pertinentes fuppo- 
nebat E c cie fia fico inter dicto, Cumque fuper his fuijfetaliquandiu dif- 
putatum ,pr.t fatus Archicpifcopus altum fbi petijt terminum indul- 
geri , intra quem cum fuo pojfet deliberare Conuentu. Quare idem 
• prsdeceffor nofler terminum vfque adfefum omnium S an Siorum, tunc 

proxime venturum, fibi concefit, ita quod ni f deliberaret cedere potius 
quam contendere in hac caufa,cx tunc expenfas legitimas, quas de ce- 
tero faceres , tibi refundere teneretur, f contingeret ipfum contrariam 
fententiam reportare s feribens fuper hoc dilecto filio ES. G. tituli S. 
jMartini Presbytero Cardinali, Apoflolics Sedis Legato ,vt fi coram 
ta partes ducerent litigandum, ipfe CantuarienfisConuentus vna cum 
Archiepifcopo fiepe diSlo citati catiftm audiret, IS) eam ad Sedem Apo- 
fiolicam remitteret fujficienter mflruSlam,pr£ figens partibus terminum 
competentem, quo fe confpeSlui Apoflolico pr sfent arent , tufiam fen- 
tentiam recepturi. Nuper autem R. Monachus , Magi fler Eufira. 

fius procuratores tui in noflra pr&ftntia confittuti, petierunt inflant er 
vt iuxta prsfcrip tam formam tn negotio procedentes, caufam, fi prsdi- 
Stus Archiepifcopus contendendam duceret, audiremus , vel perpetuum 
flentium fuper hoc imponeremus eidem, ne te pateremur captiofis diffu- 
gas fatigari. Archiepifcopus vero refpondit, quod licet inducis, ad de- 
liberandum cum Conuentu fuo, vtrum deberet agere, vel non fibi fui f 
fent induite, quia tamen nondum ad propria reuerfus fuerat , altas 
non folum Ecclefia fua , fed totum regnum erat turbatum, cum fuo 
Conuentu deliberare non potuerat 5 quare petebat fibi vl feriores indu- 
cias tndulgcrt. Procuratores autem prsfati refponderunt e contra quod 
Archiepifcopus, e t fi non perfonaltter, fialtem per nuntios , literas 
deliberare fuper hoc potuerat cum Conuentu , vnde non erant ei vite- 
riores inducis tndulgcndt , ne prorogando indicium videretur tufiitts 
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derogare. Nos igitur attendentes quod aquius efi, parti ad deliberan- 
dum largiorem terminum indnlgere , quam litem breuiandi pr&textu 
procedere minus clare j volentefque dicio Archiepifcopo nihilominus 
in hac parte fauerc , adhuc ei ufquc ad proximum fefium £■ Michat- 
lis Archangcli terminum ad deliberandum per fe, vel per alium cum 
C annent u duximus indulgendum, eum vtrique parti pro peremptorio 
afsignantes ; ita quod fi contra te agendum non duxerit , nos ab eius fu- 
per hoc impet itione te fententialiter abfolueremus. Quod fi egerit , 
tum in caufa ipfit fuccumbere forte contigerit, ipfum tibi, ut prodi- 
ctum eft, condemnaremus in expenfis j eundem quoque terminum pro- 
dicto Archtepifcopo afsignantes ad deliberandum utriim uelit cedere , 
an contendere fuper ijs, quibus coram fspedtclo Prsdeceff. nofiro eum 
reconueneras, fuper tus est exprejfum. Pratered prsfati Procuratores 

tui reconuenerunt Archiepifcopum nominatum fuper eo videlicet, quod 
Officiales ipfius,te & Conuentum tuum impediunt, quominus pofsttis 
congregare fynodum , celebrare Capitulum, & mrifdiciioncm fpirt- 
tualcm in fub ditis AI onaflerijs exercere , beneficium in integrum refii- 
tutionis nihilominus pojlulantes , fuper eo , quod cuiufdam perfonalis 
compofitionis pntextu ad u ac antes Ecclefias At enas t er ij, cum non te- 
nerentur de 1 ure, clericos improuide Archiepifcopo prafentarunt, (f> cen- 
querentes, quod contra formam compofitionis inter bon. mem.H. R. 
tuos pradeceffores amicabilitcr interuenit fuper Ectlefia Cacnntra- 
tenfi te indebiti inquietat. Vnde pr edictum terminum fuper ijs eidem 
Archiepifcopo prafigi petebat-, fed eo allegante iusreuocandi domum, 
nullum fuper pntmifsis reconuentiombus terminum ei duximus prs fi- 
gendum. N e igitur fuper ijs pofsit impoiterum dubitari, has hteras tibi 
duximus in tefiimonium concedendas, nolentes interim flatum tui Ato- 
nafterij vacillare. Datum Laterani decimo fiexto Kal. Aprilis, Pon- 
tificatus nofin anno primo. 

p*g. 98. 

TJEnnjvsi Episcopo.] Gualdericoex Ordine Ciftcrdenfi,elcdto anno uoo.Is fuit decimus 
-* fcptimus Pennenfis Epifcopus .initio corruptus felicitate Epflcopati, iid refipuit ad- 
monitus ab Innoccntio iil. factufquc forma gregis. Vixit rfquc ad annum ujo. 

Pag. 105. Im. if. 

P Oft h*C verba [Factvm Paincipp m Antiochsnvw.] Adde. Honorius nofterinRefcripto 
fuo dato Ferentini.8. Kal. Auguili, Potificatus firi anno i. id eft anno Chrtfti 1118. relato d 
lioiio, ra htifiona Mrlucnfijib. 14. F. Guarino Magiftro , & Fratribus HofpitaliS Hicrdfolymit. 
comcndat Principem Antiochcnfi (qucmRaimundii Rupim vocat) contra aduerfarios fuos, 
lutclligit Comitem Tripolitanum, qui ordinatius vfurpator erat. Legimus CDim apud dictum 
Rodum, eundem Honorium, anno decimo Pontificatus lui dcdilfe pOteiUtcm ptefato Magi, 
(tro, & Fratribus Hofpitalarijs, armis recuperandi Caftellum Antiochi*, & alia bona qu* 
Comes Tripolitanus fuper diftos Fratres mualcrat, quapropter «communicatus fuit i 
quibufdam Epifcopis,iulfu Honor.) noltri. Verifimilc ergo eft Epiftolam Decretale mcx qua 

G g i 


DigitizedbtfGoogle 



Appendix 

excerptu eft hoc Caput, datam fuiflfe anno 1218. & loqui de Rupino, alias Raimundo Rupini, 
qui timebat confpirationcs,quas vitare non potuit, anno enim fequenti 121?. ( vtfupra dixi- 
mus) Ipoliatus fuit Antiochiae Prihcipatu,proditione Farabel. 

Pag. Ilo. 1 ». 24. 

P Ofthaic verba [sud fhvstka.] Addc.Eft tamen integra hatc compofitio in Regiftro Ho- 
norij MSS. iit. 1. Piaculum exiltimarcm omittere taminiigne Hiftoria: monumentum, 
quia maxime Caput hoc noftrum illuftrat. Equidem mirari latis nequeo tam altum hac de re 
/llcntium apud Hiftoricos Hollandhe , & praecipue apud nubilem huius lcculi icriptorcra 
Matthzum Voflium,qui licet» AmMmi Ho//#»dia,Namurcen(is , huius compolitionis ar- 
bitri meminerit, nullum tamen de hac compofitione verbum adiccit. An dicendum eft ve- 
ritatem quoque ipfam vidloris Guillclmi partes lecutam fuiife ; & licet non adeo impuden- 
ter vt vultum fucatum oilenderit, falcem amaffe tenebras & latibula , & noluiiTe in publi- 
cum prodire, nih facie velo obdudUd fed audiamus Honorium noftrum. 

N Obili viro Comiti de Los Ciuccfignato. Sacro-fanda Roma- 
na Ecclefia (fi c. vfque Inclinati. Ad exempla felicis recorda- 
tiones Innocentij Papa Pradccefforts nofiri, compojitionem inter te ac 
Nobilem ostrum Vtttllelmum de Hollandia, Traiedenfis dicecefis, fu- 
perraptu nobilis multeris , A. vxoris tua , necnon Hollandia, (fi alijs 
terris ad te ratione vxoris ciufdcm fpedantibus , mediante quodam 
Philippo Marchione Namur ce nfii ‘Tebaluco Batulo Comitatus Fla- 
drenfis amicabilitcr initam, (fi turamentis ptafiitis hinc inde firmatam, 
ficut fine prauitate prouide facta ejfet , (fi ab vtraque parte fponte 
recepta , vt in feriptis authenticis inde confectis plenius continetur, 
authoritate Apoflolicd pracipimus obferuari . Vt autem eadem Com- 
pofitio firmius obferuetur , tenorem ipfius prafentibus iufsimus anno- 
tari , qui talis cfl. Hac eft forma compofitioms (fi pacis perpetua in- 
ter Lodeuuien, Comitem it Los (fi de Hollandia, (fi Dominum Vuil- 
lelmUm Florentij Comitis Hollandia quondam filium, arbitrio Domi- 
ni Philippi Marchionis N amurcenfis , Baiuh Flandria, (fi No- 
bilium Flandria virorum confenfu (fi confilio firmata , ac fpontaned 
predtdorum, Comitis fcilictt Lodeuuici, ac Domini Vuillelmi volun- 
tate plemus approbata .Poti logos fiqutdem controuerfias inter eos ver- 
fatas tandem in bonumpacis confcnticntcs L. Comes de Los (fi de Hol- 
landia, (fi Dominus Vuillelmus pr adi cius, dido (fi arbitrio Domini 
Philippi Marchionts Namurcenfis fuptr vniucrfa terra, qua fuit 
Theodorici Comitis Hollandicnfis commiferunt. Dominus igitur P hi - 
lippus AI archio N amurcenfis dicto (fi arbitrio fuo afsignauit Comi- 
ti de Los Comitatum Hollandia , excepto dotalitio matris Domini 
Vuillelmi fupradidi,pofi cuius Domini deceffum, dotalitium illud ad 
Dominum Vuillelmum in proprietatem deueniet. Afsignauit etiam 
Dominus Philippus A4 archio N amurcenfis Comiti de Los, Scarpe- 
neffe, Duuelant, Stauenejfe, (fi Drieshore (fi Dominum Dominum 
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H udonem de Oftcuuome & de Vueftrent torne & de appenditis. Tot* 
vero terra alta ex hac parte Mofella versus Flandriam per ditium 
arbitrium Donum Marchtoms Namur ctnfis remanet in parte Domi - 
ni Vuillelmi , quicqutd Dominus Hugo pr editius tepet apud Apen- 
buch, & Cafiellamamde L. Sellamtdta , & omne quod tenet infra 
Infulas, que afsignata funt Domino Vutllelmo, tenebit ibfe Hugo d 
Domino Vuillelmo : (f inde excipiuntur quatuor Infula proditii 
Comitis de Los , afsignata.In Vutmagio apud Gcrulitz, habebit Domi- 
nus Vuillelmus omni anno quadringentas libras denariorum , & ha- 
bebit illic nuntium fuum 'ad denarios colligendos , quoufque quadrin- 
gentas libras receperit , omne quod illis quadringentis libris fuperuene - 
nt, Comitis de Los & Hollandia erit. Si quid autem ad illas quadrin- 
gentas libras perficiendas defuerit , Comes de Los (F de Hollandia in- 
fra annum perficiet. Cum nuncto Domini Vuillelmi ; Comes de Los 
mimfirum fuum habebit ad computandum, & fciendum Denariorum 
receptionem tn proditio Vuimagio. Illas quadringentas libras guina- 
gij Dom. Vuillelmus tenebit ab Imperatore, feu Rege Romanorum, fi- 
ent Comes de L.os tenet ab eodem Rege refiduum ad Vuimagium de 
Gerulitti,. Homines Domini Vuillelmi nihil aliud fbluent quam fole- 
bant f oluere tempore Florenti/ Comitis Hollandia. Ad ditium & ar- 
bitrium Domini Philippi debet Dominus Vuillelmus adhoredare Co- 
mitem de Los de omnibus fupradttiis , & C ornes de Los Dominii Vuil- 
lelmum bent etiam adharedare. Vnde fciendtgn efi quod Dominus 
Vuillelmus ad ditium arbitrium Domini Phh\ppi,& confilij fui, dedit 
ei obfides pro ditio arbitrio • fuo tenendo fororem fuam, (f filiam 

fuam propriam.- £ 5 * decem homines de S condes, hontines de Holladia.qui 
ipfa die Urugis erant, fecit Dormnus Vuillelmus facere hominium Co- 
miti de Los & de Hollandia , & per Cafiellanum de Leda, qui pro- 
fens erat, debet Comiti de Los facere habere libere Cafiellum de Leda, 
vel per nuntios fuos : debet quoque mandare pratipere omnibus ho- 

minibus Hollandia totius terra Comiti de Los afsignata.per literas 
fleas patentes, ©* per nuntios fuos, vt Comiti de Los hominium faciat & 
fidelitatem fine aliquo malo ingenio , (f in mandato illo & pracepto 
debet hominibus illis intimare, quod fi hominium illud fidelitatem 

facere recufauerint , contra omnes qui rebelles erunt erit Comiti 
de Los in omni poffe fuo in auxilium, quoufque hac confumma- 
ta erunt Comiti de Los £ 5 * perfetia. Deinde debet Dominus Vuil- 
lelmus ire in Curia Domini Epifcopi ‘Traietien/is , .€ 5 * illic reddere- 
feudum fuum & guarpire,ad opus Domini Comitis de l.os, ad eum 
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bona fide adharedandum fine fiuo damno, (fi fimili modo faciet Do- 
minus Vuillelmus in Cuna Domini Ducis Louanienfis , illinc debet 
Donttpus Vuillelmus ire apud Dor drecht. (fi ad HarUmglem, (fi ad 
Cedam, (fi adArlem, (fi ad quamquam illarum debet mandare, (fi 
fic monere homines omnes vicinos (fi adiacentes illi villa , (fi praci- 
pere eis,vt Comiti de Los homirnum fiaciant (fi fidelitatem, (fi Do- 
minus Vuillelmus. omnes homines illos d fidelitate, quam ei fecerant, 
omnino liberos (fi abfolutos clamabit. (fi dimittet, (fi fi e)ui rebelles 
fuerint Dominus Vuillelmus ad fiummifis tonem Comitis de Los debet 
eum iuuare fiemel ad illos defruendos (fi fugandos, nec eos potefif)o- 
minus Vuillelmus retinere vel. iuuare, quoufque. ad fidelitatem (fi ho- 
minsum Comitis de Los (fi de Hollandia venerint, (fi hoc pepigit Do- 
minus Vuillelmus Comiti de Los bona fide. Dominus M archio Na- 
murcenfis debet mittere nuntios fiuos cum Domino Vuillelmo,(fi cum 
Comite de Los ad Curi amD omini Epifcopi firaiettenfis, (fi ad Curia 
Ducis Louantenfis, (fi tn Hollandiam, (fi eorum teflimonio quifque 
debet tam Comes de Los,qudmDominus Vuillelmus hac cjuantocitius- 
p otuerit adimplere. Pracepit quoque Dominus Marchio Namurcefis 
ipfis nuntijs tn fidelitate (fi tur amento quod eis fecerant, quod hac bo- 
na fide perficere fiudeant tn omnibus fuprd tam diEtis. Ad perficienda 
qua ditia funt ibit. Comes de Losfiub conductu Domini Vutllelmi, (fi 
D om/nus Vuillelmus fub conduttu Comitis de Los ; ijs quoque per adis 
fecundum relationem (fi recordationem nuntiorum i am ditiorum Do- 
minus Vuillelmus obfides pofitos rehabebit liberos. Hac omnia Co- 
mes de Los, (fi Dominus Vuillelmus bona fide, (fi fine malo ingenio 
debent complere. Dominus Vuillelmus debet mittere tn Angliam nun- 
tios, fiuos ad rehabendum Neptem fiuam, (fi eam reddendam Comiti 
de Los, (fi fi per nuntios fiuos eam rehabere non potuerit,nunti j illi debent 
ei acquirere condutium,vt ipfie illuc ire pofsit : quod fi non potuerint. 
Dominus Philippus Marchio Namurcenfis debet ei conduttum illum 
acquirere, (fi fi ipfie Dominus Vuillelmus tn propria perfiona eam non 
rehabuerit, (fi Dominus Marchio Namurcenfis vel per literas regis 
Anfiia , feu per credibiles.nuntios ficire potuerit, quod Dominus Vutl - 
Icimus poffe fisum inde non fecerit, (fi quod potuijfet illam rehabuiffe 
fi volui ffet, iterum debet Dominus Vuillelmus (fi Dominus Morchia 
Namurcenfis cum eo mittere duos probos virosper iuramenta,(fi vnum 
Abbatem m obedientia monitum, vt videant (fi inquirant fi Domi- 
nus Vuillelmus de illa rehab{hda fecerit poffe fiuum : fi nuntii illi tefii- 
ficati fuerint , quod Dominus Vuillelmus poffe fiuum inde non fecerit 
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Dominus AI archio N amurcenfis debet eum cogere (fi ofiagijs poftis, 
(fi omnibus modis vt eam reddat 5 fi autem tefiificatt fuerint quod in- 
de Dominus Vuillelmus pojfe fuum fecerit, liber inde (fi quietus de- 
bet remanere. Dominus Vuillelmus homines fuos de Hollandia (fi 
de S condis debet dare obfides, (fi facere iurare quod fi in fupradutis 
compofitionibus (fi conuentionibus deficeret, homines illi ejjent ei in no- 
cumentum, (fi Domino Marchioni N amurc en fi in auxilium, quouf- 
que emendatum effet confilio Curia Fladrenfis.Refignato quippe vide- 
tur \cgcndun\[quoquc]feudo d Cernite de Los in manum Domini Phi- 
lippi Ad archionis N amurc en fit , Baiuli Flandna, quod Theodori- 
cus Comes Hollagdta vltimis diebus vita fu a tenuit d Domino Comi- 
te Flandria, (fi inde adhareditato Domino Vutllelmo,teflimonio ho- 
minum Fiandria fuper pr edicta pace (fi conuentionc tenenda hofla- 
giariaLodeutltc. Comes de Los (fi de Hollandia concefsit, (5' pepigit 
Domino Philippo Marchioni 2V dmurcenfi ad eius dictu (fi arbitriu 
(fi confilij fui de coucntione inter jpfum (fi Dominum Vuillelmum te- 
nenda pace, (fi omni compofitione dare hofiagiariam (fi fecuritatemj 
videlicet, quod coram Epifcopo Praiectenfi ponet terram Hollandia 
in hofiagiariam-. quod fi pradicl is compofitionibus (fi conuentionibus 
deficeret , terra illa remaneret in manu ipfius Epifcopi , ita quod Co- 
mes de Los nihil reciperet inter im tn terra illa, quoufque emendatum 
effet confilio Curia Flandrenfis , (fi lit er as patentes ipfius Epifcopi 
debet Comes de Los exinde facere habere Philippo Marchioni JVa- 
murcenfi , quatuorque Infulas fuprd nominatas Scarpomjfa , Du- 
uelant , Stauemffe,(fi Drilhire,(fi Cafiellum de Leda cum villa (fi 
cum toto Allodio,quod efl in Caflellania illa, qua omnia ad dominii 1 
(fi feudum Flandria dedit idem Comes de Los (fi de Hollandia- Po- 
fuit etiam in hofiagiariam , quod fi deficerent in pradictis compofitio- 
nibus (fi conuentionibus. Dominus M archio N amurc en fis manum 
mitteret ad feudum,quoufque emendatu e fiet confilio Curia Flandren- 
fis : homines quoque Hollandia (fi infularum pradiffarum ponet obfi- 
des Comes de Los, ita quod faciet eos iurare , quod fi deficeret tn pra- 
dtclis,tpfi homines e fient Comiti de Los in nocumentum , (fi Domino 
Namurcenfi in auxilium, quoufque 'emendatum efiet confilio Curia 
Flandrenfis. P onct quoque Comes de Los Dominam Leodienfem Eptfi 
copum hofiagium, quod fi conuentionibus (fi compofitionibus pradi- 
(iis deficeret, ipfe Eptfcopus manum mitteret ad feUdum fuum , (fi 
inter im Comes de LoS nihil acciperet in feudo illo quod tenet ab E pi [co- 
po, quoufque emendatum effet confilio Curia Flandrenfis, (fi inde litc- 
ras ipfius Epifcopi patentes acquireret Comes de Los Domino A T a- 
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murctnfi, Batulo Flandrenfi-Pro pojfe etiam fuo fine fuo damno po- 
net Comes dcLos hofiagium Ducem Louanienfem. quod fi in conuen- 
t iambus fatis dicit s dejiceret, Dux ad feudum fuum manum mitteret, 
tjKoufque emendatum ejfet confilio Curia Flandrenfis,(fi inde literas 
tpfius Ducis patentes faciat haberi Domino Namurcenfi de propria 
Comitis de Las hereditate, quam pofutt in hofiagiariam. E fi in ven- 
tate Domni jMarchionts N amurcenfis qui legendum f orfan [quod fi ] 

C omes de Los vxorem f iam rehabuerit, (fi Domino N amurcen fi vi- 
fium fuerit, quod bene pofisit Comes de L os per vxorem fuam adhare- 
dare Dominum Vuillclmum de terra qua efi ei afsignata , (fi ipfe Co- 
mes de Los inde dejiceret, feuduDomini Leodtenfis Damini Louanien- 
fis ejfent in prxdicta hofiagiaria. Hac omnia plenius tenenda (fi fir- 
mius obferuanda Lodouuic. Comes de Los (fi de Holtandia, (fi Do- 
minus Vuillelmus tattis facrofanttis turauerunt ■ Dominus quoque 
M archio N amurcenfis , Baiulus Flandrix fuper tjs omnibus inuio- 
labiterobferuandis, ad petitionem Comit is de Los, (fi Domini Vutllel- 
mi obfidem fie coflituit,figilldque fuo cum figi Ilo' Comitis de Los (fi de 
Hollandia,(fi cum figillo Domini Vuillelmtfape difti,prxfensfcriptu 
confirmari decreuit. Defies Arnulphus Comes G mnarum, Vuillelmus 
Aduocatus Betunienfiss Ioannes Caflellanus Brugenfis , Vuillelmus 
Cafiellanus Audomari, Arnulphus de Ardinalt, ‘Theodoricus de Bu- 
nia, Sigerus Cafiellanus Gandauefis, Vualter Bertoldus , Vualtcrus de 
Solnihei, Bernardus de Rofebats ,(fi quamplures . Actu Brugis in do- 
mo Prapofiti,die feflo S.Donatiam,mefe Ociobris,dno Verbi Incarnar- 
ti ■ M. CC. VI .Nulli ergo, (fi c.Nojtra cofirmationis, (fic.fi quis aut e, 

(fi c. Datu Laterani xij. Kal. Aprilis, Potificatus nojlri anno primo. 

Pag. 141. 

E P 1 scopo Avi rsano.] Bafintio,feu Bafuio,velfucccITori fuo Ioanni Liberto, qui ex AmaJ- 
phitano Archidiacono confccratus eft 13. EpifcopBs Aucrfanus ab Honorio HI. anno 
m;. & ab eodem commidatus fuit Fridcrico II. inter alios Epifcopos a fc dclc&os in regno 
Neapolitano. Vide Diploma illius apud Vghellu pag. ;;i. Vixit vlquc annum 1134. 

J-ig. 176. 

A D pleniorem intclligcntiam ctf. 2. cum erraturu. dc celebrat. Mijjtr. adijeiemus quadam 
ex integra Dccretali,qua: habetur mRcg.Honorij lib.i. ex qua hoc cap. delumptum eft. 

S ANE accepimus jcilicet minime acceptamus, quod in partibus 
vefiris, multiplicatis anniuerfarijs Defun&orury ex quibus ea ce- 
lebrantibus commodum obuenit temporale ; quidam in Cathedralibus , 
(fi Conuentualibus Ecclefiis, pratextu jMijfafiemel in die pro Anni- 
nerfario celebranda, facra Mijfarumfolcnnia, qua ratione diei vel Fe- 
fii folent jblennius celebrari, culpabili negligentiapratermittunt i quafi 
nonfint obligati Domino, aut quafi Dominus forte pro tantis obfequijs 
nonfujficeret eis aqua vicifsitudme refpondere ■ Certe verendum efi ne 
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'vir meus feruus ve fler, (fi ego, vtvefira indulgenti a aut ori tat e habi- 
ta, liceat nobis fi expedierit, vel cum Iudice Turritano , aut cum 
Ianuenfi, feu cum alia gente extranea pa&ionis inire ac focietatis fce- 
dus, 'Ut 'vinculo abfioluto iniufii [aeramenti Pifanis prafiiti, pof simus 
ab eorum manibus liberari , (fi colla excutere ab iniquo iugo (fi c. 
Pratered,fanttifsime Pater , ac metuende Domine, timor (fi tremor 
maximus nuper venerunt fupcrme,ac cunctos terra mea, pro eo quod 
ipfi fapefati Pifani non folitm denouo infultant, (fi valde fi i aci an t, 
verum etiam confiantifsime affeuerant Cafirum illud memoratum ve- 
ftra gratia, voluntaria (fi gratuita voluntate in fuo robore vt fun- 
datum e fi, (fi perpetua duraturum firmitate’, quod fi verum efi, quod 
ab fit, non foliim ius (fi dominium meum, cunttorumque Sardinia Iu- 
dicum ex toto violenter occupabunt : verum etiam ipfa facrofantta 
Romana E cclefia, non dico nullas , fed valde modicas in tota Sar- 
dinia fui iuris vires habebit, vel dominari poterit in ea , vt oltm con- 
fueuit : nam fi bona memoria Magiftro Blafio Turritano Archie- 
pifeopo ad Calarim veniente , pro eo quod credebatur ab ipfis Apofio- 
lica fedis Legatus , multas iniurtas ac mortis minas nequiter intu- 
lerunt, cum non e fient in fortitudine aliqua confiituti , multo fortius 
ac vehementius credendum efi, nullum impofierum Romana Sedis nun- 
tium, aut et iam Legatum alium qui non fit Pifanus, pofie fuas vires 
inter eos explere, pracipue cum fint modo in arce roboris radicati , (fi 
in fpecula [uperbia apud femetipfos firmifsime fundati, (fi c ■ Terram 
ergo ifiamvt velitis, ordinate. Tria in hac Epiftola notanda funt. 
Trimum, Iudicacum Calaritanum omnimode iuris & proprietatis 
effe Sedis Apoftolicre.Secudum, eum occupatum violenter a Pifanis. 
Tertium Iudicatum & regnum Calaritanum idem efle : fic Regna 
Ifrael, 65 Caftclla: a Iudicibus coepere:fic Athanaricus, qui Gothis 
dominabatur fub Valete imperatore. Regis nomen repudiauit, 6 c Iu- 
dicis vfurpauit, quia , vtait Themiftius Euphrades , de eo loquens 
Orat, i o. re C fiaciAiuc txmvfua . , MrcLfuu i? 70' <?t tov fuutsv , m- 

tpieu;, appellatio regis efi potentia propria , Iudicis fapientia. Vide 
Amm. -Marcell. lib. 27. 

P<£. 231. iii». 1?. 

P Oft hac verba, [tp*d d««wiu»} Adde. Hic Cardinalis vocatur quoque inRegift. Honorij 
Cardinalis S. Adriani. 

Pa». aji. Im. 17. 

P Oft h*c verba, Km hjtKt, Adde.Inucnta eftpoftea haec epigraphe in Reg. Honorij fic 
concepta : abbati <?■ Communi Monajltrij S. ttor£ Arrtiiw, dequo Monafterio fupra. 
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Abbatibus Canonici antepofiti, 
Abendoni* Abbas, 

Abrupti, didi Apoftata:, 

Abfolutio & iuramento fidelitatis, 
Abfokido excommunicari, 
Academia? Tolofanz figiUum, 
Acuidare, 

Adela Cypri Regina, 

Aditiale ius, pro Deneficij adeptione, 
Adfcriptitius ligius, 

Adfidcntia in fynodis quibus, 
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Aduocatia, 
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Aduocatus clericus an fit, 

Acgidius dc Torres, 

Aegritudo gtauis. 
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201. 
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201. 
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quomodo reno- 
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Altare viaticu,fcu pottatilepro Fracilcanis, 280,2 1 8. 
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A mancuus Archiep. Auxitanus,' 5 °* 

S. A manti j Abbatia, 35« 
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Andrcas Sunonis Archiep. Lundcnfis, 21. 

Andteas Eononicnfis, ldk 

Andrcas Rex Hungaria:, x ® 7 « 

Anduinum monaftcriiim, 1 *°- 

Angliar regina contendit dc Caftro dc Vucrtia, 74. 
Angliin criminibus diftindi ab Hybernis, 16. 17. 
Anundina? atalagia, 185* 

Annus feptimus format publicam honcftatcra intet 
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A’rlr>f*for, io 4* 
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Antiochi* principatus contentio, 105. 
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Apoftata, 202. 203. 
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S. Apri Abbatia, J 1 » 
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Aquicindinus Abbas, 183» 

Aquitania capta ii Francis, «51* 
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Arbitrium finitum quando, l<f* 97 « 

Archidiaconus 38. cnis iurifdidio, itf.41* 

Arc hi diaconus Parificnfis habet O fficialem» 213- 
Archidiaconatus an retineri poffit cu parrochia, 13 7* 
Archicpifcoparus Conftantinop. contentio, 5 * 

Archicpifcopi iurifdidio in prouincia, 22$. 

Archiepifcopus non folus iudex Epifcopi, 225 * 

Archiprcsbytcr Cardinalis, 7 9 - 

Arrocni* rex turbat E c defiam Antiochia:, 105- 

Armenij aquam in MifTa non recipientes, 179* 
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qui tanta cum nequitia & negligentia laborare nofcuntur, in obfiina- 
tam malitiam prolabentes, etfinon voce, quod e fi grauius facto dicant, 
quis etl Dominus vt feruiamus ei,(3> c. 

Pag. 188. 

E Piscopo R»vEu.«NSi.]PantaleomPironti ciui,4.RauellcnfiEpifcopovfque ad annum 
1210. vel Leoni Rogadei, j. Epifcopo qui mortuus cft anno 1229. 

Pag. 19». Im. 17. 

P Oft harc verba , « 4 rchitpifcopi Btnnrnum , Adde : fi eft sS/coli in Prouincia Romana: is 
Epilcopusadquemreicribit Honorius, erat Petrus I. 27. Epiicopus ab anno 1210. vfquc 
ad annum 1222. vel Altegrunus eodem anno 1222.28. Epifcopus, iiuc Nicolaus I.ap.Epif- 
copus confecratusab Honorio ILI. anno mj. vel 24. qui vixit vique ad annum 1228. 

Pag. 2or. lin. ylt. 

P Oft harc verba, litm rpift.ijj. Adde. HicDiffidationum abufius diu locum habuit in Ger- 
mania , tefte Cufano Cardin. dc cantari, Cathclic. cap. 31. Se in Italia. Iacobinusde S. 
Georgioin Tra&acu dc Feudis: Diffidito hno,mtrUigiini»r diffdaii omnis tms compluti. 

Pag. iop. lin. 25. 

E CctlSr» VBSTKA NVPER tpiSCopO DESTITVTA. ] MottUO RobcrtO 60. EpifcopO Ll!C2- 
nenfi.vel Lucenfi in partibus tranfmarinis,vcl poft reditum, M. Ricardus Canonicus 
Cathedrabs EcclefiE,de quo in hoc cap. anno 1225. ab Honorio noltro confirmatus eft Non. 
OSobris,Eprft. 70. fol. 90 reg. Vaticani, apud Vghellum. Delenda igitur cft btcra, S, qua: lr- 
repfit in hoc cap. poft nomen huius cledii M.Ricardi. 

Pag. 22?. 

H lftoriamcap. 6. fapra fi, dt fint. rxcommamcat . Epiftola B. Marchifia: Ma (Te, & ludicifiae 
Calaritana: in Regv Honori) III. lib.i. luculenta exhibet , qui talis cft. 

P lifsimo Patri, & Domino fuo H- Dei gratia fummo Pontifici 
B. eadem & fua gratia Maffe Marcbifia,(2> IudiciffaCala- 
ritana & Arborenfis, fubuctionem perpetua fieruitutis. Cumpofi de~ 
teffum clara memoria Illufiris viri Domini tS Patris mei VV~ 
filarchionts Majfe,($' Indicis Calari tam omnis clerus, & vniuerfus 
populus terra Calaritana comem ffent in vnurn, vt me in Iudicatum 
C alar it anum, qui ture hereditario me contingebat morefolito confirma- 
rent, fufceptoquc Baculo Regali.quodefi fignum confirmationis in re- 
gnum de manibus Vener. Fratris & Domini mei Archicpifcopi Cala- 
r it ani, cum affenfu & prafentia fuffraganeorum fuorum, & omnium 
Nobilium terra Calaritana , iuraui protinus eifdem coram ipfis ante 
c ater a (f prater alia, quod Regnum Calaritanum non alienarem, ne- 
que minuerem, & Caftellum alicui aliquo titulo non donarehi 5 neque 
pactum aliquod aut focietatem aliquam cum gente aliqua extranea 
inirem aliquatenus, aut facerem,fin 'e confenfu voluntate omnium 

eorundem. Pofi non multum vero temporis fpatium.pofi ifiud, habito 
confilio cum melioribus terra mea fu/cepi in virum Nobilem virum 
P . nomine, quondam Iudicis Arborenfis filium, ob multiplicem guerra 
inter prafatos progenitores nofiros diu habitam d nobis fe dandam •, in 
cuius matrimonq difpenfatione in quarto , & quinto confanguimta- 
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tu gradu, quo nos attingebamus, d felicis memori a Antecejfore vcfiro 
nobis concejfa in manibus memorati Archiepifcopi Calant ani pradi- 
cto Antecejfori vejlro, fuisque fucccjfortbus in perpetuum pro E cclefia 
Romana, tuxt a formam ab Apojlolica Sede mihi exprejfam, tur amen- 
tum exhibui, -una cum viro meo fidelitatis debita , cuius formam 
feriem Bulla regni nofiri bullatam , per meum vobis nuntium de- 
clinatam, credo vos habere in armario E cclefia Romana. Cumque 
pofihac, heu, proh dolor ! ait ifs imd fruer er pace in tota terra noflra, 
ecce Pifanorum Con fui, cum multis fibi fequacibus nobilibus , multis 
minis 1$ terroribus, multisque perfuafionibus adulationum in tantum, 
taliter injhtit mihiivt, fine confilio & voluntate bonorum terra 
mea virorum,iurari fibi & Communi Pifanoin perpetuum vndcum 
viro meodcnouo fidelitate atque inuefi itura terra mea cum vironoflro 
ab eodem Confule per Vexillum Ptfanum fufcepta,tanquam fatua £5* 
infipiens prioris tur amenti oblita donaui pariter cum viro meo, ad in- 
fantiam Confulis memorati. Collem quemdam cum fuis pertinentijs, 
Pifanis,in quo pofted ipfi adificauerunt fibi munitifsimum Cafirum, 
in damnum £$* occupationem non folum terra ipfius,fed totius Sardi- 
nia. Nunc autem cum ab eis fperarem, fecundum fua mihi praflita 
iuramenta, protettionem d quolibet vim inferente, necipfi terram, vel 
honorem, aut aliquod ius meum debebant mihi,fiu viro meo auferre 
quacumque de catifa, vel minuere ; e contra Pifanorum Potefias, qua 
eUm maximo exercitu intrauit in Sardiniam, prater multa damna » 
qua mihi hominibus terra mea tam clericis ,qudm laicis crudeli- 
ter intulit, & quotidie infert, ius ££ honorem viri mei (A meum om- 
nibus meis aufert, & conatur in pofierum viribus auferre : nam £5* in- 
troitus portus per omnia fibi vindicauit, & vindicat, £5* homines 
terra mea nobiles capiendo in carcerando, me, ac viro meo inuitis 

iudicium fui Regis iSL .domum violenter vfurpauit , tanquam fit 
Dvminus terra naturalis & ludex. Quocirca cumnon fit mihi, vel 
viro meo refugium aliud prater Deum , quam vefirum, nec ab alio 
aliquo fperamus iuuart ac manuteneri , quam ab Apoftoltca pietate 
C? c. veflram exoro dominationem, vt fubuenire mihi & viro meo, fer- 
uis £5" fidelibus vefiris,mecnon toti Sardinia , prout melius expedi- 
re veflra S artciitatis difcretio viderit, quantocitius,vti optamus, non 
dedignemini , & occurrendo fubuenire , quemadmodum fperabamus 
ficuri in brachio potenti Antece (foris vefiri, tantum & eo amplius, 
fi eundum vobis gratiam de fupernis collatam in vejbra firuitutis ro- 
bore confidentius deinceps valeamus perfifiere. Supplicamus pratered 
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Kcniperlc, Abbatia Ordinis S. Benedidi, 99. 
Kolots Archicpifcopatus, 1 07. 
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T Abarum, 

Laborans morbo, 

I®ci a clericis diftindi in Ecdetia» 

Laici, clerici, & fzculares»qui, 

Lamctentis Epifeopus, 

Landhonicus Cancellarius Pariticntis. 

Lanx, 

Lapillus caufans mortem. 

Lapilli iadus in operis noui nunciationc, 

Laptiis temporis, 

Laterancnfc Pacriarchium, 

Latini iGr*cis barrctici habiti, 

Latroncspnuolantes didi. 

Latrones Cimbri, 

Lauda ciuitas Italia*, 

Laudare, Laudum, 

Laudimium, 

S. Laurenti j Abbas, 

Lautrigirr, Stinfl Brieu, 

Legare, id cti, imperare, 

Legata dcfundlorum, 

Legati iurifdidio. 

Legatum, idem quod iributunf, 

Leodij Ecclctia: S. Ioannis,& Dionvtij, 

S. Leofredi Abbatia, 

S. Lconardi Abbatia, 

Leonium, s. r*ul de Ltod, 

Lex Salica, 

Lex Romana in Gallia, 2.1 j. eius ruina, 
Lcxturifgentlitm. $.<Cr gtnmlUrr- ff. de jitttis , illu- 
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Lex dioecefana & iurifdidionis, 

Lex d^imur. ff, 4J l. obolum. 

Lex externa & ciuilis, 

Legum ciuiliuin fcient ia clericis pronibita, 
Lcudclwnium, 

Lcudum, 

Libcrtas^c prinilegiuin. 

Libertatis vexillum, 

Ligia relidentia, 

Ligiirsquis, 

Lis pendens, 

Lite noncontcftaca proccffum ex abrupto, 
Litefar commiflbriar, 
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Liter* ad contradicendum & impetrandum. 

Liter* tine exprclfionc cautie, 

Utcrarum multiplicitas vetira, 

Utcrarum Apoftolic arum venditio, 

Licerati clerici, 

Literati clericorum nomen fumenccs, 

Literati, vox varie furopea. 

Litis concertatio inducit fori pr*fcriptionem, 
Litimonium, 

Lombardia duplex, 

Locatio tinna, 

Lotharius Saxo ius cluiie reftituit. 

Ludus color purpureus, 

Ludouici transfretatio in Angtiam, 

Liuonum equitum Ordo, 

Lundentis Archicpifcopatus Daci* vnicus, 

S. Lutgerus Munticr, 

M 

M Aclouientis Epifeopus, 

MagiftriTheologi*, 

Magolinusrex Scoti*, 

Maior domus. 

Maiores qui, 

Maioria, 

Malorini, 

Maioritas, 

Malefici ati, 

S. Afa/ojinfula Metentis dida, 

Mancipia Chriftiana ludaris vetita, 

S. Manfuctus, ao 

Manus um potitio ab Epifeopo & clericis f a &a,i 40^ 
Manus decima. 

Manus appotitio fidem facit. 

Manus concredatio prarftac iuramentum, 

Manus eleuatio, ' - 

Mare hia Taruitina, 

S. Marcus de Tyro,Veneti/s> 

Maria vxor Balduini, 

S. Maria de Florentia, 

Marinentis Epifeopus, 

S. Martini Abbatia Coloni*, 

S. Martini Turonenfis Ecclctia reti aurata, 
Matturanus Epifeopus, 

Matthzus Patriarcha Contiantinopolicanus, 

Matricis Ecdeti* nomen. 

Mauricius Sedunenfis, 

Mauricius Abbas miraculis clarus, 

S. Mauricij Monafterium deCaermalctn,’ 

Mcldcntis Epifeopus, 

Memorialis corona, 

Merton Prioratus, 

Mercurius in criuijs, 

M*Td£*<rtt> trantitio Epifeopatus, 

Metropolitanus ius habens cofinnadi Epifeopos 14©* 
S.Michaclis Abbatia, * 

Milites beneficiari) monafteriortim, 

Militia fratrum Chritii in Liuonia, 

Militare genus, fpedatum in Ecclctia, 
Minifterium,adminiftratio, 

Miraculorum probatio, 
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Mifla quando celebranda, 

Mifla quibus diebus celebranda, 

M iOa celebrari folita i nobilibus, 
Mifla bina licita, 

Mifla fine vino cum aqua, 

Miflie defundorum an cum pallio, 
Mifcratic, & eleemofyna idem, 


17*. 
>77- 
TbiT. 
178. 
17 P* 

Ul 

50. 


Moneta; officina conccfla Abbati S 
Anglia, 


Auguftini 


t 7 &. 


Nubentium coronatio. 
Nubere, innubere quid, 
Numifmata adulterina. 
Nuntiatio noui operis, 
Nufeitio, Fefto, quid. 


Mifcricordif Capituli fc tubiicere, an hoc fit iurituo 
renunciare, 3°* 

Miflto in poflefltonem cuftodiz caufa, 45 * 

Modocti a Mediolani, ^*1* 

Monachalis habitus, 

Monachi nigri, 1 

Monachi fchifmatici in Oriente, 202 » 

Monachi foli in prioratibus non fint, i 2 1 * 

Monachi fe pcrcutiemcs, 2 2 5 • 

Monachifmus morti comparatus, 

Monachorum flatus. 

Monachorum inftitutio iuxta facultates, >7°« 

Monachus fadus cum plebam confcnfu, dm 
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Monet* fabricatio petenda i principe, 1 *7* 

Moneta; falfae fabricatio in Monaflcrijs, i*5» 

Moniales Grxcar, 173» 

Mons pietatis, 2 2 1 . 

Montifpeflulani Dodores, 2 KL 

Monflrolium, 130. 

Moribundus quis, 2 1 . 

Mortuarij ius exadum ab ingrediemibus religionem, 

. 1 60. 

Mortuorum legata, 

Mortuorum excquijs color purpureus, 

Mutina, 

N 

N A talium caufa fpiritalis, 

Naufragorum bona, 

Negatiux probatio , 

Ncocaftrcnfis Epifcopus, 

Neuuembcngcnfis Epifcopatus, 

Niearna ly nodus dcfcnfa a monachis, 

Nicomedia Conftantinopoli fubdita, 

Nieoficniis Archiepifcopus, 

Nigripontis Archidiaconus, 

Nigri Monachi, 
felitrientis Epifcopus Hungarir, 

Niuigcllz oppidum, 

Nobiles qui 

Nobilibus data beneficia. 

Nobilibus prarbcncbeicfcruatar» 

Nobilitas commendata in Ecclcfia, 

Nobilium priuilegium in Miflae celebratione, 177. 
Nomen excommunicari fupprefliim, 1 l2. 

promina clericorum publici oblata, ibid. 

^3 ou alium decima, 1 <S 7 . 

Nouarienfc Capitulum, 

Noui loci Ecclcfia, nlL 

Nouus portus, l<fie*port t 84. 

Noruuiccnfis Epifcopus, 137. 

Nubentium fides examinata ad valuas.Ecclcfia^jg^. 


O Bcdientia manualis, 5^13* 

Oblari,& donari qui, 140. 

Oblatio, pto receptione, .15, 

Oblationes minores in viccfima, 1 $d. 

Oblationis nomen, 230. 

Obferuantes qui, 

Oblides loco pignoris, 87, 

Obftreticum opinio dubia, 49. 

Oculi macula, # 35. 

Odauianus Cardinalis, x 1 d. 

Oeconomus bonorum Epifcopi mortui, 

Officialis Parifienfis, 20, 

Operis noui nuntiatio, 4 12,222. 

Optio beneficiorum Curatorum, 12*. 

Ordinarius iudex, 45, 

Ordo Militum pacis & fidei, jo. 

. Oltagium, 

Otho de Lyppia,Epifcopus'dc MatAric ; 1 1 1 . 

Ouccum, c iuitas G allxcix, ^ 1 • 

Oxonenfis Epifcopus» gd. 
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TSAcis & fidei Militum Ordo, 
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JL Padum, 
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di. 

Padum illicitum. 

lOtf. 


Paduanus populus rebellis Ecclcfiz Rom. 

7* 


Palatinus Comes Ludouicus primus. 
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PaJefridi praftario in mftallarionc Abbatum, 

iZh. 

?!• 

Palentia vrbs. 

se. 

1 h 

Pallium facerdotale. 

* 7 - 
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Pallij vfus in Miliis Defundorum, 

ibid. 

>42.* 

Pallij depofirio in Euangelio, 

ibid. 

*Ai 

Panis prarbendarius, * 

5Z± 

202. 

Panis fermentatus in Mifla, 

17 9. 

ibid. 

Panis doloris, hordeaceus. 

2CI. 

I 2 j. 

Panis ciuilis, popularis, militaris. 

t l2i 

55* 

Pantaleo Vtbanus, 

fci«- 

1*7. 

Parapcufia, 

»zi* 


20. 
5*. 
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178.124. 


Paraucrcdaxius, 
Parippus, 

Parifienfis Academia, 
Pars maior Capituli, 
Paflus triginta Ecclcfia*, 
Patriarcha Gradenfis, 


19 5« 
ibid, 
21 £. 

148. 


Patriarcha; Coftanrinopolitani Grarci & Latini,2o2. 
Pacriarchalcs fedes, 114. 

Patriarchium Lateranenfe fedes Papar, * 115. 

Patronatus ius, 1 jl*. 

Parroni & defenfores, do. 

Pauper Subdiaconus, 2&. 

Peluis, 221. 

Ttfttigni, IjO. 

Perami coenobium, 54. 
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Peregrini ius habent teftandi, 152. 

Pertusorum differentia apud Roni. 15 1 . 

Pcrcj^iamcs (ludio litterarum, ibid. 

Peregrinatio religionis caufa, ibid. 

Peregrinorum receptio, 178» 

'Petitio mutua, 22 ; 

Petrus Leo, UiL 

Petrus de Corbolio Innocentij III. praeceptor, 145. 

. i£3. 

•«Xornj, 27» 

Bbyfica in quatuor diuifa, 187. 

Ptetatis mons, 241. 

Pignus Junpo», &j, 1 51. 

Piikna* ciuitatis laus, 228. 

Plebani confenfus in monacho recipiendo, l <So. 

Poenalis uirifdi&io monachis concdTa, '2oj * 
Peenitentium cibus, ibid. 

S. PontfjThofnctiartmi Abbatia, 155. 

Poftriuium Abbatia, Po»rir«, 25. xjo. 

PoWio congrua presbyterorum, 7. 

Portati! e altare, 281. 

Poffedio & yfus differunt, 92» 

Poffeffio habitas, clericum notaf, 144 . 

Poffeffionis & proprietatis caufa, 84. 

Pbfttihtio, rg. 74. 

Pbteftas, • R. 74. 

Prtebenda, . . • • UZ; 

przbenda Sacerdotalis & Subdiaconalis, 9. 

ad prxbendam obtinendam littcrar, 1 2 4 . 

pttbenda: data: fieerriaribas, 1 69. 

Prtbcndar itnSr Capellis, 148! 

medicatores habent iurifdi&ioncm parnalem, 203. 
pwficatoribus altare viatitum conceffum, x 2i* 

ptirteiendorumqu alius, 42. 

prilarivox, 22» 

prsefcriptio cxntcnlria, 1 14. 

praeferiptio bannus, 183. 

pratum, oppidum Thufcisr, 24 ; 

presbyterorum filij, 516. 

principalis Dominus, 2oi. 

prior S. Vidoris, itf$, 

ptiuilcgium tonfura: coniugatis ademptum, 1 31. 

primlcgium, 213 . 

priuilcgij renouatio, 217. 

Probatio, 92. 1 1 3. 

probationis tempus, 1 ^; 

proccffus, rfi. 

Proccifionalitcr tjuid fit, 8^, 

Procedionis honor regibus & E pifeopis datus, ibid! 
Procurator ad contradicendum & iriipetrandum, 61 . 
ilo. 

procutationis cxa&lo ex grangijs, 
ptoculi peregrini, 

S. Proculus, 
proftfTionis habitus, 
profeffus ,id cllinccnfumredadhb, 
profeffro cum chirographo, 

ProfcfTio quomodo probanda, 
non profeflus an eligi polTit, 

Profcflum, 

S. proicdus, 

Ptoloquutores qui. 
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promiflio benefici] vacaturi, 
promotionis dtfefius an piiuct bciu&io, 
proferiptorum nomen in charta, 
protocollum, 

pioteftatio in ingteflu nionaftctij, 
prouincix Ordinis S. Augultini in (Salita, 

Q 

S. Vintini fanum, 

S. Quiriacus Pruni cnfis, 

R 

R Adulphus Cancellarius Parifien/is, 97 » 

Raptus vxoris per Comitem de Los» XQ&» 109. 


Raucllo Epifeopatus, 

Raymundus Antiochiae Princeps, x°S* 

Rcadingjrnfis Ecclcfia in Anglia, 1 * 4 ? 

Rebaprizatio Apoflataium, 20 J. 

Receptionis ius in Ecclcfijs, i$± 

Rc&or Florentiae, 2 J* 

Rcconucntio, xou 

Recufario contra commenfalcm, 1 23, 

Redemptio voti, 1^3» 

Regulares qui, 139. 1 $9» 

Rcgitcftenfis Comes, 223» 

XjVujf*, panis Hifpanicc, 1 

Renaberequid, 144» 

Rcligiofir Romana;, 169* 

Religiofa: domos priu^tas habitantes, jtfa. 

Religiofi foluunt ius mortuarij, 1B0» 

Rcligiofus an teneatur iuiarc, 98. 

Remidio, 224. 

Renouatio, 217» 

Rcnunciarc, an fit alterius gratiae fccommitterc, 30. 
Renuntiatio, 2 8* 

Renunciatio priuilcgij cum iuramento, 75, 

Reparatio temporis, 89. 

Replicatio, • 114. 

Reportare litcras quid. n. 

Refidentia ligia, i» 

Refidentia: iurainentum, 1 34. 

Refidentia; defedus priuat frudibus* 

Reftiturio in integrum, <£4. 

Rhegium, “ 47.. 

Rhetorici laus, 4 2. 

Rhodia lex, 17. 

Rhodus infula, x£ 

Rodrigo ciuitas, j j. 

Rotonenfis Abbatia, 48. 

Riuallis Abbas, u R. 

Robertus Imperator Conflintrnopolicanus, , J. 

Romanus de Bonaucntura Cardinalis, ^ 1 1 8,. 

Rofergius Tolofanus miraculis clarus, ^ 40. 

Rothomagum, 26. 

Rupcllani curconfulant papam in negorijs tempora- 

209. 
xo*. 
208. 


libus, 

Rupious princeps Anriochix, 
Ruhici differunt a Burgenfibus, 
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S Accrdorio finitur arbitrium, $7. 

Sacramcntotum iteratio, 14 ^ 

Sacramcntalcs coniuratorcs, 2 J 2 i 

Sarcularis clcricdl laicus, 1 jg. V, SteuLrifdtio. 
Salerni Archicpifcopatus, de. 

SaJuitas Ecderi*, 221 « 

Sancitas quomodo probanda, 98. 

Satalia infula, ifL 

S. Sauini Abbas, 111. 

Scheda 105. 

Scholaftica, - 12. 

S cholaftic i qui y 2, d ifferunt a Cantore, 1 2. 

Schifmaricus quis, 2.02. 

Scientiae defectus in Epifeopo, 4 4. 

Scientiarum fundamentum Grammatica, $ 2* 

Scophia, 134. 

Scoti* regnum ad Comite Holiandiz percidens, 1 11. 
I*1 t ut fpurius 

Scriniarius 1 o 2 . differt a tabellione. 

Scriptor notarius, 

Semtini) delatio Romam, 

Scrutinium baptilmi. 

Scyphus pro receptione, 

Secularifatio cur permiffa 197. V.ftcuUris. 

Sedes vacans, 

Segreium caftrum, 

Segobia, 

Senatores cum dignitate, & fine dignitate, 
Scnefcallus, ^ ' * 


Socia caftrum, 

Sors in ele&ione prohibita, 
Sortilegium, 

Spatium Ecclcri*, 

Sponfa, pro vxorc, 

Sponfalia, 

Sponfalia de futuro, 

Spellum, 

Spoliati reftitutio, 

Spurius, tenebrofus di&us, 
Stadeniis Abbas, 

Statura ciuiutum Itali*, 

Statura Ecclefi* prodefle debent, 
Strigonienfis Archicpifcopus, 
Srirpcnris Abbatia, 

Stuprum, 

Suanenfis Przpo ritus. 


144, 


Sepultura facienda ante eledhonem, 
Scqucftratio poffefffonis &frit&uum, 
Seruitij vox,i 84. feruitij exempim . 

*Seruus improfefTus, 

Serui publicanorum, 

Serui public i infularum, 

Settarius Mediolancnlis, 

S. Seucrini Ecclcria Burdcgalr, 
Sigilli ius qui habeant, 

Sigillum, argumentum iurifdi&ionis, 
Sigillum Academi* Tolofan*, 
Signare, acc ludere. 

Signi* cWtrum, 

Signum Cnicis in a&is, 

Silentium, pro officio Eccltri*, 
Simonia, 

Sipontina ciuitas, 

S.Sixti Abbas, 

Solidus Venetus argenteus 
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Senenfis Epifeopus 228. illius Epifeopatus crc&o, 

•• 21i . 

Sententia & res iudicata, ' 115» 

Sententi* calculus, $>4- 

Sent entia excommunicari publice in E celeria pro- 
mulgata, 1 12. 

Senterium monaftetium, 161. 

Septa facra, IJI» 

Sepultura, x 54. 

Scpultur* pretium vetitum, ibid. 

Scpultur* ius olim exadu i profcffis monachis, 160. 
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211. 
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Subdiaconus contrahens matrimonium, 1 12. 

Sublarius mons, $6% 

Subferiptio Cathcdralium ante Abbates, I4f. 
Subterfugium ,cauillatio, 70. 

Succcffio ab inteftato, 254. 

Sucffioncnris Archidiaconi umfdi&io, I j. 96 . 
Su Artus honos quis, Sd. 

Suffraganti conuocati ad chrifma faciendum vnl eu 
Archicpilcopo , 47. ad fcfta N atiui ratis , Pen- 
tecoftcs, & pafch*. , ibid. 

Sulcienfis Epifeopus, 47» 

Superhumerale pallium, 27 * 

Superporitum, diftributio quotidiana, 1 fd. 

Syndicus Capituli vocandus ad lynodum, 245. 
Synodus pertedh, 19. 

Synodo prouinc i* intereft procurator E celeri* Ca- 
thcdralis, 1 ad. 


T Abcllio, 

Tabellionis & fenniarij differentia, 
Tancrcdus, 

Tarraco deleta, 

S. Taurini Abbatia, 

Taruirium, 

Taruirina Marchia, 

Ttxitf infula, 

Tcmplariotum Ordo* 

Temporis lapfus reparatio, 

Tena, 

Tcrgiucrfationis tempus, 

Teni exite coa&i homicid*, 

Teftandi ius peregrinis, 

Tcftis &: attcftatio, 

Teftis cogendus, 

Theobaldus Archiepifcopus Rothomagenris, 
Tircnris Abbas, 
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Titulus Canonicalis datus laicis vtriufquc fcxus,i4o. 
Toleti & Braccar* contentio de primatu, dj . 81. 
Toletani cleri exemptio, 1 84. 

Tolon ciuitas dcftrucU i Saracenis, ico. 

TolofanaEcclcria immediati fubic&a fcdi Apofto- 
lic*, 20» 

Tolofani Canonici ius, referuatum ab his qui fiebant 
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Epifcopi, 

Tolofani Do&orcs iurte, 

Tonfura vetita coniugaus, 
Tonfura monaftica, 

1*orccUcnlis Abbas, 

Tornacum, 

Tranfa&io, 

Tres ele&ores pro toto Capitulo*, 
TrcuercuTes E celeria*, 

Treuga & pax, 

Trcuga Dei, 

Trcuortium, 

Tributum quid, 

Tufcanella^ vrbs Italiar, 


V Acansfcdes, 

Vacatio fex menrium, 

Vallis Oleti Epifcopatus, 

Varadienfis Epifcopatus, 

Varinundus Epicopus Hierofolymitanus, 
Vc&igal cx mortuis, 

Ve&igalium exa&ores, 

-S. Vedafti monaftcrium, 

Venetia Epifcopus, 

Veredarius EpifcopuSV 
Vcfprinenns Epifcopus, 

Vcfuuium, 

Viarum index Mercurius in. Ctiui/s» 
Vicarius perpetuus* 

Vicarius Veneti^, 

Vicarius & Officialis idem, 

Viccfima ex quibus foluatur, & i quibus 
r% 5. 116.164. 

S. Vi&oris moniales, 

S. Vigoris Prior , vbi Capitulum tenear* 
Virdunum, 

Vitduni fedes vacans, 

Virgines in obrides,3c pignora data, 
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Virginitatis exploratio in monialibus. 

Virginitatis profeflio cum laicali habitu, 

Viritatoris officium. 

Vita mifera qu*, 

Vitiari corpore, 

Vltraie&um, 

Vnio Capellarum cum prabendis, 

Volatus Epifcopi, 

Voti redemptio. 

Votum caftitatis in domibus priuatis, . 

V ox dcciriua,& confultiua an detur C apitulo, »4^« 
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Vpfalcnfis Arcliiepifcopatus, 

Vfus & pofleffio differunt, 

Vuadiuin virginum, 

Vualdcmarus fchifmaticus, 

Vucra, fcu, Vuita, excommunicatio, 

Vucrus, Vuerigildus, 

Vuertia caftrum, 

Vuigomia, 

S. VuiUclmus de Deferto , Abbatia, 

VuiUclmus Mutincnfis ad Neophytorum confirma- 
tionem miflus ab Honorio, 62* 

Vuido Presbyter Cardinalis, 

VuiUclmus Comes HoUandia cxcommunicauis,nr. 
Vultcranus Epifcopus, * 40. 

Vuitom, Epifcopatus Scotia, 1 20. 

Vxor an cOgenda ad religionem, 162* 

Vt orati retinentes beneficia, *1^*11* 

Vxoris confenfus ad votum mariti nec effatius, ibid. 


£ 

■i, 

* 3 i 


^■Enlii oblatione)] 

z 

S.r7 Eno Vnonenfo. 
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Finis Indicis materiarum Alphabetici. 
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ILLVSTRISSIMO, 

ET REVERENDISSIMO 

DOMINO 

D. CAROLO DE MONTCHAL, 

ARCHIEPISCOPO TOLOSANO- 

INNOCENTIVS DE C IRON FELICITATEM. 

Abes, Pr^esvl Illvs- 
TRissi MEj laborum meorum 
frudum , quorum tu impenfius ra- 
tionem exegifti : ferius quidem 
quam par fuit,fi debitum ; ocjiis 
fi rei pretium expenderis. Solent foeneratores obi- 
ratorum moras vfuris amplioribus pledere : ceffa- 
bit in me ratio ifta,quo enim magis diem fubtraxi, 
eo minus reum me profiteri audeo. Nec enim vn- 
quam mentem meam & animum ambitionis & 
gloriae ceftrum impulit, cum pofl llluftres & pro- 
flantes Viros qui Iuri Pontificio manum admo- 
uerunt, meam addere fuperuacaneum exiftima- 
rim. Quid ergo, vanum, imo ridiculum , dida 
iam , excuffa, difcuffaque decantare? Hoc facile 




mihi perfuafum, nift hifce impedimentis tuafuif- 
fent praecepta anteponenda, & vinci obfequio la- 
tius , quam filentij pertinacia vincere. Nihil eft, 
P r /E s v L Illvstrissime , quod tuae 
cenfura: non debean^ partum hunc tenellum , nu- 
tantem pene & collabantem « r' offero. 

Qui enim fieri potuit, vc hunc anniculum tibi de- 
negem, qui mihi foecundifsimum tua: folicitudi- 
nis gregem credidiffi? Patres vix deformes & afpe- 
ros naturae lapfus infilijs agnofcuht , & vitia qux 
omnium oculis patent , caeci ignorant. Vix ego 
hac in parte errarim, qui lubens Operis huius le- 
uitatem fentio, &mfi vim tua feciffet autoritas, 
lubenter a propofito refiluiffem. Accipe igitur, 
P R JE s v L II Lvs T rissi m E , hanc meam 
operam, & parce ingenuitati meae; ita fiet vt te au~ 
tore, te Patrono omnem culpa: naeuum eluam, 
& fi quid dignum fit tuis oculis , & publica vti- 
litate, tuum erit, quod a tua fingulari munifi- 
centia, confilio , & do&rina, tuaque infigni li- 
teraria periu accepi. Tolosae, Pridie Kalendas 
Nouembris, Anno clo. Iocxxxxiv. ** 



Digitized by Google 


Omijfa , uti errata in Paratitlis. 

T N Prologo ad Icd. Pag. i. lin. pcnulc. quam , legendum, 41«, 

•* pag. 6. lm. 8. qux, legendum , quaf. 
pag. 5$. lin. n. in quo, adde, continebantur. 

pag. 57. lin. 17. pollhsc verba, Via» negant , adde , non adhibita forma. 

p. 6i. lin. 10. vmbonc ad r d<lendahirgula. 

p. 106. lin. 27. quorum , lege, quarum. 

p. 123. lin. 1. aliaa,lcgc, aliam. 

p. 168. lin. 18. Monachpu lio, lege , Monachi palla. 

p.170. lin. 17. incederem, lege, inciderent. 

p. 171. lin. ia. numero , lege , munere. 

p. 184. lin. 17. per fidem enim, addendum , tamquam per radicem, initium , ZT principium. 

cad. lin. 30. a baptizante, adde, tantum. 

p. 189. lin. 12. fpe&tre, lege , ertpcdlar e. 

p. 1 96. 1. 18. concilium, lege, ctmfihum i & alibi liepe. 

p. 247. 1 . 6. nlifteres , lege , Blajlaret. 

p. 270. 1. 24. brandea , lege , brandea. 

p. 322. 1. 28. pollicere , lege , polliceri. 

p.328. 1. 26. quas, lege, quat. 

p. 352. 1. 7. vnum , lege , herum. 

p. 356. lin. 23. procliui , lege , proebutt. 

p. 362. lin. 20. Mcdiol. I , dele , lir. f. 

p, 362. 1. 26. priori lege, friant. 

p. 376. 1. 37. rcufit, lcge,rnii fit. 

p. 377. 1. 6. illis, lege, illi. 

pag. ead. lin. 34. cedum,lege,c<dn*. 

p. 407. lin. 10. icrimini, lege, cnmini. 

p. 420. lin. 6. fcd addendum , fupra. 

p. 422. 1. 24. fr. audand , lege , fraudandi. , 

p. 411. 1. 35. yujjcuxofcui , lege , yujjMxifct;. 

pag. 457. L 38. redutSas , lege, redadlut. 

p. 461. 1. 37. poft hxc verba , poma temporabt, adde , nfiiuxta menfuram contritionis. 
p. 463. lin. 22. vel etiam iis , lege, hi. 
pag.cad. lin. 27. extinguunt , lege , extingunt. 
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